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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  at 

possible 

sunshine 

B 

Station 

1 

2  o  H 

sas 

0 

2 
o 

> 

< 

S 

J5 
1   "s 
»  "°  1 

(3J 

bAEi 

i 

CO 

o 

u 

Cl< 

o 

o 

g 

3 

3 
i 

S 
k 

I 

1 

«  is 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

7.8 

31 

w 

7 

80 

84 

67 

70 

7 

4 

3 

0 

2 

0 

16 

48 

6.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

9.0 

34 

NW 

5 

77 

79 

64 

66 

2 

4 

7 

0 

1 

1 

IS 

i  ** 

6.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WNW 

9 

8.1 

- 

- 

- 

81 

87 

73 

73 

5 

5 

0 

4 

2 

0 

16 

- 
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Temperature 

Precipitation 

If 

n 

•  E 
II 
<  S 

< 

ll 

It 
a  it 

1 
.9 

z 

1 

1 

1 

a 

No.  of  Days 

1 

ll 

H 

s. 

1 

1 

Sno 

«,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

M 

ox. 

M 

n. 

1 

Q  O 
X  O 

1  5 

Q 

o 

s 

o 

1 

o 

S 

o 

g 

Si 

Si 

NORTHWEST  DIVISION 

REAVER  nAM 

42. 5M 

18. 5M 

30. 6M 

-  7 

12  + 

1048 

0 

3 

2.98 

.91 

5 

5 

2 

0 

BENTONVILLE 

4?, 4 

20.2 

31.3 

55 

29 

-  5 

11  + 

1041 

0 

6 

28 

2 

2.19 

.52 

15  + 

1.9 

20+ 

7 

0 

EUREKA  SPRINGS 

44.3 

17.5 

30.9 

-  7.7 

67 

30+ 

-11 

11  + 

1051 

0 

6 

25 

3 

2.65 

-       .12 

.85 

5 

* 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

44.2 

20.8 

32.5 

55 

29 

-10 

997 

0 

6 

27 

2 

2.43 

.75 

21 

1.3 

13+ 

4 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

44.8 

21.7 

33.3 

-  4.7 

65 

29 

-10 

975 

0 

6 

25 

2 

2.14 

-   .42 

.71 

14 

3.1 

9 

5 

0 

GRAVETTE 

4'?.0 

18.3 

30.7 

-  5.1 

56 

29 

-12 

1058 

0 

5 

25 

2 

1.78 

-   .56 

.55 

14 

20+ 

6 

0 

HARRISON 

46.7 

22.5 

34.6 

-  3.4 

69 

29 

-  8 

934 

0 

6 

24 

2 

3.40 

1.32 

22 

3.6 

20+ 

4 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

47.6 

21.5 

32.1 

66 

31  + 

-  6 

1012 

0 

7 

25 

3 

3.14 

1.07 

14 

2.2 

21  + 

5 

1 

LEAD  HILL 

4'i.6 

21.7 

33.7 

-  3.4 

69 

3 

-  5 

962 

0 

5 

25 

1 

2.69 

.01 

1.30 

15 

3 

1 

ROGERS 

4'i.O 

21.7 

33.4 

-  4.7 

67 

29 

-  5 

973 

0 

5 

24 

1 

2.43 

-   .15 

.91 

5 

21+ 

5 

2 

0 

SI  LOAM  SPRINGS 

44.7 

22.1 

33.4 

68 

29 

-  7 

969 

0 

5 

25 

2 

2.00 

.82 

5 

5 

1 

0 

DIVISION 

32.4 

-  5.3 

2.53 

-   .09 

2.4 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

GILBERT 

48.1 

20.6 

34.4 

72 

20 

-12 

943 

0 

3 

24 

3 

2.28 

.78 

22 

2.0 

2 

9 

6 

2 

0 

MAMMOTH  SPRING 

44.5 

20.0 

32.3 

-  5.5 

70 

3 

-  5 

1009 

0 

5 

29 

3 

2.83 

1.40 

15 

2 

20+ 

4 

2 

1 

MARSHALL 

4'), 8 

21. 4M 

33. 5M 

70 

29 

-  8 

983 

0 

4 

2 

1.46 

.62 

15 

3.5 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

42.4 

19.3 

30.9 

-  7.5 

70 

30 

-  5 

12  + 

1052 

0 

9 

28 

3 

4.31 

1.48 

1.52 

22 

3.5 

7 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

42.5 

18.6 

30.5 

69 

30 

-  5 

1058 

0 

5 

27 

3 

3.63 

1.38 

22 

5.0 

6 

2 

1 

DIVISION 

32.4 

-  5.9 

2.90 

-   .30 

3.8 

NORTHEAST  DIVISION 

RALO  KNOR 

46.5 

25.1 

35.9 

70 

30 

-  5 

11 

897 

0 

4 

26 

3 

5.28 

2.15 

22 

4.0 

4 

11  + 

8 

4 

2 

RATESVILLE  LIVESTOCK 

45.7 

23.3 

35.0 

70 

29 

-  9 

11 

920 

0 

3 

23 

3 

3.05 

1.18 

14 

2 

11  + 

4 

2 

1 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

46.9 

23.3 

35.1 

57 

30+ 

-10 

11 

920 

0 

3 

25 

3 

2.75 

-  1.55 

1.35 

15 

5 

2 

1 

BLYTHEVILLE 

45.2 

25.0 

35.1 

-  4.9 

54 

29 

-  2 

11+ 

919 

0 

4 

25 

2 

5.26 

-   .19 

1.85 

15 

.5 

T 

10+ 

9 

4 

2 

CORNING 

44.3 

24.9 

34.5 

-  4.1 

57 

29 

-  3 

10 

936 

0 

5 

24 

2 

5.13 

.75 

1.65 

15 

3.0 

1 

19+ 

10 

4 

2 

JONESSORO 

44,9 

26.8 

35.9 

-  4.5 

54 

29 

-  2 

10 

899 

0 

5 

23 

2 

6.26 

1.31 

1.76 

15 

2.5 

2 

10 

7 

4 

3 

KEISER 

45.2 

22.9 

34.1 

54 

25 

-  5 

11 

953 

0 

4 

25 

3 

4.83 

1.43 

22 

10 

3 

2 

MARKED  TREE 

47.3 

24.7 

36.0 

-  3.3 

52 

30+ 

-  6 

11 

891 

0 

3 

25 

3 

0  3.70 

-  1.93 

2.00 

15 

5.0 

5 

2 

1 

NEWPORT 

46.3 

27.1 

35.7 

-  4.5 

58 

29 

0 

11 

858 

0 

3 

23 

1 

6.50 

1.58 

1.70 

14 

11 

5 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

44.7 

24.1 

34.4 

65 

29 

-  4 

11 

943 

0 

4 

25 

3 

6.43 

1.78 

5 

2 

9 

8 

5 

3 

POCAHONTAS  1 

46. 2M 

22. 5M 

34. 4M 

-  4.9 

70 

29 

941 

0 

4 

3 

4.53 

.19 

1.52 

13 

7 

3 

2 

SEARCY 

47.9 

25.2 

37.1 

-  4.5 

70 

30 

-  3 

11+ 

851 

0 

2 

25 

3 

5.15 

-   .06 

1.35 

15 

9 

3 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

44.1 

24.3 

34.2 

69 

29 

-  3 

10 

945 

0 

6 

25 

2 

4.48 

1-.51 

14 

3.2 

1 

19+ 

5 

3 

2 

DIVISION 

35.3 

-  4.7 

4.87 

-   .02 

3.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

48.0 

23.3 

35.7 

-  5.1 

71 

30+ 

-  9 

11 

902 

0 

5 

25 

3 

3.15 

-   .24 

•  93 

22 

9.0 

9 

9 

6 

2 

0 

CLARKSVILLE 

47.0 

24.3 

35.7 

72 

30 

-  5 

11 

903 

0 

3 

24 

3 

3.78 

1.05 

14 

2.5 

2 

11  + 

6 

4 

1 

DARDANELLE 

46.4 

23.4 

34.9 

-  7.3 

71 

30 

-  9 

11 

925 

0 

3 

25 

3 

3.55 

-   .61 

1.03 

22 

6.0 

5 

9 

9 

2 

1 

DEVILS  KNOR 

40. 5M 

21. CM 

30. 8M 

63 

30 

-10 

10 

1057 

0 

7 

24 

2 

4.20 

1.35 

22 

2.0 

6 

4 

2 

FORT  SMITH  we  AIRPORT       //R 

44.8 

23.4 

34.1 

-  5.7 

70 

29 

-  3 

12  + 

952 

0 

7 

25 

3 

3.08 

.42 

1.05 

14 

3.9 

4 

9 

5 

2 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

47.1 

22.3 

34.7 

59 

30+ 

-  7 

11 

932 

0 

4 

27 

2 

3.54 

1.15 

22 

1.0 

1 

9 

6 

3 

2 

MENA 

47.7 

26.0 

36.9 

-  5.3 

71 

30 

-  4 

11 

853 

0 

5 

23 

2 

4.02 

-   .57 

1.07 

22 

2.9 

3 

11  + 

10 

3 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

46.8 

25.4 

35.1 

-  4.4 

71 

30 

-  2 

11  + 

890 

0 

5 

23 

2 

3.54 

.23 

.93 

22 

2.0 

7 

4 

0 

PARIS 

45.8 

23.8 

35.3 

70 

30+ 

-  8 

10 

913 

0 

4 

25 

3 

3.45 

1.03 

14 

8.5 

8 

9 

7 

2 

1 

RUSSELLVILLE 

47.3 

25.4 

36.4 

72 

30 

2 

10 

884 

0 

3 

25 

0 

4.36 

1.40 

22 

8.0 

8 

9 

7 

3 

1 

SUBIACO 

46.1 

24.8 

35.5 

-  5,0 

70 

30 

-  5 

12  + 

910 

0 

6 

24 

3 

3.28 

-   .34 

1.07 

22 

4.8 

5 

10  + 

8 

2 

1 

WALDRON 

48.7 

23.7 

35.2 

71 

30 

-10 

11 

886 

0 

5 

25 

3 

3.88 

.77 

22 

4.8 

4 

10  + 

8 

5 

0 

WHITE  ROCK 

42.0 

22.5 

32.3 

55 

30 

-10 

10 

1009 

0 

9 

24 

3 

D  4.06 

1.33 

22 

6 

3 

2 

DIVISION 

35.0 

-  5.5 

3.70 

-   .08 

4.5 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

47.7 

26.5 

37.2 

67 

30 

-  2 

11 

854 

0 

2 

22 

3 

4.25 

1.20 

14 

10 

3 

1 

BENTON 

49.4 

24. 2M 

36. 8M 

73 

30 

-12 

11 

857 

0 

3 

25 

4 

7.35 

3.00 

22 

5.5 

6 

10 

9 

5 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

47.3 

22.7 

35.0 

73 

31 

-  8 

12 

923 

0 

4 

25 

3 

5.53 

1.84 

22 

5.5 

13 

3 

2 

CONWAY 

47.9 

26.3 

37.1 

-  5.5 

70 

30 

-  5 

12  + 

858 

0 

2 

22 

3 

4.50 

-   .18 

1,61 

22 

8.0 

8 

9 

9 

2 

2 

GREENBRIER 

46.9 

22.9 

34.° 

71 

30 

-11 

12  + 

925 

0 

3 

25 

3 

3.30 

.86 

15 

8.4 

7 

10+ 

8 

2 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

48.2 

27.9 

38.1 

-  6.1 

73 

30 

-  1 

10 

829 

0 

3 

22 

2 

D  5.57 

.42 

1,49 

22 

7.0 

8 

4 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

47.7 

26.5 

37.2 

-  3.4 

72 

30 

-  4 

12 

857 

0 

5 

21 

2 

5.84 

1.62 

3.62 

22 

6.0 

5 

11  + 

9 

2 

2 

MALVERN 

49.9 

25.7 

37.8 

74 

30 

-  5 

11 

834 

0 

2 

23 

3 

8.91 

3.94 

22 

8.0 

8 

9 

10 

5 

2 

MORRILTON 

47.7 

25.7 

35.7 

-  4.6 

70 

3 

-  5 

12  + 

859 

0 

3 

24 

3 

3.14 

-  1.13 

.85 

14 

8.0 

8 

10+ 

6 

3 

0 

NIMROD  DAM 

46.7 

22.4 

34.6 

71 

31 

-11 

12 

937 

0 

5 

27 

4 

3.13 

.82 

15 

9 

2 

0 

PERRYVILLE 

40. 3 

23.0 

36.2 

-  5,5 

72 

30 

-  9 

11 

884 

0 

2 

25 

3 

3.07 

-  1.30 

.67 

22 

a 

2 

0 

SHERIDAN  TOWER 

50.5 

25.3 

38.4 

75 

30 

-  7 

11 

818 

0 

2 

24 

3 

7.37 

3.37 

22 

9.0 

a 

4 

2 

DIVISION 

35.7 

-  5.7 

5.27 

.33 

7.3 

notes  following  Station  Indox 

-  2  - 
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1 

X 
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1 
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II 
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Q 

Sno 
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M 
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M 

n. 

1 

1  % 

1 

1 

S 
o 

o 

6 
S 

o 

o 

i 

o 
g 



°  1 

hi 

Si 

5  J 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

HRINKLEY 

47.9 

27.4 

37.7 

-  4.9 

65 

30  + 

-  2 

12  + 

840 

0 

3 

24 

3 

5.79 

2.71 

22 

4.5 

4 

9 

8 

4 

3 

DES  ARC 

A8.3 

27.1 

37.7 

70 

30 

-  1 

11 

839 

0 

3 

24 

2 

5.41 

2.05 

22 

5.5 

5 

9 

10 

4 

3 

HELENA 

48.9 

20.4 

39.2 

-  4.3 

67 

30 

-  1 

11 

795 

0 

3 

20 

3 

5.55 

.50 

1.80 

1 

5,0 

5 

10 

9 

5 

2 

KEO 

48.7 

26.9 

37.8 

71 

30 

-  5 

11 

834 

0 

2 

23 

3 

8.25 

3.70 

22 

8.0 

8 

9 

9 

5 

2 

MARIANNA  2  S 

48.2 

27.5 

37.9 

-  4,5 

67 

30 

-  9 

12 

836 

0 

3 

24 

3 

4.11 

-  1.54 

1.05 

22 

9 

9 

10 

3 

2 

SAINT  CHARLES 

46.0 

24.7 

36.4 

68 

6 

-  5 

12 

911 

0 

5 

25 

4 

5.41 

1.78 

23 

3.0 

8 

3 

2 

STUTTGART 

49.5 

28.4 

39.0 

-  4.7 

70 

30 

1 

11 

803 

0 

2 

23 

0 

D  6.27 

.41 

1.86 

23 

7.0 

U 

5 

2 

STUTTGART  9  ESE 

45.7 

25.4 

35.6 

67 

31  + 

-  5 

12 

903 

0 

4 

24 

4 

5.07 

1.89 

23 

7.0 

7 

11  + 

8 

3 

1 

WYNNE 

M 

M 

M 

-  5 

11 

0 

3 

2 

5.44 

1.72 

5 

3 

11  + 

7 

4 

2 

DIVISION 

37.5 

-  5.1 

6.03 

.37 

5.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

52.4 

26.8 

39.6 

74 

31  + 

-  5 

12 

780 

0 

2 

21 

2 

5.39 

1.24 

26+ 

5.0 

8 

4 

2 

DE  OUEEN 

51.3 

26.3 

36.8 

77 

30 

-  5 

12 

805 

0 

2 

21 

3 

5,55 

1.32 

27 

12 

5 

1 

DIERKS 

50.7 

24,6 

37.7 

75 

30 

-10 

10 

844 

0 

2 

21 

3 

5,52 

1.17 

4 

5.0 

5 

10 

11 

6 

1 

HOPE  3  NE 

50.7 

28.3 

39.5 

-  4.2 

73 

30 

-  4 

12 

783 

0 

2 

18 

3 

5.23 

.02 

1.22 

27 

7.3 

7 

11  + 

8 

4 

2 

MOUNT  IDA 

50.9 

24.0 

37.5 

-  3.9 

72 

30 

-  9 

11 

846 

0 

3 

26 

3 

4,71 

.04 

.87 

22 

3.0 

3 

11  + 

10 

5 

0 

NARROWS  DAM 

50.1 

23.3 

36.7 

77 

31 

-  7 

12 

872 

0 

3 

25 

2 

6.04 

1.28 

15 

5.0 

5 

10 

11 

5 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUHSTA 

47.3 

25.0 

36.2 

74 

31 

-12 

10 

886 

0 

4 

22 

3 

5.97 

1.48 

22 

4.5 

5 

10 

9 

5 

2 

OKAY 

■^2.5 

20.3 

40.9 

-  5.1 

75 

30 

-  5 

12 

735 

0 

2 

17 

1 

6.53 

2.08 

1.90 

22 

8 

3 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

50.6 

30.2 

40.4 

-  4.7 

73 

30 

C 

10 

756 

0 

2 

15 

1 

5.22 

1.38 

1.87 

25 

7.5 

7 

9 

6 

6 

2 

DIVISION 

38.6 

-  5,0 

5.82 

1.27 

5.5 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

50.7 

23.9 

39.8 

74 

30 

-  2 

12 

775 

0 

2 

18 

1 

7.20 

1.93 

1.75 

22 

6.4 

10 

4 

3 

CAMDEN  1 

53.4 

30.0 

41.7 

-  3.0 

74 

30 

-  2 

12 

715 

0 

2 

15 

2 

6.08 

1.15 

1.48 

15 

9 

3 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

51.5 

27.9 

39,7 

-  6.8 

74 

30 

-10 

12 

776 

0 

2 

18 

3 

5.10 

.67 

1.21 

25 

9.0 

9 

10 

9 

5 

3 

FORDYCE  6  W 

50.1 

28.2 

39.2 

69 

30 

0 

12 

792 

0 

3 

20 

1 

5.40 

1.19 

25 

9.0 

9 

9 

12 

4 

1 

MAGNOLIA  3  N 

53.2 

29,4 

41.3 

-  6.1 

73 

30 

-  4 

12 

727 

0 

2 

19 

2 

7.52 

2.88 

2.19 

27 

8.5 

11 

5 

2 

PRESCOTT 

^2.1 

28.5 

40.3 

-  4.3 

74 

?0 

-  2 

12  + 

757 

0 

2 

21 

2 

5,37 

1.03 

1.80 

27 

9.0 

8 

11+ 

9 

4 

3 

WARREN 

52.4 

29.0 

40.7 

-  5,3 

74 

30 

-  1 

12 

744 

0 

2 

le 

2 

5,99 

1.28 

9 

8.2 

8 

9 

10 

4 

3 

DIVISION 

40.4 

-  4.6 

6.38 

1.28 

8.4 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

53.5 

29.9 

41.8 

-  4.5 

73 

30 

-  3 

12 

712 

0 

2 

16 

1 

5.1? 

-  1.03 

1.50 

15 

3.0 

3 

11  + 

8 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

49.4 

27.7 

38. 6 

70 

5 

-  4 

12 

811 

0 

3 

23 

2 

5.88 

1.80 

23 

8.1 

8 

10+ 

10 

4 

3 

DUMAS 

50. OM 

27. 2M 

38, 5M 

-  6.7 

70 

30+ 

-  5 

12 

824 

0 

2 

2? 

2 

5.07 

-   ,40 

1.72 

23 

7.0 

7 

10 

9 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

50.9 

28.2 

3°. 6 

70 

30 

-  4 

12 

78? 

0 

2 

20 

3 

D  6.26 

1.19 

15 

7.5 

11 

5 

2 

PINE  BLUFF 

51. B 

30.1 

41,0 

-  4.1 

73 

30 

0 

10 

739 

0 

2 

18 

1 

7.70 

2,12 

2.30 

10 

6.0 

5 

12+ 

8 

4 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

40.1 

28.1 

38,6 

71 

30+ 

-  2 

10 

811 

0 

2 

22 

3 

4.34 

1.32 

22 

8.0 

8 

10 

7 

2 

1 

PORTLAND 

52.4 

28.2 

40.3 

-  5.7 

73 

31 

-  3 

12 

760 

0 

2 

20 

3 

7.55 

1.80 

1.85 

5 

8 

6 

5 

ROHWER  2  NNE 

50.4 

27,4 

38,9 

67 

31  + 

-  4 

12 

803 

0 

3 

19 

3 

5.95 

1.18 

23 

6.0 

6 

12+ 

8 

5 

3 

DIVISION 

39.7 

-  5.7 

5.98 

.29 

5.5 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   77"  on  the  31+  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   -12**  on  the  11+  at  Fotir  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   8.91  Inches  at  Malvern 
Least  Total  Precipitation;   1.46  inches  at  Marshall 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.94  inches  on  the  22d  at  Malvern 
Greatest  Total  Snowfall:   12.0  inches  at  Blufl  City  3  SW 
Deepest  Snow  on  Ground:   9  inches  on  the  10+  at  Four  Stations 


BEGINNING  WITH  THIS  ISSUE  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ARE  BASED  ON  NORMALS  CALCULATED  FOR  THE  PERIOD  1931-1960. 


otes  following  Station  Index 

-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12 


13       14       15 


ABBOTT 

04.47 

ALICIA 

4.42 

ALUM  FORK 

4.26 

ALY 

3.68 

AMITY  3  NE 

6.55 

ANTOINE 

7.86 

APLIN  1  W 

03.46 

ARKADELPHIA 

7.20 

ARKANSAS  CITY 

7,23 

A5H00WN 

5.39 

ATHENS 

- 

AUGUSTA 

6.47 

BALD  KNOB 

5.aa 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

3.05 

6ATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

2.75 

BEAVER  DAM 

2.98 

BEECH  GROVE 

04.84 

BEEDEVILLE 

5.28 

BERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  tITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BOUGMTON 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOWER 

BURDETTE 
CA60T  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAPLlSLE  1  SW 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
OANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 


3.08 
3.64' 
6.2S| 


GLENWOOD 

S.90 

GRAVELLY 

3.98 

GRAVETTE 

1.78 

GREEN  FOREST 

4 

ESE 

2.77 

GREENBRIER 

3.30 

.01 

GREENWOOD 

3.16 

GREERS  FERRY 

0 

^M 

4.00 

GURDON  3  E 

5.70 

.02 

HAMPURG 

- 

- 

HARRISON 

3.40 

HARRISON  FAA 

A 

RPORT 

3.14 

HECTOR 

3.27 

HELENA 

6.55 

,80 

HOPE  3  NE 

5.23 

HOPPER 

06.46 

HORATIO 

6.32 

HOT  SPRINGS 

NNE 

D5.67 

INDEK 

04,35 

JASPER 

3.10 

JESSIEVILLE 

4.40 

jONESeORO 

6,26 

KEISER 

4.83 

KEO 

8,25 

LAKE  CITY 

D5.21 

LAKE  MAUMELLE 

5.75 

LANGLEY 

6.18 

LEAD  HILL 

2.69 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

2.96 

LEOLA 

6.51 

•  04 

LITTLE  ROCK 

*B 

AIRPORT  //R 

6.84 

LITTLE  ROCK 

'ILT  PLANT 

6.48 

LURTON 

4,44 

MADISON 

6.56 

MAGNOLIA  3  N 

7.52 

MALVERN 

8.91 

MAMMOTH  SPRING 

2. 83 

MARIANNA  2  S 

4.11 

MARKED  TREE 

03.70 

MARSHALL 

1,46 

MELBOURNE 

3.91 

MENA 

4,02 

MONTICELLO  3 

S 

D6.26 

MORORAY  LOCK 

AND  DAM  8 

6.03 

MORRlLTON 

3.14 

MOUNT  IDA 

4.71 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 


.52  1,13   T 


.21  1.06   T 


D.86 

,12 
,35 


.34| 
1.10' 


l.U 

1.86 

1.20  .12 
,33  ,66 
.07  1.11 

1,58 
.71 
1.40 


1.40 


.94 


1.70 
1,03  .50 
1,18  .18 
.04  1.35 


.02  1.01 

1.85 
.06  .88 
.03  1.27 
1,08  ,22 
,30  1.08 


1.18 
1.4S 
1.42 


1.05 
•  11 
U2S 


.28  .44 

T  1.50 

.02  1.27 

.14  1.10 


.90 


1.06 

.21 

1.00 

.03 

1.U8 

1,26 

.06 

.65 

.48 

.92 

.25 

.75 

.55 

I 

1.60 

.44 

.06 

.86 

1.00 

.10 

I.IU 

.15 

1.36 

T 

1.12 

1.07 

.02I 

1 

.7^ 

.30  1 

.07 

1.09 

.52 

1 

.70 

1.12 

.14  1 

.10 

1 

.3C 

.57 

.44 

T    1 

.51 

1.33 

1.31 

.08 

.91 

1 

.17 

I    1 

.85 

1.15 

.12 

I 

.40 

.12  1 

.03 

2 

.00 

.62 

1 

.191 

.23 

.78 

.08  1 

.1! 

1 

.3- 

.85 

.36 

.76 

.10  1 

.OU 

.08 

.92 

1 

.15 

T    1 

.14 

.Oil 


.15 
.06 


,73 

.?* 

1.33 

•  82 

2.50 

.85 

,80 

.12 

1,75 

.60 

.03 

.36 

1.24 

.32 

1.00 

.50 

.98 

,03 

2,15 

,04 

T  1.30  .09 
,10!  1.84  ,47 
T   I   .20  1.05 


.30 

.68  1 

.75 

.68 

.53 

1.12 

,23 

.07 

1.61 

,27 

.17 

1.21 

,10 

.10 

1.00 

,12 

.01 

.02 

,80 

.081  2.48  1 

,4? 

T 

.34  1 

,80 

.15 

1.32 

,78 

.05 

1.18 

T 

.05 

.87 

,14 

.02 

1.03 

,28 

.17 

.87 

,85 

2 

,10 

.06 

2,06  1 

,03 

.71 

1.36 

.12 

.84 

,86 

T 

T    1 

,7? 

,04 

1.01 

,47 

1,22  1.19 
,76 

1.01   .91 
.90   ,75 
T 
.47 


.30 

1.12 

.32 

.06 

.82 

T 

13 

,95 

07 

1,49 

15 

,10 

1,31 

10 

1,30 

09 

1.05 

1.43 

05 

3.70 

1.70 

34 

3.04 

,09   .03   .10 


3,11 

1,70  ,11 
2,76  1.11 
.12  ,71 
3,94   .30 


,14 
.93 
1.87 


1,62 
1.38 
1.03 


.03   .23   .46 


.15 
.45 
.33 
.95 


.18 
.78 
1.22 


.04   ,55   .15 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


16   17   18   19   20   21  !  22   23   24 


28   29   30 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 
ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO    RADIO    KDRS 

PARIS 

PARKIN    2    W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINF    BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROHWEfl  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    / 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WYNNE 


5. 85 
D5.71 
6.50 


3.19 
3.07 
7,70 


D6.27 
5.07 
3.26 


5.99 

D4.06 
5.44 


.71   ,27 

,24   .13 


.08 
.44 
.03 


.46 
,25 
.32  1,73 


,75   .02 
1.13 

.50 

1,67 

T    2.10 

1.47 
T  1,35 
1,42 
.31  1,31 
.06   .31 


1.10 
1.10 


1.04 

•  16 
1,61 


.06  .03 
.03 
.05 


.05|   ,05 
.Oil   T 
.051   .10 


.08 


.07  1,21  .53 

T   ! 1.48  .52 

' 2.30  .64 

.76  1.00 

.11  1.65 


.021 


.77   .15   T 


.01   .20  1.58 


T     .95  1.45 

1.05 

.05   .67  ,22 

T     ,13  2.00 

.01  1,32  T 

.47   .28   .44 
.12  1.36 

1.00 
.06       1.25 
1.34 


.05 


.45  1.55 

.04  1,07 
2.95   T 


.84 
.45 

.03 

.15 

1,10 
1,80 

.15 

1.03 

.56 

.23 

.10 

T           T 

T 

.11      . 

.01 

T 

T 

.OS      T 

•  05 

.09      T 

.OB 

.03      T 

.07 

.03   .59  1.86 
T     .22  1.89 

.02  1.07   ,04 


•21  1.21 
T   '  ,16  1,22 
I  1.33 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1962 


Day  Oi  Month 


ALUM  FORK 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMOEN  1 

CLARKSVILLE 


CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

OARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6  M 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

GREENBRIER 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


59   65 
29   31 


63   67 
24   27 


61   66 
19   29 


*5   64 
23   24 


61   70 
22   22 


54   64 
25   34 


58   67 
28   23 


H   53   64 


27 

34 

58 
25 

66 

30 

55 
26 

61 

31 

61 
24 

68 
21 

64 
23 

68 
26 

54 
29 

65 

40 

59 
40 

63 

21 

68 
24 

55 
26 

66 

30 

60 
27 

67 
28 

57 
22 

64 
38 

58 
22 

63 
37 

55 

25 

63 

39 

57 
27 

65 
28 

59 
27 

68 
24 

61 
24 

65 
24 

66 
21 

68 
20 

59 
18 

65 
33 

63 
22 

69 
22 

62 
25 

68 
32 

58 

30 

66 
42 

51 
27 

64 
39 

61 
29 

66 
29 

59   42 
41   20 


64   40 
32   23 


59   48 
47   20 


52   22 
17   12 


58   60 
45   20 


55   28 
26   18 


64   53 
49   23 


55   37 
36   20 


60   49 
49   22 


70   5  7 
56   26 


70   59 
52   24 


55   34 
34   20 


55   41 
28   21 


65   61 
51   22 


59   35 
32   21 


70   53 
53   25 


60   68   34 


57   52   26 


57   53   25 


65   46 
35   22 


59   53   30 


53   29 
27   16 


54   44 
44   17 


53   22 
15   10 


60   38 
37   20 


59   59 
53  26 


51   45   44 
29   27  Z2 


52   54   47 
27   23   16 


45   47   41 
27   25   12 


42   44  39 

26   24  10 

35  32 

26  8 

49   50  34 


34   35   21 
20   21    5 


43   44 
24   24 


30   28   15 


26   25   12 


40   42 
25   26 


54   52 
27   26 


51   52   43 
27   26   10 


42   46   35 
23   22   11 


52   46   38 
27   22   12 


48   45 
27   10 


51  45  40 

25  21  13 

53  50  40 

26  25  10 

5  5  51  40 

27  24  12 

42  35  25 

13  19-1 

36  37  16 

26  16  1 

35  35  28 

21  23  5 

50  44  43 

23  26  18 

41  42  21 

25  21  6 

38  42  35 

20  22  9 

38  43  35 

24  19  10 

34  35  22 


44   46 
24   22 


35   15 
15-2 


49   48   45 
26   27   13 


28   25   13 


-  5 
22 


46   46 
33   25 


46   45   40 
19   24   27 


48   49]  47 
36   27   22 


11  22   35 

-  2  -10  -  4 

9   21 
-6-7-7 

14   21   33 

-  3  -12  -10 

9   20   35 
-5-5    9 

18   15   25 
2-5-8 

12  18   27 
-2-2    3 

14  23   41 
-5-9-7 

12   19   30 
-2-1-2 

15  22   37 
0   12-2 

17   19   35 
-1-5-2 

15  21   36 

-1-5-5 

10  20   31 
-3-1    5 

17  17   35 
3    1-3 

11  17   32 

-3    3-4 

16  20   38 
-2-9-7 

20   26   39 
■1-4-5 

11   16   30 
2-1    0 

7   19   33 
■10-6    4 

18  26   38 
■10-7-8 

10   15   33 
0    3-5 

14  17   34 
■1-3  -10 

10   22   40 
•11  -11    5 

10   23   36 

•  4  -10    8 

9   20   37 
6  -10    8 

15  16   31 
3    3    0 

13   21   29 

3-3-3 

13   23   35 
2-7    1 

13   27   44 


51 

45 

33 

24 

43 

44 

27 

27 

40 

42 

27 

23 

41 

44 

31 

26 

45 

41 

17 

1   29   23 


43   37 
37   13 


50   45 
29   29 


48   49 
29   29 


54   53 
35   28 


43   42 
33   26 


16   28   27 


59   60 
34   29 


50   50 
27   29 


43   40   43 


46   52   49 
15   36   24 


36   48   45 


10   28   29 


60   46 
40   28 


46   41 
23   16 


45   42 
38   15 


51   50 
26   27 


48   43   39 
14   29   23 


43   42   42 
13   34   25 


39 

43 

43 

40 

7 

23 

36 

1^ 

36 

40 

41 

45 

U 

6 

30 

24 

46 

43 

42 

42 

3 

22 

35 

2U 

44 

40 

40 

39 

10 

22 

26 

18 

27 

38 

51 

50 

0 

16 

30 

32 

35 

43 

54 

53 

4 

12 

39 

24 

27  33 

46  54  52 

22  25  34 

46  41  33 

20  22  27 

48  44  33 

15  18  23 

48  45  33 


39   45   39 
14   14   15 


49   50   45 
18   20   23 


44  49   48 

16  17   24 

42  36   37 

23  23   22 

49  45   39 

20  20 

44  42 

21  23 

49  53   50 
20  26   35 

48  44   40 

19  20   29 

45  43   38 

18  20   29 

43  38   33 

22  21 

50  52 

22  25 

43  47 

24  28 

47  42 

17  20 

51  49 

20  25   35 

46  42   37 

21  23   29 

42  37   32 

24  26   22 

53  50   41 

19  23   33 

47  51   42 

23  26   33 


17   16   29 


43   45   42 
17   17   28 


47   46   45 
22   26   34 


47   43   35 
23   21   31 


18   19   32 


11   12   25 


42   42   36 
13   16   26 


48   43   34 
17   19   26 


45   36   44 
15   16   25 


42   34   27 
19   19   24 


22   28   32 


21   26   33 


33 
29 

33 
24 

45 

30 

64 
29 

35 
17 

41 
32 

38 
31 

59 
35 

65 
35 

36 
24 

37 
33 

37 
30 

64 
34 

67 
35 

38 
29 

34 
28 

32 
23 

42 
31 

63 
28 

34 

16 

33 
24 

30 
17 

41 
25 

60 
23 

35 
13 

34 
26 

32 
19 

40 
27 

63 
25 

38 
12 

19 

25 
9 

35 

10 

42 
16 

26 
11 

37 
30 

37 
27 

49 
33 

64 
32 

36 
21 

28 
10 

28 

7 

46 
28 

41 
13 

39 
10 

35 
30 

35 
27 

37 
27 

66 
34 

39 
22 

31   55 
18   30 


43   55 
34   37 


35   52 

25   31 


25   45 
15   20 


3  7   62 
29   35 


27   27   52 


60   37 
23   20 


39   27   32 


49   38 
27   18 


60   35 
26   17 


50   36 
29   17 


52   35 

19   11 


55   37 
35   27 


40   46   58 


32 

13 

53 
32 

34 
13 

43 

12 

28 
11 

53 
26 

52 

14 

44 
11 

40 
31 

64 
35 

60 
38 

38 

24 

31 
18 

46 
31 

36 

20 

34 

15 

29 

20 

52 

25 

52 
21 

40 
14 

30 
16 

48 

16 

48 
22 

41 
12 

28 

3 

40 
24 

37 
9 

36 

7 

32 
22 

45 

30 

63 
25 

40 

17 

25 
11 

50 
23 

50 
17 

54 
11 

29 

10 

52 
29 

39 
12 

40 
11 

36 
30 

60 
32 

63 

37 

53 
25 

40 
30 

54 
34 

65 
35 

35 
27 

61   55 
5  3   44 


54   52 
5  3   44 


62   55 
50   39 


62   56 

46   35 


62   55 
47   37 


62   55 
52   41 


53   56 
41   45 


65   56 
53   44 


61   68 
51   42 


54   60   57 


24 
70 


74   74 
31   37 


67   66 
40   21 


67   63 
39   23 


73   56 
29   31 


46.7 
23.3 


42.5 
18.5 


70   73|  47.3 
31   32|  22.7 


59   46   45.2 
38   231  25.0 


60   71   71   66 
23   27   31 


74   71 
40   37 


72   66 
31   33 


53.4 
30.0 


47.0 
24.3 


44.3 
24.9 


42 

54 

36 

23 

61 
42 

57 

39 

55 

30 

70 
48 

64 
53 

54 
41 

53 

31 

51 
34 

60 
44 

53 
24 

53 
21 

58 
42 

61 
42 

49 
24 

54 
23 

55 

36 

50 
52 

54 
31 

55 
22 

51 
45 

66 
49 

54 
42 

57 
28 

53 
39 

68 

48 

56 

31 

60 
30 

54 
34 

64 
50 

51 
40 

50 
24 

54 
33 

53 
50 

60 
35 

60 
18 

50 
33 

57 
45 

51 
26 

53 
16 

52 
42 

61 

50 

54 
38 

61 
23 

55 
35 

66 
45 

55 
31 

56 
23 

50 
37 

58 

40 

45 
29 

53 
27 

55 
43 

63 
51 

57 
40 

54 
32 

57 
45 

63 
54 

56 
43 

53 
28 

53   57 
45   29 


70   58 
41   31 


51.3 
26.3 


48.3 
27.1 


40.5 
21.0 


50.0 
27.2 


74   65 
33   38 


51.5 
27.9 


67   64   44.3 
33   20   17.5 


64   51   44.2 
30   26   20.8 


58   64 
24   24 


47.1 
22.3 


48.1 
20.6 


60   64l  43.0 
25   24   18.3 


71   56 
32   28 


59   65 
35   25 


57   55 
45   30 


45.9 
22.9 


46.7 
22.5 


42.6 
21.5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JAmlARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 


HOT  SPRINGS  I  NNE 

JONESBORO 

KEI5ER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCtC  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NN.* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  SLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUS3ELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


36   51 
29   29 


40   iiB 
19   21 


30   24   33 


38   60   69 


41   63 
28   23 


53   61 
32   27 


52   61 
32   22 


41   50   62 


45   53 

24   30 


41   63   66 


43   57   64 


31   38   63 


56   49 
30   22 


55   47 
20   24 


38   58 
29   28 


53   62 
25   29 


46   59   68 
27   25   27 


41   52   64 


43   60   66 
24   28   23 


25   24   23 


MAX 

48 

63 

MIN 

32 

28 

MAX 

41 

61 

MIN 

31 

27 

MAX 

39 

56 

MIN 

30 

22 

MAX 

50 

38 

MIN 

31 

28 

MAX 

54 

62 

MIN 

32 

26 

MAX 

39 

59 

MIN 

21 

26 

MAX 

46 

55 

MIN 

27 

24 

MAX 

44 

61 

MIN 

25 

26 

MAX 

45 

34 

MIN 

30 

28 

MAX 

42 

63 

MIN 

28 

23 

MAX 

43 

64 

MIN 

30 

25 

58   54 
48  i2 


62   57 
45   21 


53   33 
32   15 


65   38 
38   22 


57   39 
39   16 


62   60   56 


51   33 
33   15 


56   29 

25   16 


56   35 
35   20 


64   31 
?0   19 


69   53   50 


32 

43 

15 

67 

53 

51 

28 

41 

14 

68 

60 

59 

24 

48 

21 

60 

56 

33 

54 

19 

25 

56   61   49 


69 

58 

56 

29 

47 

20 

65 

60 

36 

48 

35 

23 

60 

55 

29 

43 

27 

19 

57 

56 

56 

37 

46 

2i 

62 

56 

32 

40 

32 

19 

64 

56 

36 

35 

36 

18 

61 

68 

55 

48 

54 

24 

60 

66 

34 

45 

32 

24 

60 

59 

56 

32 

48 

21 

60 

62 

67 

35 

45 

26 

64 

69 

42 

45 

42 

19 

63 

51 

28 

43 

23 

11 

57 

66 

62 

39 

54 

24 

61 

56 

34 

39 

34 

20 

53 

62 

68 

37 

42 

27 

59 

63 

55 

42 

51 

23 

59 

58 

39 

43 

32 

21 

44   36 
27   10 


42   40   34 


37   39   31 


49   50   31 


46   42 
25   15 


36   38   30 


33   42   34 


43   38   36 


43   41 
27   13 


32  36  38 
15  23  9 

33  37  38 
15  22  9 

36  50  45 

22  22  19 

33  50  44 

25  23  17 

44  4  5  3  8 

26  28  12 

32  44  46 
20  22  17 

52  48  46 

27  25  17 

46  45  34 
24  26  8 

44  44  35 

24  24  9 

44  43  35 

26  23  12 

47  48  41 
22  23  10 

52  50  45 

29  30  12 

52  49  38 

29  29  8 

40  43  34 

24  25  10 

35  55  50 

26  27  26 

52  47  42 

30  24  18 

33  35  35 
IB  24  4 

54  46  41 

2i  25  10 

42  45  35 

24  23  13 

3  5  4  5  44 

20  18  18 

47  49  42 

25  25  12 

47  47  47 

27  25  15 


15  22       35 


16   29 
-  1    5 


15   15   22 


11   15   32 

■  1    1-4 

16  21   37 
-  1    5-4 

17  21   34 
•5-6-4 

8   24   42 
■4-6    0 

11  14   27 
■2-4-9 

15  15   26 
■3-6-2 

8   25   41 
■6-8    5 

10   26   36 
■3-4    3 

12  15   34 
0-1-4 

16  19   35 
■1-5-5 

13  25   38 


3-5-5 

10   11   23 
-3-5-2 

20   21   23 
2-4-7 

20   16   24 


19   24   3i 


16   21   32 


16   19   32 
-8-5-4 

15   24   40 


15   17   35 


13   14   36 


-  1 
17 


11   23   39 


10   12   30 


16   22   34 


19   33 
3-2 


39   49 
13   29 


37   48 
10   25 


37   45   46 


45   40 
20   33 


37   48 
7   33 


46   56 
15   38 


43   51 
4   35 


41   37 
17   30 


35   50 
11   28 


39   49 
11   26 


40   44 
22       31 


45   46 
21   38 


43   42 
13   32 


43   47 
11   35 


42   42   38 


42   42 
4   20 


37   44   57 


37   41 
10   35 


38   42 
17   30 


41   44   46 


45   54 
17   39 


47   43 
17   33 


45   45 

8   30 


44   52 
19   33 


38   40 
12   28 


42   41 
10   34 


29   40 

0   12 


40   43 
11   28 


44   50 
15   30 


43   43 
24   25 


40   38   36 
22   24   25 


22      25   31 


42   37   35 
11   10   26 


45   44 
21   25 


49   47 
17   23 


47   34 

13   17 


45   43 
24   27 


49   45 
25   27 


45   41 
16   17 


51   49   41 


45   48   46 
20   27   34 


49   47   43 
16   21   24 


37   44   35 
15   15   18 


49   53   50 


45 

49 

4  6 

22 

27 

33 

46 

37 

39 

23 

26 

28 

42 

48 

43 

15. 

19 

20 

50 

53 

51 

23 

28 

35 

21  22       32 


43  41  34 

21  22  26 

48  45  41 

18  20  30 

48  47  40 

15  16  25 


23   30   31 


23   29   32 


20 

50 

49 

28 

35 

52 

51 

25 

32 

20   23   35 


19   21   29 


21   23   30 


49   41 
29   29 


33   30   50 
23   18   26 


29   25   45 
23   10   22 


36   34   67 
31   27   33 


3  5   49 
2  8   34 


26   40 
8   13 


38   35   63 
31   26   32 


32   32   60 
25  22      32 


39   42 
18   29 


33   49 
22   33 


36   47 
23   30 


40   52 
13   28 


33   41 
19   32 


33   45 

20   30 


28 

10 

32 

11 

52 

20 

25 

13 

41 
13 

29 

10 

33 
10 

50 
24 

25 

13 

39 
14 

41 
27 

37 
28 

67 
36 

49 
25 

35 
25 

38 
26 

35 
27 

65 

34 

54 
24 

32 
25 

34 
22 

44 
29 

61 
27 

39 
18 

44 
29 

32 
26 

35 
24 

64 
31 

44 
18 

34 
18 

36 
30 

64 
35 

67 
38 

38 
28 

46 
34 

28 
21 

48 
28 

47 
27 

36 
17 

43 
33 

34 
26 

40 
27 

61 
28 

32 
18 

41 
26 

33 
20 

42 
27 

42 
24 

35 

17 

43 
31 

33 
21 

42 
30 

66 
28 

35 

16 

47 
30 

38 
30 

65 
35 

67 
34 

41 
23 

47 
31 

36 
29 

66 

35 

65 
28 

33 
25 

47 
31 

31 
16 

38 

27 

58 
25 

34 
15 

41 
27 

50 
31 

67 
31 

60 
35 

45 
30 

46 
34 

41 
28 

60 
35 

62 
37 

40 
24 

47 
32 

22 

8 

48 
24 

46 

11 

42 
10 

56 
29 

45 
32 

61 
33 

67 

38 

42 
28 

51 
33 

31 
23 

41 
29 

52 
29 

38 
18 

42 

32 

40 

30 

44 
37 

66 

40 

65 
25 

35 
25 

34 
24 

43 
32 

62 

29 

36 
18 

46 
32 

39 
29 

62 
32 

65 
32 

34 
17 

48 
29 

61   55 
47   37 


62   55 

51   37 


5  8   56 
51   44 


62   55 

51   42 


63   54 
44   35 


64   57 
51   42 


59   59 
38   31 


60   58 
38   33 


69   57 
43   43 


63   56 
42   42 


61   55 
46   40 


60   58 
55   46 


61   55 

40   35 


59   59 
50   40 


60   64   5  3 


70   65 
58   31 


60   55 
49   30 


60   59 
52   41 


65   59 
44   39 


60   55 
51   41 


64   62   57 
3  6   44 


69   71   51 
33   38   29 


70   72 

33   40   29 


69   73   69 
30   38   38 


72   74 
27   30 


69   63   64, 
23   26   21 


69   71   65 
35   39   37 


67   70   67 
29   38   33 


68   69   64 
33   39   29 


70   72   67 
26   31   30 


55   62   55 


48   56 
28   29 


48   55 
24   25 


59   65 
24   25 


58   54 
27   32 


55   58 
32   33 


55   51 
27   31 


67   68 
32   35 


63   68 
27   31 


52   55 
26   28 


61   70 
24   30 


52   70 
25   28 


59   70 
33   35 


57   71 
34   32 


65   69 
33   33 


55   67 
26   35 


62   70 
26   29 


47   54 
32   30 


50   58 
29   30 


60   73 
33   39 


70   62 
36   25 


59   62 
29   27 


70   77 
27   30 


55   55 
39   26 


75   73 
36   39 


71   63 
35   35 


62   55 
37   22 


71   59 
40   35 


67   57 
30   21 


70   73 
38   36 


74   71 
37   36 


64   62 
35   26 


72   70 
32   31 


65   67 
31   30 


70   53 
35   27 


Continued 

i-fl. 

lli 

j1 

li 

ilVJ 

rn 

n^ 

1.1 

ur 

IJLC 

) 

ARKANSAS 
JANUARY  1962 

Stalion 

Day  Of  Month 

i   1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

'* 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

A I 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
HIN 

25 

60 
23 

65 

34 

58 
46 

54 

17 

27 
13 

35 

24 

34 
23 

27 
8 

9 
-  2 

25 
-  7 

39 
8 

42 

11 

43 
38 

42 
14 

43 

14 

48 
21 

43 
31 

33 
15 

28 
9 

44 
27 

41 
14 

42 
U 

50 
30 

52 
35 

61 
49 

51 
32 

54 
23 

68 
29 

64 
29 

641   44.7 
29l  22.1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

45 
31 

54 
26 

65 
33 

59 

44 

67 
53 

65 
25 

49 
27 

49 
27 

45 
12 

14 
3 

17 

1 

33 

2 

40 
13 

48 
26 

49 
28 

43 
23 

45 
29 

41 

36 
31 

37 
29 

58 
32 

63 
35 

35 
19 

44 
32 

56 

43 

61 
53 

56 

40 

56 

38 

68 
32 

70 
31 

63   49.5 
31   26.4 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

44 
<I9 

38 

28 

52 

31 

63 
34 

60 
46 

67 
25 

34 
23 

47 
26 

47 

16 

18 

-  4 

10 
-  4 

13 
-  5 

28 

-  1 

39 

18 

52 
29 

41 
23 

44 
25 

45 
28 

37 
30 

39 
29 

43 
29 

64 
41 

56 

23 

36 
24 

46 
34 

63 
44 

56 

40 

48 
31 

53 
32 

65 
34 

67   45.7 
30   25.4 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

41 
25 

58 
32 

67 
27 

63 

41 

55 
31 

32 

18 

41 
25 

44 
27 

33 

10 

15 
-  4 

18 
-  5 

30 
-  5 

45 

2 

43 
31 

41 
23 

46 
20 

45 
23 

39 
28 

32 
24 

27 
20 

45 
27 

45 
24 

35 
16 

43 
30 

54 
39 

65 
51 

60 

41 

60 
32 

69 

37 

70 
45 

65 
33 

46.1 
24.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
27 

60 
32 

66 
39 

60 
49 

61 
25 

36 
24 

53 
34 

50 
28 

39 
9 

15 

0 

21 
7 

36 

4 

44 
20 

55 
34 

44 
26 

48 
25 

51 
28 

40 
33 

36 

33 

38 
30 

66 
38 

66 
35 

35 
29 

47 
34 

65 
46 

65 
53 

57 
41 

63 
33 

68 
36 

73 
42 

65 
42 

50.6 
30.2 

WALORON 

MAX 
MIN 

44 
26 

62 
21 

67 
21 

63 
36 

57 
29 

29 
10 

42 
23 

45 
24 

34 
11 

13 

-  1 

23 

-10 

34 
-  7 

47 
21 

48 
38 

48 
23 

46 
18 

44 
19 

41 
29 

32 
24 

31 
18 

55 

30 

64 
22 

37 
17 

45 
32 

61 
45 

63 
52 

66 
42 

59 
23 

69 
27 

71 
30 

69   46.7 
3l[  23.7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
26 

54 
26 

65 
32 

53 
40 

61 
37 

37 
21 

40 
25 

43 
24 

24 

3 

12 
-  3 

20 

-  1 

31 

3 

38 
16 

42 
31 

42 
27 

43 
22 

32 
24 

35 
26 

34 
24 

31 
17 

58 
31 

59 
21 

35 
16 

43 

30 

50 
40 

60 
50 

52 
32 

57 
27 

69 
33 

64 
30 

47 
24 

44.1 
24.3 

WARREN 

MAX 

MIN 

47 
32 

59 
28 

67 

34 

62 

47 

72 
52 

52 
24 

55 
28 

48 
25 

45 
12 

15 

0 

21 

3 

35 

-  1 

43 
10 

57 
30 

54 
29 

50 
21 

60 
25 

45 
34 

39 
33 

38 
33 

66 
35 

68 

40 

41 
27 

44 
30 

61 
43 

65 

43 

55 

42 

62 
31 

69 
29 

74 

44 

66 
35 

52.4 
29.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

39 
18 

57 
25 

60 
39 

53 
40 

50 
21 

22 

9 

32 
16 

35 
23 

28 
-  1 

7 
-10 

17 
-  6 

32 

4 

37 
18 

42 
30 

36 
16 

43 
24 

39 
27 

32 
26 

27 
23 

24 
16 

50 
18 

52 
16 

36 
13 

49 
24 

51 
39 

56 
48 

54 
31 

56 
34 

64 
40 

65 
46 

56 
32 

42. u 
22.5 

WYNNE 

MAX 

MIN 

46 

62 

42 
20 

46 
26 

46 
22 

43 
9 

9 
-  2 

16 
-  5 

30 
1 

48 
18 

47 
32 

43 
22 

22 

60 

34 
26 

45 
31 

53 
40 

65 
25 

Se«  r«fereDC«  j 


I   follovloc   Stk 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY    1962 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

- 

- 

T 

T 

T 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.2 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIMKIXY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.5 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

ruimEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

8 

- 

- 

- 

- 

CONWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S.O 
8 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

T 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3 

3 

2 

2 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

DEVILS  ENOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

- 

- 

DOIIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

5.0 

7 

6 

5 

4 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.0 

1 

9 

5 

T 
4 

4 

2 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

- 

_ 

- 

- 

2 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQDIV 

T 

.9 

2.6 

3 

.1 

3 
.1 

T 
3 

.1 

2 

.1 

2 

.1 

T 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

T 

T 

.5 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

2 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

.1 
T 

.7 

1 

.1 

1 

1 

T 

.2 

T 

.5 

T 

1 

T 

1 

1 

.6 

BOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

- 

- 

_ 

T 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.0 

5.0 
2 
.2 

5 
.5 

5 
.5 

3 
.3 

2 
.2 

1 

T 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

7.4 

- 

- 

- 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

1 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9 

7 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

.5 

- 

- 

T 

T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

T 

BONTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.5 

- 

- 

- 

T 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

2 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

- 

.4 

T 

.5 

T 

- 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

_ 

- 

. 

- 

T 

- 

PIHK  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

8.0 
2 

8 

6 

5 

4 

2 

T 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

6.0 
8 

8 

6 

2 

2 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

_ 

- 

_ 

1 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

3.0 
7 

7 

6 

6 

3 

T 

TEXARKANA  «B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.5 
2 

6 

4 

3 

1 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

.4 

4 

4 

3 

1 

.1 
T 

T 

.3 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

.7 

1 

1 

1 

1 

1.0 

.5 

1 

T 

T 

S*e   rDftfrence   notes   tolloving   StntlOD   Indaz 
-     9    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY   1962 


10 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY    1962 


STATION  INDEX 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALV 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN    1    M 
APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS   CITY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


BATESVILLE    L 
BEAVER    0*« 
BEEBE 
(BEECH    6R0VF 
BEEOEVILLE 


iBLAKELf    MOUNTA 
I  BLUE    MOUNTAIN    I 
BLUFF    Cirv    i    SI 
iBLYTHEVlLLE 
iBOONEVILLE    6    N' 

eOONEVlLLE  7  Nl 
BOONEVILLE  *.  Nl 
■800NEVILLE 


CALICO    ROCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN    : 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 


053*. 

GREENE 

0536 

JACKSON 

0582 

SALINE 

0586 

BENTON 

0616 

0664 

POL-C 

0746 

LAWRENCE 

0T6* 

GARLAND 

0T98 

YELL 

0800 

NEVADA 

0B06 

MlSSISSl 

0825 

LOGAN 

0826 

LOGAN 

0827 

LOGAN 

0B30 

LOGAN 

08<.2 

VAN    SURE 

0848 

NEVADA 

0B8T 

FBANKLIN 

0936 

MONROE 

1010 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

MlSSlSSI 

1102 

PULASKI 

1132 

1152 

OUACHITA 

1154 

OUACHITA 

1224 

LONOKE 

l".*.; 

MOIIROE 

1455 

JOHNSON 

1*57 

JOHNSON 

1492 

VAN    SURE 

15T4 

1582 

NEWTON 

COVE 
CROSSETT 
CRYSTAL   ' 


DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SC 
DARDANELLF 


DES    ARC 
DEVILS    KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  TAA 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE    F 


FORDYCE    6 
FOREMAN 
FORREST    CIT 
FORT    SMI 


'  ASHLEY 
■  PULASKI 
I    LINCOLN 


1960    C^ 
1982 


WB    AIRPORT 


FORT    SHiTi 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN    FOREST    4    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

CREEPS  FERRY  DAM 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AlRPO 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
! HUNTSVILLE 
I HUTT IG  OAH 

INDEX 

I  JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 


KInGSlANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  HAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 

MAR  I ANNA  2  S 


2444 

WASHINGTON 

2540 
2544 

25T4 
2578 

DALLAS 
LITTLE    RIV 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 

2670 
2760 
2794 

HEMPSTEAD 

SEARCY 

^92^ 

YELL 

2930 
2946 
2962 

BENTON 
CARROLL 
PAULKNER 

3088 

ASHLEY 

3137 

SHARP 

3165 

eooNE 

3230 

CLEBURNE 

32*2 

PHILLIPS 

HEMPSTEA 

3438 

MONTGOHE 

3*42  SEVIER 

3540 
3556 
9584  ' 


ITTLE  filVEl 

3600  NEWTON 
3704  GARLAND 
3734  CRAIGHEAD 
3621  MISSISSIPPI 
3862  LONOKE 

3904  CLEVELAND 
3998  CRAIGHEAD 
*010  PULASKI 
*060' PIKE 
4106  BOONE 

I 
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*134  GRANT 
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*54e  COLUMBIA 
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4562  HOT  SPRING 
4572  FULTON 

4638    LEE 


.ITTLE    RIVER 
0300    HOWARD 
0326    WOODRUFF 
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MARVIN  MORRISON 
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ETTA  C.  BURKS 
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DAVID  L.  STIOHAM 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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POWER  AND  LIGHT  CO 
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I.  A.  MOUOY 
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travis  c.  keamey 


WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 
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ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
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INIVERSITY    OF    ARKANSAS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CliraatoXogical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index, 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month, 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 
R    Amounts  from  recording  gage,   fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.-  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2. .SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE 3-6-62 925 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


FEBRUARY  1962 
Volume  67  No.  2 


ASHEVILLE:  1962 


U  ■ 


SUPPLEMENTAL    DATA 


ABKANSAS 
FEBBUASY  1962 


Wind  dixection 

Wind    speed 
m  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

I 
Number  of  days  with  precipitation        i 

1 

Station 

a 

> 

oaf 

04*^  a 

< 

S    s 
11 

1   1 
S   1 

_  a 

SI 

■H  03 

a 

e 

o 
to 

H 

U 

a 

o 
o 

to 

P 

H 

P 

3 

tn 

8| 

N  3 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

•  I  - 

'   8  • 

hi 

FORT  SMITH  ffB  AIRPORT 
LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ENE 

N 

SW 

17 
12 
14 

8.0 
9.5 
8.5 

25 
29 

SW 
NW 

13 
28 

79 
76 
81 

85 
80 
89 

59 
62 
72 

58 
63 
60 

2 

4 
3 

2 

4 
4 

5 
2 
2- 

0 
0 
0 

1 

4 
3 

0 
0 
0 

10  1   56      5.6 
14    52     5.6 
12    - 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempera 

ure 

Preci 

aitotion 

-  E 

M 

II 

< 

il 

i-i 

a  it 

J 

a 
X 

1 

1 

• 

J 

1 

No.  of  Days 

s 

g-i 
o  il; 

1 
O 

Snow,  Sleet 

No.  o 

Dayi 

Station 

Max. 

M 

in. 

1 

1  i 

i 

s 

o 

o 

S 

o 
o 

s 

o 

s 

il 

°Si 

°  1 

hi 

NORTHWEST  DIVISION 

1 

BEAVER  0AM 

56.6 

29.1 

42.9 

83 

13 

7 

28 

613 

0 

1 

18 

0 

2.48 

.81 

24 

1.0 

1 

28 

6 

3 

0 

BENTONVILLE 

56.0 

31.3 

43.7 

82 

12 

4 

28 

596 

0 

2 

13 

0 

0  2.80 

.99 

28 

2.0 

2 

28+ 

6 

3 

0 

EUREKA  SPRINGS 

59. CM 

29.9 

44.  5M 

2.5 

84 

12 

0 

28 

571 

0 

16 

1 

2.48 

-   .69 

.70 

25 

.8 

0 

5 

3 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

57.2 

31.5 

44.4 

82 

13+ 

s 

28 

574 

0 

2 

13 

0 

1.60 

.85 

23 

.5 

1 

28 

2 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

57.9 

34.0 

46.0 

4.5 

81 

12 

5 

28 

533 

0 

2 

12 

0 

1.65 

-  1.39 

.80 

23 

.7 

1 

27 

5 

0 

6RAVETTE 

57.0 

30.1 

43.6 

3.4 

83 

12 

1 

28 

598 

0 

2 

14 

0 

1.92 

-   .99 

.55 

23 

.2 

T 

28 

6 

0 

HARRISON 

58.7 

33.0 

45.9 

4.8 

61 

13 

9 

28 

531 

0 

2 

11 

0 

1.73 

.75 

24 

l.O 

1 

28 

5 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

56.0 

33.1 

44.5 

87 

12 

9 

28 

579 

0 

2 

11 

0 

2.04 

1.01 

23 

.5 

T 

28+ 

5 

1 

LEAD  HILL 

58.3 

32.3 

45.3 

4.8 

88 

12 

10 

28 

553 

0 

1 

12 

0 

.72 

-  2.48 

T 

0 

0 

ROGERS 

60. 6M 

32.8 

46. 7M 

5.0 

83 

12 

3 

28 

503 

0 

2 

12 

0 

1.54 

-  1.38 

.85 

24 

.7 

T 

27 

4 

0 

SI LOAM  SPRINGS 

57.6 

33.9 

45.8 

83 

12 

5 

28 

540 

0 

2 

12 

0 

2.U 

.58 

24 

2.0 

2 

28 

5 

0 

DIVISION 

44.9 

3.6 

1.92 

-  1.38 

.9 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

GILBERT 

61.6 

30.9 

46.3 

88 

13+ 

9 

6 

515 

0 

15 

0 

2.59 

.82 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

MAMMOTH  SPRING 

.  57.3 

30.3 

43.8 

3.0 

89 

13 

12 

7+ 

587 

0 

17 

0 

5.47 

3.07 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

MARSHALL 

58.9 

32. IM 

45. 5M 

85 

13+ 

606 

0 

0 

3.39 

.95 

25 

T 

0 

8 

4 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

55.6 

30.7 

43.7 

2.0 

87 

14 

15 

28+ 

592 

0 

16 

0 

1.73 

-  1.73 

.68 

24 

T 

0 

4 

I 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

55.8 

29.5 

42.7 

86 

14 

13 

6 

519 

0 

18 

0 

1.98 

.53 

24 

T 

T 

28 

8 

1 

0 

DIVISION 

44.4 

3.2 

3.03 

-   .37 

T 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

58.7 

36.3 

47.5 

82 

13 

19 

5 

484 

0 

0 

10 

0 

5.35 

2.62 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

59.3 

34.3 

46.8 

85 

13 

13 

6 

512 

0 

1 

12 

0 

5.30 

1.30 

23 

.0 

0 

8 

4 

2 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

59.1 

32.8 

46.0 

85 

13 

11 

5 

530 

0 

0 

14 

0 

7.22 

3.05 

1.28 

26  + 

.0 

0 

8 

6 

4 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

56.4 

35.3 

45.9 

4.3 

84 

13 

18 

6 

534 

0 

1 

7 

0 

5.18 

2.15 

1.40 

24 

.0 

0 

8 

6 

2 

JONESBORO 

57.5 

37.7 

47.5 

4.3 

82 

13 

20 

5 

486 

0 

0 

6 

0 

8.21 

3.82 

1.69 

27 

.0 

0 

10 

6 

4 

KEISER 

57. 8M 

33. 4M 

45. 6M 

17 

7+ 

542 

0 

0 

0 

9.32 

2.45 

28 

.0 

0 

S 

6 

5 

MARKED  TREE 

60. *M 

35. 9M 

48. 2M 

6.3 

82 

13 

484 

0 

0 

0 

9.70 

5.22 

3.70 

23 

.0 

0 

NEWPORT 

58.2 

38.3 

48.3 

4.2 

85 

13 

21 

6 

468 

0 

0 

6 

0 

5.53 

1.26 

1.65 

28 

.0 

0 

8 

3 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

58.0 

35.9 

47.0 

83 

13 

19 

6 

501 

0 

0 

9 

0 

8.35 

.0 

0 

POCAHONTAS  1 

55.9 

37.9 

44.9 

2.7 

85 

13 

15 

7+ 

557 

0 

1 

12 

0 

6.01 

1.99 

1.92 

27 

.0 

0 

8 

4 

2 

SEARCY 

60.1 

37.0 

48.6 

4.1 

85 

13 

19 

6 

457 

0 

0 

7 

0 

7.24 

2.57 

2.20 

27 

.0 

0 

8 

6 

3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

54.8 

33.9 

44.4 

85 

13 

17 

6 

574 

0 

1 

11 

0 

7.88 

2.24 

26 

T 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

46.7 

3.8 

7.27 

3.01 

T 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

61.6 

36.2 

48.9 

3.7 

87 

12 

16 

6 

444 

0 

0 

6 

0 

3.35 

-   .12 

.82 

23 

T 

0 

7 

4 

0 

CLARKSVILLE 

61.4 

35.5 

48.5 

87 

12 

16 

6 

454 

0 

0 

8 

0 

3.23 

1.20 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

DARDANELLE 

60.7 

35.7 

4B.2 

2.6 

85 

13 

16 

6 

461 

0 

0 

9 

0 

5.14 

1.07 

1.29 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

DEVILS  KNOB 

54. 7M 

35. IM 

44. 9M 

79 

13 

10 

28 

563 

0 

1 

12 

0 

2.72 

1.05 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT       //R 

59.0 

34.9 

47.0 

3.3 

86 

12 

17 

28 

498 

0 

1 

8 

0 

3.00 

-   .43 

1.25 

23 

T 

T 

27 

6 

1 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

60.3 

33.5 

46.9 

84 

12 

14 

28+ 

502 

0 

1 

11 

0 

1.84 

.75 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

MENA 

60. 6M 

37. OM 

48. 8M 

3.4 

80 

13+ 

18 

28 

498 

0 

1 

0 

4.44 

.09 

.90 

26 

.0 

0 

8 

5 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

60. 6M 

36.8 

48. 7M 

4.6 

86 

12 

17 

6 

451 

0 

0 

6 

0 

3.20 

-   .74 

.59 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

PARIS 

62.5 

35.9 

49.2 

87 

13 

16 

6 

438 

0 

0 

11 

0 

3.41 

1.55 

23 

T 

0 

6 

2 

1 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 

62.2 

35.1 

49.2 

89 

12 

17 

6 

436 

0 

0 

9 

0 

5.44 

1.70 

23 

.0 

0 

6 

5 

2 

SUBIACO 

61.6 

37.4 

49.5 

4.4 

88 

12 

19 

6 

431 

0 

0 

5 

0 

3.44 

-   .35 

.98 

23 

.0 

0 

8 

3 

0 

WALDRON 

61.9 

35.1 

48.5 

85 

12 

17 

6 

455 

0 

0 

10 

0 

2.94 

.75 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

WHITE  ROCK 

56. 3M 

35. 3M 

45. 8M 

79 

13 

7 

28 

533 

0 

1 

10 

0 

2.29 

.74 

24 

T 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

48.0 

3.9 

3.42 

-   .72 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

61.1 

37.3 

49.2 

81 

13+ 

19 

5 

436 

0 

0 

6 

0 

7.86 

1.70 

23 

.0 

0  ■ 

8 

6 

4 

BENTON 

52.7 

36. 6M 

49. 7M 

84 

12 

18 

7 

432 

0 

0 

0 

5.32 

1.56 

27 

.0 

0 

8 

5 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

61.7 

33.1 

47.4 

85 

13 

19 

7 

488 

0 

0 

11 

0 

7.29 

2.95 

27 

•0 

0 

9 

6 

1 

CONWAY 

61.6 

37.8 

49.7 

3.9 

86 

13 

18 

6 

424 

0 

0 

6 

0 

6.77 

2.15 

1.70 

23 

.0 

0 

7 

5 

3 

GREENBRIER 

59.4 

33.9 

46.7 

86 

13+ 

15 

6 

508 

0 

0 

13 

0 

7.17 

2.26 

27 

.0 

0 

9 

6 

3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

62.9 

39.8 

51.4 

4.2 

81 

12 

21 

6 

375 

0 

0 

4 

0 

6.37 

1.63 

2.10 

27  + 

.0 

0 

6 

3 

3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

59.7 

38. 6 

49.2 

4.8 

83 

12 

21 

6 

445 

0 

0 

6 

0 

7.19 

2.86 

1.73 

23 

T 

0 

6 

4 

4 

MALVERN 

64.4 

36.8 

50.6 

84 

12 

18 

7 

397 

0 

0 

8 

0 

7.58 

3.22 

27 

.0 

0 

4 

3 

3 

MORRILTON 

51.4 

37.8 

49.6 

5.3 

85 

12 

20 

6 

425 

0 

0 

5 

0 

5.03 

2.09 

1.23 

27 

.0 

0 

9 

5 

2 

NIMROD  DAM 

50.9 

33.4 

47.2 

87 

13 

16 

5 

495 

0 

0 

12 

0 

5.13 

1.40 

26 

.0 

0 

9 

4 

1 

PERRYVILLE 

52.3 

34.4 

48.4 

3.9 

86 

13  + 

15 

6 

464 

0 

0 

12 

0 

6.52 

2.89 

.0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

61. IM 

36.5 

48. 8M 

19 

6 

459 

0 

0 

8 

0 

8.29 

3.08 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

49.0 

3.7 

6.88 

2.43 

T 

Se«  reference  do 


tea   follovlns  Ststioo   Index 
16    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1962 


Tetnperature 

Preci 

citation 

If 

is 

If 

« 
< 

1 

S 
a 

i 

o 

a 

V 

a 

No.  of  Days 

1 

ri 
II 

a 

1 
o 

Snow,  Sleet 

No.  o 

Days 

Station 

Mox. 

MIn. 

1 

a  0 
X  6 

1 

s 

o 

1 
o 

1 

S  ! 

Si 

Si 

hi 

EAST  CENTRAL  0  I  V i S I  ON 

RRINKLEV 

60.1 

39.7 

49.9 

4.5 

81 

13 

22 

6 

420 

0 

0 

4 

0 

8.56 

3.40 

27 

T 

0 

6 

4 

3 

DES  ARC 

60.8 

39.4 

50. 1 

82 

13 

22 

6 

415 

0 

0 

3 

0 

7.17 

2.92 

27 

.0 

0 

7 

4 

3 

HELENA 

51.3 

40.5 

60.9 

4.5 

81 

13 

23 

6 

390 

0 

0 

4 

0 

5.19 

.32 

2.30 

23 

.0 

0 

8 

2 

<E0 

60.6 

39.4 

50.0 

82 

13 

22 

5 

415 

0 

0 

3 

0 

8.24 

3.60 

27 

.0 

0 

7 

3 

MARIANNA  2  S 

61.6 

39.5 

50.6 

5.5 

80 

13 

22 

6 

396 

0 

0 

4 

0 

3.44 

-  1.22 

1.46 

23 

T 

0 

7 

2 

SAINT  CHARLES 

62. 3M 

38. 9M 

50. 5M 

82 

14 

23 

7 

407 

0 

0 

5 

0 

5.14 

2.48 

23 

.0 

0 

8 

2 

STUTTGART 

63.2 

40. 3M 

51. 8M 

5.4 

82 

13t 

24 

6 

378 

0 

0 

5 

0 

7.93 

3.00 

3.70 

23 

T 

0 

S 

5 

STUTTGART  9  ESE 

60.2 

38.8 

49.5 

80 

14 

23 

5 

427 

0 

0 

5 

0 

5.30 

2.57 

23 

T 

T 

28 

5 

3 

WYNNE 

60. 4M 

39. 5M 

60. OM 

81 

13 

21 

7+ 

432 

0 

0 

0 

7.73 

2.80 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

60.4 

4.9 

5.53 

1.75 

T 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

68.5 

39.3 

63.9 

84 

12 

24 

6 

304 

0 

0 

5 

0 

7.57 

2.83 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

OE  QUEEN 

6S.3 

39.3 

52.3 

84 

12 

23 

28 

348 

0 

0 

5 

0 

4.88 

.93 

26 

.0 

0 

8 

6 

0 

DIERKS 

63.6 

35.3 

50.0 

83 

12 

19 

6 

415 

0 

0 

9 

0 

5.08 

1.05 

18 

.0 

0 

8 

7 

1 

HOPE  3  NE 

65.6 

41.1 

53.9 

7.3 

82 

13 

22 

7 

309 

0 

0 

4 

0 

6.91 

2.45 

2.59 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

MOUNT  IDA 

64.1 

35.8 

50.0 

5.9 

84 

12 

19 

5 

416 

0 

0 

9 

0 

6.45 

2.12 

1.77 

26 

.0 

0 

9 

5 

1 

NARROWS  DAM 

65.2 

32.5 

48.9 

85 

13 

19 

7 

444 

0 

0 

13 

0 

7.78 

2.59 

27 

.0 

0 

8 

6 

4 

NASHVILLE  PEACH  SURSTA 

53.1 

37.1 

50.1 

82 

13 

21 

7+ 

408 

0 

0 

5 

0 

7.57 

2.14 

27 

.0 

0 

8 

5 

4 

OKAY 

67.3 

41.9 

54.5 

5.6 

83 

13  + 

26 

5 

285 

0 

0 

3 

0 

6.86 

2.83 

2.38 

15 

.0 

0 

6 

3 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

54.2 

43.2 

53.7 

5.2 

81 

13  + 

28 

5 

314 

0 

0 

3 

0 

5.52 

1.50 

1.81 

23 

T 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

51.9 

5.2 

6.64 

2.49 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

65.6 

40.3 

52.9 

82 

13 

23 

7 

334 

0 

0 

3 

0 

9.48 

5.12 

3.76 

27 

.0 

0 

8 

6 

3 

CAMDEN  1 

58.8 

42.1 

55.5 

7.5 

83 

13  + 

25 

7  + 

267 

0 

0 

3 

0 

3.09 

-  1.49 

.83 

23 

.0 

0 

5 

4 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

55.4 

39.5 

53.0 

3.6 

83 

13 

21 

7 

333 

0 

0 

5 

0 

3.91 

-   .77 

1.46 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

FORDYCE  6  W 

65.7 

42.0 

53.9 

82 

13 

23 

6 

314 

0 

0 

4 

0 

3.95 

1.85 

23 

T 

0 

7 

4 

1 

MAGNOLIA  3  N 

69.2 

42.7 

55.0 

5.9 

82 

13 

25 

7  + 

255 

0 

0 

4 

0 

3.85 

-   .72 

.99 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

PRESCOTT 

67.1 

40.4 

53.8 

6.1 

82 

13 

22 

7 

310 

0 

0 

5 

0 

8.07 

3.43 

3.00 

27 

T 

0 

6 

5 

3 

WARREN 

56. 8M 

41.9 

54. 4M 

5.2 

83 

13 

24 

6 

302 

0 

0 

6 

0 

4.04 

1.50 

23 

T 

T 

28 

5 

3 

2 

DIVISION 

54.2 

6.1 

5.20 

.59 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

67,5 

43.2 

55.4 

6.2 

83 

26 

22 

7 

273 

0 

0 

6 

0 

4.14 

-   .68 

1.60 

15 

0 

5 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

53.7 

40.8 

62.3 

80 

13 

24 

6 

354 

0 

0 

3 

0 

3.74 

1.74 

23 

0 

7 

2 

DUMAS 

64.9 

40.7 

52.8 

6.0 

83 

13 

22 

7 

34  5 

0 

0 

4 

0 

2.78 

-  1.97 

1.04 

23 

.0 

0 

7 

2 

MONTICELLO  3  S 

55. 6M 

41. 9M 

63. 8M 

81 

13 

24 

5 

312 

0 

0 

5 

0 

3.47 

1.05 

23 

0 

7 

4 

PINE  BLUFF 

65.2 

42.9 

64.1 

5.1 

82 

13 

25 

6 

307 

0 

0 

3 

0 

5.52 

.42 

2.22 

23 

0 

6 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

52.2 

40.7 

51.5 

84 

13 

24 

6 

379 

0 

0 

3 

0 

6.25 

3.58 

23 

0 

5 

2 

PORTLAND 

56.4 

41.6 

54.0 

6.3 

82 

14 

25 

7 

307 

0 

0 

5 

0 

4.19 

-   .75 

1.10 

19+ 

.0 

0 

7 

5 

ROHWER  2  NNE 

65.2 

41.3 

53.3 

81 

13 

24 

7 

327 

0 

0 

4 

0 

4.19 

1.28 

23 

0 

7 

4 

DIVISION 

53.4 

5.1 

4.16 

-   .58 

T 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   89°  on  the  13+  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   0°  on  the  28th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   10.85  Inches  at  Burdette 
Least  Total  Precipitation:   0.72  Inch  at  Lead  Hill 

Greatest  one-day  Precipitation:   4.20  inches  on  the  23d  at  Sparkman  3  WSW 
Greatest  Total  Snowfall:   2.0  inches  at  Two  Stations 
Deepest  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  28-t-  at  Two  Stations 
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DAILY  PRECIPITATION 


m 

Day  of  Month 

Station 

■K  1     , 

0   1      1      1 

s-    I  1  2  1  3 

4    S  1  6 

7  1  8   9 

10   11  1  12  [  13  1  14  1  15 

16   17 

I  18 

19  1  20   21 

22  1  23 

24 

;  25 

26  1  27   28  1  29  ^ 

30    31 

ABBOTT 

2.S< 

7 

.30 

.58 

.14 

.74 

.68 

.38   .14 

ALICIA 

7.61 

.32 

.66 

.51 

.13 

!.?<> 

\ 

1.82  1.19  1.31 

ALUM  FORK 

7.e« 

.50 

1.40 

.35 

.21 

UTO 

.74 

1.56  l.AO 

ALT 

».93 

.23 

.45 

• 

.46 

7 

7     1,01 

1,03 

1.10   .34   .31 

AMITY  3  NE 

6.se 

.30 

1.05 

.91 

.'4 

.05 

,93 

,70 

.35 

.05  1.58   .42 

ANTOINE 

7.83 

.05 

7.  I" 

2,01 

.65 

,18  1.75   .90 

APLIN  1  W 

6.«0 

.43 

.98 

.^2 

.11 

1.83 

.22 

1.62   .90 

ARKAOELPHIA 

9.48 

.27 

.60 

1.05 

.06 

.15 

1,85 

.88 

,   .10 

3,76   .86 

ARItANSAS  CITY 

3.30 

T     .14 

.06   7 

.78 

7 

.61         .19 

.11   .14 

.38 

.02   .37   .48 

ASHOOWH 

7.57 

7 

2.78 

.28 

.12 

2.83 

T 

.06 

.66   .94   T 

ATHENS 

5.06 

.08 

.78 

.61 

.40 

T 

.50 

.70 

1.35   .36   .26 

AUGUSTA 

7.07 

7 

.10 

.53 

.76 

.04        .71 

.14   .54 

1.20 

.77  2.05  1.33 

BALD  KNOB 

6.35 

7 

.04 

.74 

.04 

.75 

.10 

1,67 

.   .84 

.05  2.62   T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

5.30 

.20 

.78 

.04 

.44 

.17 

1,30 

T 

.37 

1.05   .95 

BATCSVILLE  L  AND  0  NO  1 

7.22j 

.05 

1.28 

.64 

.14 

7     ,40 

1.24 

1.28  1,2?   .97 

BEAVER  0AM 

2.48J 

.14 

.15 

.50 

.11 

.81 

.03 

.31         .53 

BEECH  GROVE 

-   ' 

_ 

.25 

- 

.30 

1.80 

1.85   - 

BEEDEVILLE 

5.93 

.08 

.31 

.24 

.41 

.14 

.03   .07 

2.8?  1.63 

BENTON 

6.32 

.15 

.43 

1.21 

.17 

.12   .68 

,73 

,16  1.56  1,37 

BENTONVILLE 

02.80 

7 

.03 

.02 

7 

.51 

.11 

.68 

T 

.26  0,20   .99 

BERRYVILLE  *  NW 

2.04 

.03 

.03 

.17 

.32 

.07 

,75 

.36   T     .46 

BIG  FORK 

5.32 

.36 

.58 

.75 

.70 

7 

.99 

.40 

1.79   .08   .17 

BLACK  ROCK 

6.83 

7     .16 

.56 

.68 

.76 

.46 

1.04 

T 

1.96   ,86   .85 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

7.29 

.15 

.58 

.96 

.77 

7          .15 

,87 

.75 

.54  2,95   .22 

BLUFF  CITY  3  SW 

7.30 

7     7 

7 

1.37 

.18 

.16 

t.,03 

,35 

^ 

.20   .70   .41 

BLYTHEVILLE 

. 

-     -     . 

-     .     . 

_     _     _ 

_    -    _ 

_     _     _ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

BOOMEVILLE 

3.35 

.15 

.03 

.16 

.54 

.01 

,82 

.77 

T 

.55   .05   .25 

BOUGH TON 

8.05 

.05 

.32 

1.15 

.16 

7           .13 

1.67 

.69 

.06  3.36   .74 

BRINKLEY 

8.66 

7 

.19 

.94 

.05 

.19 

2.67 

T 

.3? 

1.00  3.40   T 

BUFFALO  TOWER 

1.7* 

.07 

.57 

.70 

.10 

.60 

^     T 

eUROETTE 

10.85 

.05   .50 

.06 

.93 

.26 

3.11 

1.26 

,94  3.54 

CABOT  4  SW 

6.20 

7 

1.19 

.17 

.12 

1.40 

.68 

.16  2.53 

CALICO  ROCK 

3.37 

T 

.12 

.45 

.17 

.16 

.16 

.70 

1.36   .10   .30 

CAMDEN  1 

3.09 

.05 

.54 

.15 

7           .161        .83 

.53 

T 

T     .70   ,33 

CARLISLE  1  5W 

6.51 

7 

.27 

.67 

.lOj 

2.36 

.06   •    3.05 

CLARENDON 

7.40 

.09   7 

7     .02 

.86 

.70 

7          .06 

7    7.37 

1.33 

,21  1.78   .53 

1 

CLARKSVILLE 

3.23 

.33 

T 

.52 

7     .21 

1.20 

.36 

,36   .23   .02 

CLINTON 

5.69 

.10 

.45 

.60 

.22 

.72 

.80 

1,52   ,76   .52 

CONWAY 

6.77 

.07 

1.55 

.0? 

.21 

.16 

1.70 

.60 

.69  1.57 

CORNING 

6.18 

.41 

.■i" 

.67 

.30 

1.40 

1.25   .61   .69 

COVE 

4.89 

.28 

1.03 

.11 

.12 

.71 

.69 

1.51   .1?   .33 

CROSSETT  7  S 

4.14 

7     .07 

1.50 

1.77 

.14 

,01   ,60 

,04 

.04   ,32 

CRYSTAL  VAtLEY 

7.16 

.36 

.02 

.17 

1.48 

.03 

.10 

,53 

1.0? 

.39  1.91  1.15 

CUMMINS  FARM 

3.74 

.24 

7 

.36 

7 

.40 

.18 

7     1,74 

.12 

.0  3   .65   T 

DAISY 

- 

.05 

7 

- 

- 

7 

,04   ,65 

.65 

.36  1.78   .10 

DAMASCUS 

6.99 

7 

7          7 

.32 

.71 

.6? 

.18 

.60 

1.04 

T 

1.47  1.30   .76 

DANVILLE 

4.79 

.03 

» 

.40 

.75 

.10 

.61 

1.05 

1.21   .28   .37 

DAROANELLE 

5.14 

.07 

.30 

.88 

.15 

.66 

1.04 

1,29   .33   ,52 

OE  QUEEN 

4.S8 

.92 

.80 

.11 

.62 

.60 

.05 

.93   .55   .10 

DERMOTT 

2.85 

.22 

.57 

.56 

.70   .11 

.70   ,54 

DCS  ARC 

7.17 

7     .03 

.03   7 

7 

.73 

.14 

7          .16 

.14  1.30 

1.28 

T 

.26  2.9?   .38 

DEVILS  KNOB 

2.72 

.05 

.29 

.57 

.71 

1.05 

,43   .12 

DIERKS 

6.08 

.03 

.88 

.7? 

1.05 

.16 

7      .79 

.74 

.81   .73   .27 

DUMAS 

2.78 

7     .12 

7 

.55 

.19 

.11        .16 

.17  1.04 

.04 

.05 

T     .25   .35 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

3.91 

.02 

7 

.30 

T 

.78 

.15   .11 

7    1.74 

■'■ 

.05  1.46   T 

EUREKA  SPRINGS 

2.48 

7 

.47 

.77   .51 

.70 

,06   .52 

EVENING  SHADE  1  NE 

4.92 

.65 

.78 

.15 

.37 

.81 

1,29   .59   .78 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.60 

.06 

.03 

.11   .02 

.17 

.85 

.02 

T 

,02   ,56   .01 

FAVETTEVILLE  EXP  STA 

1.65 

.16 

.02 

T 

7 

.11   .12 

.81 

.01 

.11 

.14   .36   T 

FOROYCE  6  W 

3.96 

.17 

.55 

.11 

.16 

1.85 

.50 

,6?   T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

3.00 

.26 

.11   ,40 

.17   7 

1,75 

T 

.03 

,44   ,45 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.84 

.01 

.04 

.19 

.07 

,26 

.75 

T 

,21   .01   .10 

FULTON 

7.37 

.33 

1.85 

.15 

.17 

1,43 

.54 

T 

,05  2,37   .58 

GEORGETOWN 

6.21 

7 

.55 

.10 

.14 

7     .85 

1.46 

,35  2.28   ,48 

GILBERT 

2.59 

7 

.02 

.15 

.76 

.74 

.30 

.57 

.62   ,05   .18 

GLENWOOO 

7.48 

.30 

.39 

.86 

.74 

.19 

.67 

.79 

T 

,74  3.14   .26 

GRAVELLY 

5.62 

.35 

.45 

.77 

.16 

.75 

.91 

1.36   .32   .70 

GRAVETTE 

1.92 

.13 

7 

.05 

.04   .21 

.65 

T 

,15 

T     .49   .20 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.23 

.71 

.20 

.48 

.36 

.31   .26   ,41 

GREENBRIER 

7.17 

T     .02 

7 

.10 

T.ll 

.49 

.12 

,11   .53 

1.25 

.73  2.25   .55 

GREENWOOD 

2.76 

.19 

.35 

.87 

.58 

.45   •     .37 

GREERS  FERRY  DAM 

7.19 

7     7 

.01 

.07 

1.31 

.71 

.12 

7     .61 

.96 

1,33  1.50   .58 

GUROON  3  e 

7.69 

.14 

.14 

.78 

7 

7          .13 

2.48 

1.33 

.21  1.96   .52 

HAMBURG 

- 

-     -     . 

_     _     _ 

_     _     _ 

-    -     - 

_     _     _ 

- 

- 

_     .     - 

- 

- 

- 

_     _     _ 

HARRISON 

1.73 

.03 

.77 

.15 

.11 

.75 

T     ,03   .45 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.04 

7 

7 

.14 

.05   .77 

.29   7 

1.01 

.04 

T     ,23   ,05 

HECTOR 

5.17 

7     7 

.06 

.71 

.17 

.17 

,85 

.85 

2.10   .20   .36 

HELENA 

5.19 

7     .09 

.01 

.41 

.40          .41 

,07  2.10 

.50 

.43   .46   .16 

HOPE  3  NE 

6.91 

.31 

1.13 

.16 

.17 

1.81 

.39 

.04  2.59   .55 

HOPPER 

6.83 

.30 

7 

.96 

.57 

.47 

.10 

1.56 

,22 

T 

1.15  1.55   T 

HORAT 1 0 

4.57 

.64 

.85 

.15 

.11 

. 

1.70 

.65   ,45   .12 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

6.37 

.01 

2.10 

.26 

.04 

1.54 

T 

.19 

.13  2.10 

INDEX 

8.85 

2.00 

1.40 

.25 

7 

1.30 

.40 

T 

•    3.10   .40 

JASPER 

2.25 

.05 

7 

7 

.73 

.37 

.16 

.22 

.68 

.19   T     .35 

JESSIEVILLE 

8.74 

.15 

.35 

1.11 

.15 

.15 

.55 

1.70 

1.28  2.55   .56 

J0NES60R0 

8.21 

.44 

1.13 

.12 

.11        .23 

.0?   .65 

1,65 

.73  1,59  1.25 

KEISER 

9.32 

.25 

.57 

.03        .28 

1.12 

1.67 

1.01  1.94  2.45 

KEO 

8.24 

.43 

.02 

.85 

.04 

.10 

2.77 

.11 

.32  3.60 

LAKE  CITY 

7.69 

.95 

.48 

.31 

7          .21 

l.*0 

.80 

,67  1,69  1.18 

LAKE  MAUMELLE 

7.69 

.12 

2.05 

.76 

.07 

1.S4 

T 

1,46  1,52 

LAN6LEY 

6.03 

.13 

7     T 

.73 

.65 

.66 

.15 

.73 

.63 

T 

,89  1,40   .16 

LEAD  HILL 

.72 

T 

• 

.72 

T 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1.59 

.09 

.16 

.11 

.25 

.70 

.11   .08   .10 

LEOLA 

8.04 

.18 

7 

.57 

.17 

?.88 

l.?3 

,18  2.45   .38 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

7.19 

.40 

7     .03 

1.45 

7 

.15 

.05   .15 

1,73 

T 

.43 

1.34  1.66   T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

7.88 

.38 

7 

1.50 

T 

.50 

.11   .71 

1.56 

.7? 

1,19  1,72 

LURTON 

2.97 

.23 

.15 

.10 

.42 

.99 

.73         .15 

MADISON 

8.72 

7 

7 

.52 

.16 

.17 

T    2.49 

.34 

1.73  2.75,   .71 

MAGNOLIA  3  N 

3.85 

.03 

•  01   T     7 

.8? 

.99 

.06         .17 

.03   .41 

.77 

T 

.43   .23 

MALVERN 

7.58 

.22 

7     7 

1.69 

.06 

,14 

2.3n 

•05  3.22 

MAMMOTH  SPRING 

5.47 

7 

.51 

.16 

,?7 

.87 

3,07   .?3   .35 

MAR  1  ANNA  Z    S 

3.44 

.05 

T 

.60 

T 

.14 

.10 

1.46 

T 

.13 

,05   ,42   .49 

MARKED  TREE 

9.70 

7 

.30 

.90 

,11         .51 

3.70 

•    3,40   .80 

MARSHALL 

3.39 

.16 

.17 

.17 

.50 

.62 

.57 

.95   .07   .16 

MELBOURNE 

6.65 

.67 

.57 

»^t* 

1.22 

1.85  1.14   .91 

HENA 

4.44 

.64 

.10 

.77 

.11 

.16 

T      .80 

.61 

T 

,90   ,04   .39 

MONTICELLO  3  S 

3.47 

.21 

.51 

.50 

.27 

1.05 

.24 

,69   T 

HOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

3.35 

.08 

.37 

.47 

,14         ,16 

.05  1.05 

.42 

T 

.69   .07 

MORRILTON 

6.03 

7     7 

.35 

.73 

.45 

,17 

.74 

.14 

.80  1,23^   .42 

MOUNT  IDA 

6.45 

.44 

.03 

.78 

.45 

.12 

.04 

.90 

,75 

1.77   .43'   .54 

MOUNT  MAGAZINE 

_ 

_     _     _ 

_     _     _ 

-           -           - 

_     _     _ 

_     _     - 

_ 

_ 

_     _     _ 

_ 

- 

- 

_     -     - 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.73 

.08 

.12 

.16 

.68 

.40   .09 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.98 

.07 

.14 

.17 

.16 

.in 

.53 

.33   .11   .17 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5.93 

.57 

.41 

.12 

.40 

.87 

1.51   .85  1.25 

1 

MULBERRY  6  NNE 

2.59 

.05 

.66 

.-10 

.40 

.80 

T 

.20   .12   .25 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


H 

Day  of  Month 

station 

^         1  1  2   3 

4    5    6 

7   8 

9 

10  1  11  1  12 

13   14   IS 

16  1  17 

1  '^ 

19  1  20   21 

22   23 

24 

25 

26  1  27 

28   29   30 

31 

NARROWS  DAM 

7.78 

.07 

1.22 

1.27 

.25 

.07 

T    1.08 

.53 

.53  2,59 

.22 

NASHVILLE  PEACH  SUeSTA 

7.67 

T 

T 

1.56 

1.06 

.39 

.01 

1.49 

.54 

T 

,23  2,14 

.25 

NATHAN  <.  WNW 

7.18 

.95 

.97 

1.30 

.10 

1.05 

.58 

,33  1.65 

.25 

NEWHOPC  3  E 

S.62 

1.73   T 

.33 

• 

1.37 

.50   .50 

1.19 

NEWPORT 

S.S3 

.30 

.4^ 

.44 

.17 

1.61 

.58   .32 

1.66 

NIMROO  0AM 

S.13 

.12 

•  40 

.35 

.55 

.ne 

.75 

.85 

1.40   ,43 

.20 

ODELL  3  N 

1.37 

.06 

."3 

.05 

.21 

.66 

.06   ,21 

.09 

OOEN  ?  w 

A. 96 

.17 

.01 

.50 

.48 

.47 

.07 

.85 

.70 

1.43   .10 

.18 

OKAY 

6.86 

2.38 

.21 

T 

2.15 

.01 

.30 

.47  1.34 

T 

OSCEOLA  2  NNW 

9.12 

.27 

.59 

.0? 

.22 

1.29 

2.09 

1.16  1.78 

1.70 

OWENSVILLE 

7.35 

.20 

T 

.89 

1.77 

.37 

.08 

,70 

.82 

T 

.41  1.57 

.54 

OZARK 

3.20 

.33 

.40 

.11 

.59 

.69 

.61   ,09 

.38 

OZONE 

2.80 

T 

.37 

.68 

.22 

.52 

T 

T 

.83   T 

.18 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

9.3S 

.06 

.26 

•  06 

.24 

.40 

.19 

.02  2.36 

.01 

.33 

1.60   • 

2.82 

PARrS 

3,1*1 

.37 

.53 

.08 

1.65 

.12 

.33   .33 

PARKIN  2    W 

8.32 

T     T 

.24 

.64 

.02 

T 

.20 

.04   .85 

1.77 

.52  3.15 

.89 

PARKS 

3.99 

.08 

.45 

.60 

• 

1.53 

,90   • 

.43 

PELSOR 

-    -    -    - 

_     _     _ 

- 

- 

_    -    _ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERRrwILLE 

6.52 

.20 

1.17 

.0? 

.34 

.10 

• 

1.77 

.40  1,02 

1.50 

PINE  BLUFF 

5.52 

.05 

T 

T 

.38 

.01 

.04 

.14 

2.22 

1.14 

.02  1.16 

.36 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5.25 

.12 

T 

.36 

.01   .05 

, 

2   .06 

T    3.68 

T 

.05 

.02   .78 

T 

PINE  RIDOE 

5.79 

.18 

.03 

.77 

.45 

.39 

.12 

.83 

.74 

1.87   .15 

•  26 

POCAHONTAS  1 

6.01 

.02 

.42 

.45 

.56 

.26 

1.22 

.45  1.92 

•  71 

PORTLAND 

4.19 

.50 

1.10 

.10 

1.10 

.07 

.10 

.72 

•  50 

PRESCOTT 

8.07 

.10 

1.50 

.05 

.70 

1.90 

.02 

.05  3.00 

.75 

RATCLIFF 

2.69 

T     .32 

T 

.47 

.08 

.68 

, 

.47 

.39   .17 

•  11 

ROGERS 

1.6A 

.06 

.02   T 

T 

.40 

.85 

.16 

,15 

ROHWER  2  NNE 

«.19 

.18 

•  43 

.64 

.16 

.03  1.28 

.91   .56 

T 

RUSSELLVILLE 

5.44 

.32 

.68 

.09 

1.70 

.51 

1.56   .58 

SAINT  CHARLES 

5.14 

.06   .08 

T 

•  43 

T 

.23 

.22 

.05  2.48 

.38 

.08 

.31   .58 

.24 

SAINT  FRANCIS 

7.38 

.57 

.40 

.57 

.07 

.22 

.25 

1.60 

1.40  1.55 

•  75 

SALEM 

4.90 

.25 

.25 

.15 

.31 

.25 

.66 

2.46   .31 

•  26 

SEARCY 

7.24 

.02 

1.08 

.42 

.11 

,60 

1,02 

.83  2.20 

•  96 

SHERIDAN  TOWER 

3.29 

.13 

.84 

.04 

.08 

3.08 

T 

.31 

1.21  2.60 

SHIPLEY 

5.93 

T 

.04 

.43 

.41 

.36 

T     .63 

.93 

1.84   .78 

•  51 

SILOAM  SPRINGS 

2.11 

.11 

."2 

.47 

.04 

.68 

.12   7 

.67 

SPARKMAN  3  WSW 

7.55 

.32 

.19 

.55 

.12 

4.20 

.30 

1.12 

.75 

STAMPS 

4.51 

T 

.67   T 

.12 

T 

.03  2.66 

.50 

.03 

T     .09 

.41 

STAR  CITY  2  s 

4.80 

T 

1.25 

.65 

.35   .30 

1.65 

.60 

T 

STORY 

4.80 

.85 

.45 

.40 

.95 

.85 

.90   .40 

STUTTGART 

7.93 

.33 

.80 

.10 

T    3.70 

1.40 

.13   .90 

.57 

STUTTGART  9  ESE 

5.30 

•21   .05 

T 

.39 

.12 

.07 

2.57 

.45 

T 

.03   .91 

•  60 

SUBIACO 

3.44 

.09 

•  02 

.18 

.11 

.98 

.71 

.50   .17 

•  21 

TAYLOR 

2.93 

.09 

.01 

.48 

,41 

.06 

.04   .61 

.49 

T 

.62 

•  12 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    //fl 

5.52 

T 

1.25 

■  ' 

4    .15 

.01   .01 

1.81 

7 

.05 

1,71   ,49 

T 

WALORON 

2.94 

T 

.45 

.61 

.05 

.66 

.76 

T 

,28 

•  13 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7.88 

.02   .15 

.11 

.58 

.58 

.05   .25 

1,68 

.77 

2.24  1,45 

WARREN 

4.04 

.13 

.36 

T 

.51 

.02   .04   .04 

T    1.50 

T 

.03 

.09  1.30 

•  02 

WHITE  ROCK 

2.29 

.05 

.62 

.04 

.37 

.74 

,16 

•  31 

WYNNE 

7.73 

.88 

.20 

.05 

2.80 

2.00  1.80 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRDARY   1962 


Da;  Of  Month 


9       10      11      12      13      14      15     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


27  I  28      29   I  30 


ALUM    FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 
CONWAY 
C0RN1N6 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 


EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

GREENBRIER 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


73   70 
32   33 


74   77 
33   35 


70   61 
iZ       32 


66   63 
40   25 


64   65 
26   26 


79   68 
31   34 


62   76 
30   30 


62   74 
33   42 


75   77 
38   43 


67   77 
34   33 


32   35   35 


59   73 
27   37 


73   70 
35   41 


78   79 
39   36 


64   75 
33   42 


29   35   33 


79 
39 

70 
35 

79 
39 

78 
35 

74 
34 

75 
39 

62 
45 

70 
26 

76 
35 

66 
33 

69 
28 

75 
38 

65 
45 

68 
29 

75 
43 

78 
44 

73 
37 

75 
46 

71 
31 

65 
38 

79 
34 

72 
30 

68 

30 

75 
33 

69 
32 

73 
25 

80 
29 

64 
38 

69 

28 

75 
38 

74 
28 

64 
29 

77 
30 

62 

49 

70 
29 

79 
39 

64 
38 

72 
30 

79 
55 

72 
40 

62 
36 

74 
40 

75 
37 

74 

38 

75 
41 

67  46 

43   19 

68  51 


74   56 
50   24 


67   61   42 


38   30   11 


70   63   44 


72   59   33 


72   52 
37   22 


66   45 
44  22 


68   53 
52   2  5 


65   41 
40   16 


66   38 
36   18 


65   50 
49   27 


62   42 
38   16 


62   51 
51   24 


60   42 
42  22 


65   34 
29   13 


55   46 
45   19 


59   45 
43   23 


5  7   44 
37   26 


76   70   34 


52   37 
21   12 


65   49 
49   23 


75   55   41 


71   40 
35   14 


79   75   38 


75   62   36 


60   40 
34   15 


71   35 
30   11 


55   46 
44   2  3 


70   52 
51   24 


46   64   65 


47   52 
16   26 


56   51 
26   38 


45   58 
21   41 


56   60 
41   39 


43   52   62 


70   69 
46   46 


50   63 
40   36 


50   48 
30   44 


67   68 
42   59 


61   67 
41   51 


51   63 
40   38 


67   70 
41   34 


53   59 
38   47 


43   50 
31   36 


63   68 
42   35 


64   67 
42   49 


70   68 
46   45 


52   50 
25   33 


55   49 
28   37 


67   65 
44   48 


51   57 
39   41 


46   54 
25   36 


48   67 
40   46 


57   70   81 
37   33   45 


62   73 
35   33 


68   74   64 
35   31   40 


51   68   78 
31   27   38 


46   68   62 
31   2  7   44 


4  7   68   SO 


44   56   71 
35   37   43 


56   72   64 


52   72   62 
34   35   44 


78   87 
37   39 


67   79 
31   47 


75   83 
34   42 


75   87 
34   39 


71   85 

30   42 


64   73 
33   39 


70   78 
30   44 


77   79 
37   44 


74   65 
29   38 


75   64 
36   40 


31   32   55 


74   83 
31   37 


68   62 
31   45 


74   61 
31   45 


72   64 
34   5  3 


72   82 
35   51 


71   61 
42   52 


73   80 
36   52 


76   86 
35   41 


73   84 
34   38 


73   86 
30   32 


73   63 
37   47 


72   86 
26   36 


74   87 
34   58 


62   75 
33   45 


74   60 
33   50 


61   75   65 
46   49   45 


62   76   68 
54   45   48 


83   82   70 
45   46   55 


82   74   56 
52   46   44 


85   82   61 
56   42   41 


63   62   63 
46   34   34 


80   63   56 
67   32 


65   81 

36   39   42 


85   72   63 
44   43   46 


61   74   58 
54   46   45 


83   60 

54   47   50 


66   60   63 
42   43   46 


66   80   65 
46   50   45 


84   78   54 
61   41   39 


81   79   67 
49   48   62 


86   79   60 
41   44   45 


82   75   65 
40   47   52 


82   76   62 
53   50   46 


79   74   57 
56   40   41 


82   77   68 
37   43   51 


83   73   63 
53   51   49 


63   73   70 
50   47   55 


61   72 
57   35 


82   66   56 
49   36   42 


80   72   62 
62   39   45 


82   75   67 
64   53   51 


65   72   56 
45   42   47 


63   62   66 
43   41   4« 


66   63   66 
36   34   44 


60   66   68 
68   33   42 


86   73   57 
47   42   44 


81   76   62 
49   42   42 


81   75   60 
46   53   46 


82   76   69 
52   48   53 


60   60 
39   32 


65   61 
41   39 


67   63 
38   35 


61   59 
38   35 


61   60 
33   32 


61   60 
30   28 


58   62 
31   31 


62   62   67 


54   64 
37   29 


65   67   57 


64   67 
33   49 


63   58 
39   45 


56   64 
33   45 


59   59 
31   47 


59   66 
37   48 


61   66 
36   46 


57   66 

31   45 


56   62 
34   43 


64   64 
31   43 


63   54 
33   34 


63   63 
33   45 


64   52 
36   37 


61   57 
34   43 


63   56 
34   33 


60   59 
31   46 


62   60 
34   35 


60   56 
3  5   34 


60   62 
42   42 


60   66 
34   49 


57 

64 

66 

60 

61 

34 

40 

40 

40 

41 

60 

66 

75 

65 

60 

39 

46 

40 

45 

44 

65 

74 

74 

72 

65 

36 

52 

36 

49 

43 

58 

60 

59 

51 

50 

56   53   63 
29   25   37 


39   36   39 


61   53   46 
35   35   31 


55 

62 

60 

55 

22 

39 

33 

37 

50 

54 

59 

45 

26 

30 

30 

29 

52 

67 

68 

67 

26 

37 

40 

39 

56 

58 

46 

48 

24 

36 

26 

38 

62 

50 

70 

66 

35   30   37 


57   49   68 
39   31   42 


59   59 
33   34 


65   63   71 
34   36   48 


56   55   64 
30   31   40 


57   56   70 
31   35   38 


62  49  57 

37  27  37 

62  61  74 

32  35  50 

62  58  65 

34  37  45 

56  53 

29  30 

66  63 

28  39  49 

63  57  60 

33  34  42 

50  44  56 

27  38 

64  52 
25  34 

62  65  66 

35  35  46 

65  60  70 

31  35  47 

49  50 
20  25 

50  54  58 

22  25  32 

48  54 

23  27 

64  60  66 

32  36  46 

57  46  63 

30  34  39 

55  53  62 

31  26  39 

60  5  3  68 

22  20  38 

46  57  56 


51   48 
26   24 


49   45 
26   26 


56   51 
35   35 


65   63   71 
31   39   51 


36   37   39 


64   59   50 


59 

43 

35 

41 

32 

23 

65 

54 

39 

42 

37 

27 

62 

54 

42 

47 

36 

27 

63 

47 

34 

46 

32 

23 

56 

42 

29 

41 

24 

18 

59 

45 

34 

39 

32 

21 

62 

36 

26 

36 

23 

7 

62 

50 

37 

46 

29 

25 

53 

27 

21 

27 

14 

4 

50 

61 

39 

40 

35 

25 

57 

55 

49 

50 

43 

43 

39 

36 

51 

49 

55 

63 

42 

41 

39 

52 

72 

57 

71 

76 

48 

43 

45 

55 

55 

52 

46 

50 

43 

42 

39 

41 

46   56   44 


55 

46 

45 

55 

57 

36 

37 

33 

34 

41 

67 

73 

65 

79 

83 

50 

55 

46 

50 

66 

66 

65 

60 

60 

79 

43 

44 

47 

46 

57 

60 

53 

52 

45 

52 

4J 

42 

42 

38 

43 

71 

63 

62 

53 

59 

36   52   48 


60   52   50 
42   40   40 


52 

48 

46 

65 

34 

36 

36 

31 

71 

61 

54 

61 

62 

34 

45 

36 

49 

46 

74 

65 

64 

64 

81 

44 

45 

43 

43 

59 

74 

66 

61 

78 

79 

42 

44 

45 

46 

46 

63 

53 

43 

63 

54 

23 

34 

31 

30 

24 

52 

48 

49 

67 

53 

26 

41 

37 

35 

27 

53   50   46 
26   39   35 


66   68   66 
44   47   44 


74   70   63 


58   60   56 
39   48   33 


34   29   17 


66 

56 

62 

75 

46 

45 

42 

53 

56 

48 

48 

51 

43 

42 

40 

36 

55 

54 

57 

53 

43 

42 

40 

35 

53 

46 

57 

53 

36 

39 

36 

36 

52 

49 

66 

52 

36 

29 

36 

24 

51 

50 

46 

57 

39 

37 

37 

39 

46 

44 

59 

54 

35 

38 

35 

32 

41 

43 

57 

57 

35 

36 

35 

27 

58   71   62 
42   55   36 


■tue   tollowiag  Station   loi 

-   20   - 


DAILY  TEMPERATURES 


ABKASSAS 
FEBRDABT   1962 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 


PARAGOULO  RADIO  KDRS 


PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


60   59 
iiS   30 


60   58 
35   27 


67   70 
50   2  7 


75   62 
41   3*. 


77   76 
39   35 


63   63 
32   2* 


70   63 
38   34 


63   40 

39   20 


68   50 
44   17 


79   62   36 


54   39 
31   21 


71   53 
50   25 


65   49 
48   21 


65   36 
31   12 


68   70   78 


74   73   78 


77   74   73 
41   39   44 


74   68   81 
34   33   35 


77   71   77 
30   39   32 


61   64 
28   29 


MAX 
MIN 

62 
43 

60 
32 

MAX 
MIN 

63 

30 

75 
32 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
40 

MAX 
MIN 

73 
33 

66 

42 

MAX 
MIN 

58 
42 

59 
27 

MAX 
MIN 

75 
31 

71 
32 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

74 
29 

72 
32 

MAX 
MIN 

79 
43 

70 
39 

MAX 
MIN 

60 
44 

64 
38 

MAX 
MIN 

62 
38 

57 
20 

MAX 
MIN 

61 
38 

74 
38 

MAX 
MIN 

77 
39 

74 
44 

MAX 
MIN 

66 
35 

70 
32 

MAX 
MIN 

78 
39 

73 
38 

MAX 
MIN 

75 
30 

70 
32 

MAX 
MIN 

55 
31 

74 
32 

MAX 
MIN 

72 
36 

64 
32 

58   45 
30  22 


67   37 
34   12 


63   42 
39   20 


70   45 
45   20 


79 

79 

40 

45 

35 

15 

76 

78 

42 

34 

35 

13 

77 

73 

56 

34 

39 

22 

75 

69 

58 

40 

49 

21 

70 

60 

39 

51 

38 

21 

79 

73 

52 

37 

45 

16 

75   72   54 
54   54   26 


38   36   17 


72   68   41 
48   41   19 


3  7   42   16 


67   47 
41   15 


69   55   38 
49   34   24 


65   39 

38   15 


65   56 
49   27 


76   68   44 
49   27   12 


54   49 
36   25 


71   61   42 


43   52 
24   24 


46   50   51 
19   25   38 


47   54 
24   41 


46   58   64 


45   50   48 
12   24   42 


44   54 
23   40 


46   48 
25   21 


42   48   46 


42   54   60 
26   38   42 


45  52  60 

25  39  44 

48  55  62 

25  35  49 


34  46  49 

15  22  29 

34  45  50 

16  24  26 

46  46  65 

19  23  38 


21   3  7   42 


44   51   53 


45   55 
21   40 


74   73 
44   46 


54   51 
30   45 


45   53   61 
22       38   42 


41   49   50 


41   51   68 
25   27   50 


46   62 

33   33 


45   62 
28   28 


58   74 
37   36 


53   73 
34   31 


65   74 
35   38 


59   72 
34   2  8 


50   65 
34   31 


51   65 
29   35 


57   71 
36   35 


56   70 
34   35 


56   70 

40   30 


55   71 
3  7   30 


30   28   38 


36   28   32 


45   50   69 
37   28   29 


66   62 
30   28 


68   57   72 
35   33   41 


46   68 
33   31 


62   58   72 
35   30   33 


58   77 
32   37 


47   63   75 
32   32   38 


58   78   85 
30   30   40 


57   73 
33   26 


57   73 
40   34 


5  3   74 
38   35 


51   64 
40   36 


53   67 
2  5   44 


45   51   56 
22   39   45 


64   73 

35   31 


58   72 
32   37 


56   77 
3  3   30 


59   53 
37   35 


51   71 
33   29 


80 
41 

76 

51 

64 
47 

65 

40 

63 
39 

82 
57 

77 
45 

56 

42 

57 
39 

59 
35 

81 
49 

42 

58 
42 

58 
39 

55 
34 

82 
55 

74 
48 

60 
47 

59 
41 

58 
35 

84 
62 

79 
37 

59 
41 

60 

30 

62 

33 

82 
54 

67 
49 

53 

47 

62 

40 

59 
33 

82 
55 

76 
49 

71 
57 

67 
48 

59 
34 

80 
45 

79 
44 

68 
47 

64 
39 

63 
?7 

89 
38 

78 
39 

54 
39 

59 
32 

58 
32 

80 
50 

77 
49 

62 
48 

58 
43 

59 
37 

82 

43 

75 
48 

58 
38 

59 
40 

60 

85 

78 
38 

62 
42 

61 
31 

60 
38 

80 

73 
48 

65 
49 

65 
35 

62 
34 

61 
54 

76 
47 

68 
52 

62 
45 

54 
35 

83 
53 

79 
47 

63 
44 

63 
40 

61 
36 

81 
42 

77 
42 

70 
47 

64 

34 

61 
27 

86   87   64 
41   38 


85   86   64 
39   35   36 


85   82   75 
36   38   42 


82   79 

47   48   48 


85   77   57 
55   46   43 


87   85   70 
40   43   43 


85   76   64 
44   48   46 


83   77   58 
49   43 


87   81   65 
45   41   46 


44   61 
35   35 


45   59 
30   31 


61   60 
40   36 


51   62 
38   29 


65   63 
40   3  7 


57   58 
37   33 


64   64 
34   32 


80 

65 

62 

65 

61 

59 

57 

44 

42 

32 

29 

41 

29 

27 

77 

66 

60 

60 

65 

62 

61 

53 

51 

45 

38 

48 

34 

39 

68 

63 

58 

58 

64 

64 

52 

51 

48 

41 

36 

43 

34 

37 

82 

56 

57 

56 

63 

60 

52 

40 

36 

35 

31 

45 

31 

24 

82 

76 

64 

60 

58 

60 

65 

50 

50 

48 

36 

38 

32 

40 

80 

73 

63 

63 

66 

65 

63 

49 

50 

43 

33 

47 

30 

37 

74 

60 

62 

65 

63 

49 

57 

40 

47 

32 

38 

35 

22 

28 

80 

67 

62 

58 

61 

58 

58 

51 

50 

46 

34 

38 

35 

38 

81 

66 

65 

63 

58 

58 

56 

45 

46 

36 

31 

47 

33 

30 

82 

58 

62 

60 

60 

64 

58 

53 

50 

44 

40 

40 

35 

36 

79 

60 

63 

62 

65 

62 

59 

47 

41 

37 

34 

47 

31 

32 

35   30   39 


63   52   60 


49   67 
35   45 


63   72 
39   49 


64   62   65 


57   64 
34   45 


36   38   39 


28   24   38 


59   52   61 


57   56   65 


60   5  7   68 


57   46 
26   2 


50   46 
23   2 


66   52 
34   39 


59   48 
27   32 


63   73 
40   51 


53   56 
27   39 


57   64 
29   41 


49   49 
38   37 


50   51 
40   33 


56   53 
41   43 


31   35   35 


67   64   53 
36   44   39 


46   43 
35   31 


63   51 
44   41 


50   47 
36   37 


56   51 

40   41 


63   66 

36   40 


65   48   41 
35   35   31 


65   49   42 
35   35   30 


68   70   65 
33   34   39 


71   70   61 
37   46   40 


68   63   52 


73   59   66 
38   49   46 


57   54   52 
37   44   43 


59   48   47 
35   36   34 


59   55   54 
34   44   43 


63 

60 

50 

37 

39 

40 

58 

61 

63 

44 

44 

46 

67 

55 

52 

44 

45 

43 

58 

48 

46 

33 

36 

34 

46   51   49 


72   58 
44   42 


51   52   45 
27   36   33 


68 
46 

69 
44 

64 
44 

62 
39 

57 
43 

52 
43 

65 
45 

68 

45 

58 
45 

60 
41 

52 
39 

45 
39 

64 
44 

44 
34 

37 
25 

60 
48 

51 

33 

33 
24 

67 
37 

60 
33 

39 
26 

62 
47 

48 
34 

36 
25 

47 
23 

35 
23 

25 

10 

65 
41 

41 
31 

35 
26 

77 
56 

68 
38 

39 
29 

69 

44 

48 
36 

38 

27 

53 
36 

37 
25 

29 
17 

74 
56 

63 
34 

35 
27 

69 
43 

62 

38 

39 
26 

54 
34 

34 
26 

28 
14 

41   42   30 


79   68 
45   36 


5  3   44 
42   33 


31   34   27 


40   48   48 
32   35   27 


67   61   60 
42   42   37 


52   53   62 
40   42   35 


47   57   44 
37   44   33 


46   53   53 


54   65   55 
44   49   39 


51   51   39 
40   39   31 


49   59   57 
35   48   32 


50   51   41 
40   41   32 


55   46 

41   31 


64   77   56 
42   52   38 


76   44 
4  3   34 


56   44 
43   31 


62   77   80 
50   59   45 


53   67   58 
42   48   36 


36   27   16 


80   69 
53   38 


46   52   43 
39   42   32 


46   64   45 
38   45   33 


following  Station   Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1962 


SHERIDAN  TONER 

SI  LOAM  SPRIN&S 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WYNNE 


Dar  Of  Month 


MAX 
MIN 

79 
28 

6a 

31 

MAX 
MIN 

66 
42 

71 
31 

MAX 
MIN 

73 
40 

64 

30 

MAX 

MIN 

53 
31 

71 
35 

MAX 
MIN 

72 
35 

66 
36 

MAX 

MIN 

76 
45 

73 
42 

MAX 
MIN 

73 
32 

72 
31 

MAX 
MIN 

60 
34 

59 
28 

MAX 
MIN 

79 
41 

73 
36 

MAX 
MIN 

67 
47 

61 

40 

MAX 

MIN 

70 
42 

65 
31 

69 
47 

65 
42 

45 
19 

47 
21 

76 
48 

62 
23 

37 
12 

48 
24 

75 
49 

65 
46 

47 
24 

45 
27 

74 

45 

64 

48 

51 

23 

47 
25 

78 
42 

68 

40 

41 
19 

47 
26 

73 
52 

59 

37 

45 
28 

51 
30 

75 
38 

67 
41 

43 
17 

47 
23 

72 
45 

55 

25 

36 
17 

42 
22 

69 

49 

65 
46 

46 
24 

48 
25 

71 
51 

63 
28 

38 

14 

37 

21 

9   10   11   12 


13   14   15  16   17 


82 
42 

45 

48 

83 
49 

82 
61 

67 
40 

82 

82 
50 

81 
51 

68 
42 

79 
50 

80 
50 

88 
44 

86 
47 

80 
46 

81 
50 

81 
64 

69 
54 

85 
38 

84 
47 

77 
42 

75 
39 

85 
50 

63 

44 

81 
49 

83 
54 

74 
47 

66 

34 

76 
55 

79 
55 

72 
44 

77 

81 
5B 

72 
51 

65 
35 

63 
33 

61 
30 

64 

40 

60 
43 

59 
39 

61 
42 

59 
39 

65 
38 

65 

37 

64 
42 

53 
37 

65 
34 

62 
34 

59 
36 

58 
33 

63 
43 

60 
32 

58 
30 

56 
37 

57 
41 

61 
36 

20  I  21   22   23  I  24   25 


55   57 
30   39 


5  5   66 

37   45 


57   51 
36   36 


53   63 

33   40 


62   57   72 


54   45   60 


34   31   42 


65   59   51 


58   55   54 


73   66   59 


49   49 
43   37 


50   2 
27   16 


74   62 
52   35 


69   74 
42   39 


52   40 
39   32 


53   3 
37   29 


57   38 
37   26 


67   55 
5  5   36 


57.6 
33.9 


63.2 

40.3 


60.2 
38.8 


61.6 
37.4 


64.2 
43.2 


66.8 
41.9 


56.3 
35.3 


60.4 
39.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKKLY  MODNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROIS  DAH 
NIliROD  DAM 
HDSSELLVILLE 
SnnTGAKT  9  ESS 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.06 

16 

.07 

13 

.07 
19 

.04 

.06 
S 

.06 
30 

.08 
21 

.14 
25 

.09 
31 

.08 

.04 
10 

.11 
44 

.06 
10 

.08 
15 

.08 
19 

.02 

.06 
5 

.07 

12 

.09 
11 

.09 
36 

.12 
18 

.04 

.10 
9 

.12 
58 

.01 
27 

41 

.05 
27 

.04 

.12 
26 

.06 
102 

80 
103 
57 

.08 
34 

50 

18 

.32 
20 

22 

• 

.07 
34 

18 

.26 
23 

.12 
26 

51 
.18 

.05 
39 

.22 
48 

.04 

1 

.03 
29 

.02 
31 

.01 

.04 
35 

.03 
106 

.08 
24 

.10 
34 

.07 
30 

.06 

.10 
38 

.11 
72 

18 

.07 
13 

.06 
25 

.05 

.08 
30 

.09 
40 

.17 
23 

.13 
37 

.10 
28 

.05 

.09 
14 

.13 
84 

.07 

1 

.12 
37 

.15 
23 

.09 

.13 
23 

.14 
69 

.12 

.01 
36 

.14 
45 

.11 

.17 
29 

.22 
90 

.13 

.26 
22 

28 
.12 

.07 
42 

.22 
41 

.01 

.11 
64 

Is 

.01 

.05 
22 

91 

.12 

16 

.07 
19 

.08 

.08 
35 

.10 
27 

.06 

24 

53 
.10 

.10 
55 

.10 
77 

.08 

.09 
38 

* 
28 

.06 

.11 
40 

.06 
106 

.09 

.22 
23 

.16 
31 

.05 

.09 
44 

.13 
53 

.07 

.03 
23 

.05 
44 

.06 

.00 
34 

.04 
50 

.03 

.07 
20 

.04 
24 

.04 

.09 
18 

.02 
37 

.10 

.25 
27 

.08 
39 

.05 
27 

78 

.09 

21 

.06 
27 

.02 
32 

75 

.06 

.34 
30 

.00 
24 

.02 

42 

.04 
78 

.01 

.22 

17 

.00 
29 

18 

* 
84 

69 

44 
.00 

.03 
35 

.19 
116 

89 
26 

.05 
52 

59 

B  2.04 

B  3.09 
948 

B  1.88 
880 

B  1.53 

B  2.08 
827 

B  2.64 
1795 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

FAYBTTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MASIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOHTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIKE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PKESCOn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.7 

T 

STVTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

lotSB   folio 
-    22    - 


Ing  Station    Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


FEBROAHY    1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY    1962 


STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM    FORK 


APPlETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS   CITV 

A5HD0HN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO   KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 


0006   SCOTT 
0064   LAMRENCE 
0130    SALINE 


OIBB 

PERfiY 

019ft 

POPE 

02?0 

CLARK 

o;j* 

OESHA 

Ol&h 

LITTLE    RIVER 

0100 

HOWARD 

WOODRUFF 

0350 

WHITE 

0458 

INDEPENDENCE 

BATESVILLE    L 
BEAVER    DAN 
'  BEEBE 
BEECH    GROVE 
BEEOEVILLE 


'  BLAKELY    MOUNTAIN 
BLUE    MOUNTAIN    DAP 
BLUFF    CITY    3    SW 
BLTTHEVlLLE 
800NEVILLE    6    NW 

BOONEVILLE    7    NE 
eoONEviLLE    6    NNE 
BOONEVILLE 
eoTKINBURG    2    S 


BULL    SMOALS    dam 

BUROETIE 
CABOT    *    SW 
CALICO    ROCK 
CAKOEN    1 
CAMDEN    2 

CARLISLE    1    SK 
CARPENTER    DAM 
CLARE NOON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE    6    NNE 

CLINTON 
COMBS    3    SE 
COMPTON 
CONWAV 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY 
CUMMINS    FARM 
OAJST 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 
OARDANELLE 
OE    QUEEN 

OERMOIT 
DES    ARC 
DEVILS    KNOB 
DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  I  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  t>   H 

FOREMAN 

FORREST  CITV 

FORT  SMITH  we  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWQOD 

GRAVELLY 

6RAVETTE 

GREEN   FOREST   4   ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

CUflOON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  SPRINGS  3  SW 
I  HECTOR 
'  HELENA 
■  HOPE  3  NE 

HOPPER 


I  0  NO  l'  0*60  INDEPENDENCE 


0582  SALINE 
0586  BENTON 
0616  CARROLL 
0664  POLK 
0746  LAWRENCE 

0764  GARLAND 

0798  YELL 
'  OSOO  NEVADA 

0S06  MISSISSIPI 
;  0S25  LOGAN 


0830  LOGAN 
08*2  VAN  BUREN 
084B  NEVADA 


1052  MlSSISSlPi 

1102  PULASKI 

1132  IZARD 

1152  OUACHITA 

1156  OUACHIIA 

1224  LONOKE 

1238  GARLAND 

1442  MONROE 

1455  JOHNSON 

1*57  JOHNSON 

1492  VAN  BUREN 

1574  MADISON 

1582  NEWTON 

169*  FAULKNER 

U32  CLAY 


U' 


.  POLK 


183*  YELL 

1835  YELL 

1838  YELL 

1948  SEVIER 


2300    UNION 
2356    CARROLL 
2366    SHARP 

2443  WASHINGTON 

2444  WASHINGTON 

25*0  DALLAS 
2544  LITTLE  RIVER 
2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 
2578  CRAWFORD 


267 


I  HEMPSTEAD 


2922  YELL 

2930  BENTON 
29*6  CARROLL 
2962  FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 
2978  CLEBURNE 

307*  CLARK 
3088  ASHLEY 
3132  SHARP 
316*  BOONE 
3165  BOONE 

3230  CLEBURNE 

,  3235  POPE 
32*2  PHILLIPS 
3428  HEMPSTEAD 

I  3438  MONTGOMERY 


34  17 

34  02 

34  58 

35  25 
34  0  7 
33  37 

33  40 


nBaUABT  IMS 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 


91  53 

90  38 

91  06 


15  56    89  55 


35    09 

93 

55 

35    39 

9? 

28 

33    52 

93 

20 

35    21 

94 

59 

35 

26 

93 

26 

3b 

32 

93 

25 

l-i 

15 

92 

2H 

If) 

05 

91 

18 

36 

24 

90 

35 

58    91  30 


33  13    92  ' 


33  37 
35  07 
35  59 

34  19 


36  18    93  22 


33  54    93  06 


35    28 

92 

03 

35    28 

92 

58 

34    32 

90 

35 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


277j  5P   TA 


252   6P   7Ai 


511   7P   7A 


ALTA 


',    WILLIAMS 

OWENS 
ROCK  WATERWORKS 

SWAIN 

GARNER 


OWEN  B.  HENORIX 
HOSARI  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELcCTRIC  CO  I 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


LEE  W.  MCKENNET 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  VANDEll 

mary  c.  pearson 

Eunice  ingersull 

U  S  sua  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICMAHU  K.  WEIS 
MlLLlAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  UF  ENGINEERS 


I  HALE 


.  POWER  AND  I 


EARL  e.  RIUOICK 
MAUDE  Ct  BRASHEAI 
JONAH  lEE  SIMS 
CLARENCE 


LAUI 


I  POLK 


JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  IIHMING 
CUMMINIi  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICI 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name^  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,    H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
.1        "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcftl  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspKindence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE 4-3-62 925 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  RSICHELDERFER,  Chiei 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


MARCH  1962 
Volume  67  No.  3 


ASHEVILLE:  1962 


MAY  n  1552 
BW/V£fiSITyOFfLlir!0iS 


SUPPLEMENTAL    DATA 


ARKANSAS 
MAIiCH   1962 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S  S  § 
&,  a  M 

c 

StuboD 

1 

3  if 
ill 

a.*  a. 

« 
1 

Il 

s 
g     i 

M 

«  0 

§ 

to 

u 

0 

3 

o 
o 

1 

8 

H 

a> 

o 

jT 
P 

10-49 
50-99 
100-1.99 

200 
and  over 

1 

III 
III 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ENE 
ESE 
NW 

17 
10 
10 

8.9 

10.1 

9.0 

34 
40 

sw 
sw 

11 
11 

67 
71 
71 

79 
76 
82 

54 
55 
57 

48 
52 
55 

3 

4 
1 

2        j     1             3             0             0 

i               1              '                             • 
1             1        ,3             2             0 

4             4             1             1             0 

9 

11 
11 

57 
58 

5.7 

5.4 

CUMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

•   1 

Si 
§1 

• 

1 

> 
< 

il 

H 

J 

X 

1 

1 

1 

1 

No.  of  Doys 

■o 

o  it: 

1 
1 

6 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of 

Day* 

Slalion 

Mox. 

M 

n. 

1 

1  s 

o 

1 

o 

• 

o 

o 
o 

il 

i  i 

°n'S 

5j 

OlS 

NORTHWEST    DIVISION 

BEAVER    DAM 

54.6 

29.0 

41.8 

80 

29 

6 

717 

0 

1 

19 

0 

2.84 

1.68 

21 

.0 

Q 

5 

2 

1 

RENTONVILLE 

55.9 

32.3 

44.1 

78 

28 

10 

541 

0 

0 

15 

0 

2.64 

1.50 

21 

T 

2 

1 

3 

2 

1 

EUREKA    SPRINGS 

56. 6M 

29. 2M 

42. 9M 

-    5.5 

79 

28 

4 

578 

0 

1 

15 

0 

1.97 

-    1.67 

1.11 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

56.3 

31.8 

44.1 

78 

28 

12 

645 

0 

0 

16 

0 

2.04 

.97 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

FAVETTEVILLE    EXP    STA 

56.5 

33. 5M 

45. IM 

-    3.0 

76 

26 

10 

612 

0 

0 

15 

0 

1.67 

-    1.59 

.90 

20 

T 

0 

3 

2 

0 

GRAVETTE 

55. 9M 

32. 4M 

44.  7M 

-    2.3 

77 

28 

614 

0 

14 

0 

1.95 

-    1.51 

1.17 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

HARRISON 

55.7 

32.4 

44.6 

-    3.5 

75 

28  + 

9 

627 

0 

0 

13 

0 

2.32 

.60 

21 

T 

0 

6 

2 

0 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

53.7 

32.7 

43.2 

78 

28 

8 

567 

0 

0 

12 

0 

2.90 

.97 

20 

T 

0 

6 

3 

0 

LEAD    HILL 

57.3 

32.7 

45.0 

-    2.4 

81 

28 

11 

615 

0 

0 

14 

0 

2.41 

-       .85 

.67 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROGERS 

57.3 

33.1 

45.2 

-    2.9 

77 

28 

10 

608 

0 

0 

14 

0 

3.33 

-       .19 

1.20 

20 

.8 

1 

2+ 

4 

3 

1 

SILOAM    SPRINGS 

57.6 

33.8 

45.7 

80 

26 

11 

591 

0 

0 

14 

0 

1.77 

1.02 

21 

.0 

1 

2+ 

3 

2 

1 

DIVISION 

44.2 

-    3.6 

2.35 

-    1.31 

.1 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

GIlnERT 

58.9 

32.2 

45.5 

80 

28 

9 

1 

595 

0 

0 

16 

0 

2.92 

.75 

21 

0 

7 

3 

0 

MAMMOTH    SPRING 

55.5 

32.5 

44.6 

-    3.8 

79 

28 

12 

1 

624 

0 

0 

13 

0 

3.64 

1.23 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

MARSHALL 

57.1 

33. 7M 

45. 4M 

78 

28 

10 

1 

600 

0 

0 

14 

0 

3.13 

.73 

26 

0 

3 

0 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

54.5 

31.0 

42.8 

-    5.6 

80 

29 

10 

2+ 

684 

0 

1 

14 

0 

3.00 

-       .55 

1.04 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

53.7 

31.2 

42.5 

80 

29 

11 

2+ 

695 

0 

2 

15 

0 

2.75 

1.00 

21 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

44.2 

-    3.8 

3.09 

-       .80 

T 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

5B.5 

36.4 

47.5 

76 

28 

18 

1 

539 

0 

0 

10 

0 

5.61 

1.36 

20 

T 

0 

7 

5 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

59.2 

34.2 

45.7 

79 

28 

12 

1 

560 

0 

0 

12 

0 

4.18 

1.01 

20 

.0 

0 

8 

4 

8ATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

59.0 

34.4 

46.7 

77 

28 

15 

1 

652 

0 

0 

15 

0 

4.48 

-       .20 

1.13 

21 

.0 

0 

7 

5 

BLYTHEVILLE 

54.8 

36.6 

45.7 

-    4.7 

75 

26 

20 

1 

591 

0 

0 

10 

0 

6.32 

1.32 

1.91 

31 

T 

0 

7 

5 

CORNING 

55.4 

35.6 

46.0 

-    3.6 

76 

28 

15 

1 

583 

0 

1 

11 

0 

4.35 

-       .17 

1.14 

21 

.0 

0 

8 

3 

JONESBORO 

55.8 

37.2 

47.0 

-    3.7 

77 

28 

16 

1 

551 

0 

1 

10 

0 

6.06 

.99 

1.55 

21 

T 

0 

6 

5 

KEI5ER 

52.3 

35.1 

43.7 

74 

29 

20 

2  + 

655 

0 

1 

12 

0 

6.34 

2.24 

31 

.0 

0 

8 

6 

MARKED    TREE 

59.  7M 

M 

M 

75 

26 

0 

0 

7.20 

1.92 

2.20 

31 

T 

0 

NEWPORT 

57.1 

38.7 

47.9 

-    3.7 

77 

28 

19 

1 

521 

0 

0 

6 

0 

5.33 

.43 

1.69 

21 

.0 

0 

5 

3 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

56.9 

35.2 

46.1 

75 

29+ 

17 

1 

581 

0 

0 

10 

0 

5.71 

1.22 

25 

.0 

0 

8 

5 

POCAHONTAS    1 

56. IM 

32. 5M 

44. 3M 

-    5.3 

13 

1 

659 

0 

1 

0 

5.56 

1.00 

2.00 

21 

.0 

0 

SEARCY 

50.5 

37.1 

48.9 

-    2.7 

79 

28 

17 

1 

497 

0 

0 

9 

0 

5.17 

.90 

1.50 

21 

.0 

0 

8 

5 

3 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

55.1 

35.7 

45.4 

75 

28 

15 

1 

600 

0 

0 

10 

0 

5.19 

1.63 

25 

T 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

46.3 

-    4.0 

5.58 

.66 

T 

i 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

1 

BOONEVILLE 

61.7 

35.8 

49.3 

-    2.8 

81 

26 

17 

481 

0 

0 

10 

0 

3.03 

-    1.06 

1.01 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

CLARKSVILLE 

60.5 

35.2 

48.4 

82 

26 

15 

508 

0 

0 

12 

0 

3.54 

1.23 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DARDANELLE 

60.7 

37.0 

48.9 

-    3.8 

79 

28 

16 

494 

0 

0 

10 

0 

4.32 

-       .33 

1.00 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

DEVILS    KNOB 

53. 3M 

31. 7M 

42. 5M 

77 

2» 

6 

690 

0 

1 

15 

0 

4.04 

1.30 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  //R 

50.2 

37.0 

48.6 

-    2.5 

83 

28 

17 

501 

0 

0 

10 

0 

2.67 

-       .80 

.93 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

59.7 

34.0 

46.9 

81 

28 

12 

555 

0 

0 

12 

0 

2.93 

1.27 

21 

•  0 

0 

4 

3 

1 

MENA 

60.1 

37.5 

48.9 

-    3.0 

77 

28  + 

16 

494 

0 

0 

10 

0 

4.10 

-       .65 

1.33 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOUNT    MAGAZINE 

OZARK 

50.3 

37.3 

48.8 

-    2.2 

80 

28 

16 

496 

0 

0 

10 

0 

2.90 

-       .94 

.89 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

PARIS 

61.7 

35.5 

49.1 

81 

28 

16 

487 

0 

0 

11 

0 

3.09 

.70 

30 

.0 

0 

7 

3 

0 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 

52.2 

35.7 

49.5 

81 

28 

16 

476 

0 

0 

11 

0 

4.06 

1.15 

20 

-.0 

0 

6 

4 

2 

SU6IAC0 

51.5 

37.2 

49.4 

-    2.6 

82 

26 

14 

478 

0 

0 

11 

0 

2.91 

-    1.34 

.81 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

WALDRON 

51.7 

36.3 

49.0 

79 

28+ 

15 

491 

0 

0 

12 

0 

3.41 

1.28 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

WHITE    ROCK 

53. 7M 

31. 9M 

42. 8M 

77 

28 

9 

581 

0 

0 

15 

0 

3.35 

1.53 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

47.9 

-    2.9 

3.41 

-       .92 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

60.9 

36.5 

48.7 

78 

28 

15 

497 

0 

0 

10 

0 

5.92 

1.17 

30 

.0 

0 

7 

5 

5 

BENTON 

62.5 

35. 8M 

49. 2M 

80 

28 

14 

483 

0 

0 

10 

0 

4.60 

1.45 

31 

.0 

0 

8 

4 

1 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

59.2 

34.9 

47.1 

79 

29 

17 

548 

0 

0 

U 

0 

5.33 

1.23 

31 

.0 

0 

6 

6 

3 

CONWAY 

60.7 

38.2 

49.5 

-    3.3 

80 

26 

17 

478 

0 

0 

9 

0 

4.95 

-       .08 

1.21 

25 

T 

0 

7 

5 

2 

GREENBRIER 

59.4 

34.6 

47.1 

60 

28 

15 

547 

0 

0 

13 

0 

5.14 

1.36 

21 

T 

0 

8 

3 

2 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

62.0 

38.7 

50.4 

-    3.7 

80 

26 

17 

449 

0 

0 

9 

0 

5.19 

-       .05 

1.15 

20 

.0 

0 

6 

5 

3 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               //R 

60.0 

38.9 

49.5 

-    2.3 

81 

26 

20 

471 

0 

0 

5 

0 

5.17 

.36 

1.82 

30 

T 

0 

6 

5 

2 

MALVERN 

63.5 

36.4 

50.0 

80 

28 

19 

6+ 

460 

0 

0 

9 

0 

4.80 

1.30 

25 

T 

0 

7 

5 

1 

MORRILTON 

60.5 

37.5 

49.0 

-    2.1 

79 

28 

16 

491 

0 

0 

9 

0 

4.05 

-    .  .68 

1.10 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

NIMROO    DAM 

58.9 

34.2 

46.6 

81 

29 

15 

559 

0 

0 

12 

0 

4.35 

1.25 

31 

.0 

0 

8 

3 

2 

PERRYVILLE 

51.5 

34.7 

48.1 

-    3.3 

80 

28 

15 

517 

0 

0 

13 

0 

3.84 

-       .97 

.84 

25 

.0 

0 

6 

5 

0 

SHERIDAN    TOWER 

61.6 

33. 9M 

47. 8M 

77 

24 

18 

547 

0 

0 

0 

5.37 

1.27 

30 

T 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

48.6 

-    3.3 

4.89 

-       .12 

T 

eference  notes  follorlDg  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
MARCH  1962 


Temperature 

Preci 

sitation 

>. 

So.  o 

f  Doys 

_^ 

i- 

Sno 

w.  Sleel 

No.  o 

Days 

Station 

Max. 

w 

in. 

o 

If 

If 

1 

s  1 

1 

£ 

5 

e  i 

|z 

1 

^-D 

1 

1 

1 

u 

t  1 

is 

> 
< 

11 

X 
X 

a 

i 

S 

ID 

a 

S  ! 

si 

Si 

1 

ll 

o 

1 

5 

«  O 

a 

2 

o 

o 
o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

58.8 

38.0 

48.4 

-    4.1 

78 

28 

21 

510 

0 

0 

9 

0 

4.37 

1.23 

30 

T 

0 

7 

4 

1 

DES  ARC 

60.5 

38.4 

49.5 

78 

28 

20 

474 

0 

0 

7 

0 

5.80 

1.82 

31 

.0 

0 

8 

5 

1 

HELENA 

38.6 

39.3 

49.0 

-  4.2 

77 

28 

23 

490 

0 

0 

8 

0 

3.25 

-  2.09 

1.44 

31 

T 

T 

5+ 

5 

2 

1 

KEO 

60.2 

38.1 

49.2 

80 

28 

21 

484 

0 

0 

9 

0 

5.75 

1.86 

30 

.0 

0 

8 

4 

2 

MAR I ANNA  2  S 

59.1 

39.1 

49.1 

-  3.2 

77 

28 

23 

484 

0 

0 

7 

0 

3.22 

-  1.68 

.94 

31 

T 

0 

5 

3 

0 

SAINT  CHARLES 

57.7 

37.8 

47.8 

77 

29 

22 

530 

0 

1 

9 

0 

3.69 

1.17 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

STUTTGART 

61.4 

39.0 

50.2 

-  3.2 

80 

28 

22 

449 

0 

0 

7 

0 

4.08 

-  1.48 

1.28 

31 

.0 

0 

8 

2 

2 

STUTTGART  9  ESE 

57.1 

38.1 

47.6 

76 

29 

22 

531 

0 

1 

9 

0 

3.58 

1.17 

31 

T 

0 

7 

2 

2 

WEST  MEMPHIS 

59.1 

39. 7M 

49. 4M 

76 

25  + 

454 

0 

0 

9 

0 

4.95 

2.00 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

WYNNE 

DIVISION 

48.9 

-  3.5 

4.30 

-   .97 

T 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

65.6 

39.5 

52.6 

78 

29+ 

23 

6 

384 

0 

0 

8 

0 

3.89 

1.53 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

DE  QUEEN 

64. 5 

38.4 

51.5 

82 

28 

20 

1 

414 

0 

0 

9 

0 

3.39 

1.20 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIERKS 

62.9 

35.8 

49.4 

80 

28 

20 

5+ 

479 

0 

0 

12 

0 

4.30 

1.30 

31 

.0 

0 

5 

4 

1 

HOPE  3  NE 

63.2 

39.9 

51.6 

-  1.6 

79 

28 

21 

1 

410 

0 

0 

7 

0 

2.72 

-  2.29 

.95 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNT  IDA 

61.5 

35.0 

48.3 

-  2.2 

78 

28 

17 

2  + 

512 

0 

0 

12 

0 

5.39 

.21 

1.35 

26 

.0 

0 

6 

5 

3 

NARROWS  DAM 

62. IM 

34.0 

48. IM 

79 

29 

19 

6 

523 

0 

0 

12 

0 

4.92 

1.85 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

60.0 

36.5 

48.3 

79 

30 

18 

1 

512 

0 

0 

10 

0 

4.37 

1.66 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

OKAY 

65.5 

41.5 

53.5 

-  2.1 

80 

28 

23 

1 

354 

0 

0 

5 

0 

4.58 

-   .02 

1.15 

10 

.0 

0 

8 

4 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

62.2 

41.9 

52.1 

-  2.8 

78 

28 

24 

1 

395 

0 

0 

5 

0 

3.22 

-  1.52 

1.15 

10 

.1 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

50.6 

-  2.6 

4.10 

-   .55 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

63.5 

39.7 

51.6 

81 

28 

21 

6 

410 

0 

0 

7 

0 

4.41 

-   .72 

1.30 

31 

.0 

0 

8 

5 

1 

CAMDEN  1 

64.8 

40.7 

52.8 

-  1.7 

80 

28 

25 

2+ 

373 

0 

0 

6 

0 

5.34 

.15 

1.50 

26 

.0 

0 

7 

6 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

63.1 

38.5 

50.8 

-  4.8 

80 

28 

25 

6+ 

432 

0 

0 

9 

0 

4.05 

-  1.25 

1.69 

30 

0 

5 

3 

1 

FOROYCE  6  W 

62.3 

38.8 

50.6 

79 

28 

22 

2 

437 

0 

0 

7 

0 

4.58 

1.32 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

MAGNOLIA  3  N 

64.4 

39.6 

52.0 

-  4.3 

78 

28+ 

22 

6 

395 

0 

0 

7 

0 

3.75 

-   .55 

1.05 

25 

0 

7 

4 

1 

PRESCOTT 

64.8 

38.6 

51.7 

-  3.0 

80 

28 

19 

1 

404 

0 

0 

8 

0 

3.73 

-  1.19 

.93 

31 

.0 

0 

7 

4 

0 

WARREN 

63.2 

39.2 

51.2 

-  4.6 

78 

28 

24 

5+ 

422 

0 

0 

6 

0 

3.86 

1.41 

31 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

51.5 

-  3.2 

4.26 

-   .75 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

64.2 

39.5 

61.9 

-  3.6 

78 

28 

20 

2 

400 

0 

0 

9 

0 

2.23 

-  3.27 

.57 

10 

T 

0 

7 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

60.2 

38.1 

49.2 

78 

28 

23 

6  + 

483 

0 

0 

7 

0 

3.09 

.88 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

DUMAS 

61.3 

38.8 

50.1 

-  4.5 

78 

28 

24 

1 

453 

0 

0 

8 

0 

4.20 

-  1.45 

2.05 

31 

T 

0 

5 

3 

1 

EUOORA 

M 

M 

M 

79 

29+ 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOHTICELLO  3  S 

61.6 

38.0 

49.8 

78 

28 

22 

6 

454 

0 

1 

8 

0 

4.45 

2.16 

31 

T 

0 

7 

2 

1 

PINE  BLUFF 

52.3 

40.3 

51.3 

-  3.5 

79 

28 

24 

1 

420 

0 

0 

6 

0 

4.26 

-  1.07 

1.42 

25 

T 

T 

1 

5 

3 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

60.1 

40.3 

50.2 

81 

28 

24 

1 

461 

0 

0 

5 

0 

3.83 

1.05 

30+ 

T 

0 

7 

3 

2 

PORTLAND 

61. 5M 

39.2 

50. 4M 

-  4.7 

76 

30+ 

26 

1 

441 

0 

0 

6 

0 

1.83 

-  3.57 

.93 

9 

T 

0 

5 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

61.1 

39.7 

50.4 

77 

2B 

25 

6 

44  5 

0 

0 

5 

0 

4.06 

2.35 

31 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

50.4 

-  4.3 

3.49 

-  2.05 

T 

MONTHLY  KXTOEMES 
Highest  Temperature:   83°  on  the  28th  at  Fort  Smith  WB  Airport 
Lowest  Teaperature:   4°  on  the  1st  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   8.03  inches  at  Burdette 
I.east  Total  Precipitation:   1.67  inches  at  Fayettevllle  Exp  Station 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.63  Inches  on  the  25th  at  Beedevllle 
Greatest  Total  Snowfall:   0.8  inch  at  Rogers 
Deepest  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  1st  at  Bentonville 


Be«  reference  notes  followlDg  Station  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM    rORK 
ALY 
A-^IT 


ASKAWSAS 
[ARCH   196S 


Day  of  Month 


3    NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  0AM 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  *.  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
eOONEVlLLE 
BOUGH TON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  OUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

OUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVIULE  EXP  STA 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT   // 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  U    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
OREERS  FERRY  0AM 
6URD0N 
HAMBURG 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


3.79 
3.46 
5.92 
4.46 
4.66 


.77 

T 

.34 

.06 

1.03 

.10 

.17 

.45 

.15 

.56 

.54 

.13 

.58 

.52 

.na 

.67 

.15 

.53 

.57 

1.05 

.05 

.56 

.11 

1.53 

T 

.45 

.22 

.10 

.11 

.85 

.13 

.70 

.04 

.10 

.46 

.24 

.04 

.53 

T 

.06 

.02 

1.B5 

.50 

.25 

.72 

.12 

.17 

.23 

.76 

6.32| 

3.03 
3.41 
4.37 
3.36 

8.03 
5.83 
3.36 
5.34 
4.93 


.35 
.53 
.02 


13 


14   15 


16   17   18 


19   20   21 


5.80 
4.04 
4,30 
4.20 


4.44 
1.95 
2.55 

5.14 
3.47 
5.43 


4.39 
5,19 
3.24 
2.11 

5.30 
6,08 
6.34 
5.75 


30   .25 

T 
07   ,22 


22   23   24 


.06 

1.01 

.20 

1.10 
.10 

.1? 

.20 

.45 

.0? 

.79 

.02 

.04 

T 

.22 

T 

.15 

.67 

.87 

.27 

.95 

.23 

.22 

3,00 
2.75 
4.89 


.08 

.37 

.13 

.07 

T 

.5C 

.06 

.15 

7 

.37 

.06 

.28 

.7C 

.05 

.21 

.85 


T  1.10 
.10  .18 
.03  1,32 

T    1.27 
,79 


.04 


.65 


.10   .42 


.04 

] 

] 
.97 
,90 

,10 

,80 

T    1.27 

T     ,30 

T     ,63 

.24   .75 

.14  1.07 
T 
1,17 


,12  1.38 

.97 

.18  1.06 


.10 

1.53 

T 

.65 

1.16 

• 

T 

.47 

.05 

1.75 

1.55 

.17 

.61 

.46 

.92 

.51 

.05 

1.60 

1.04 

1.00 
1.35| 


25   26   27 


1.37 
.79 
1.09 


1.06 
1.10 

.34 

.30 

.99 

.04 

.41 

.03 

.31 

.55 

1.10 

.51 

.20 

.84 

1.07 

.67 

.82 

1.05 

.38 

1.30 
.26 
.68 


1.00 
1.20 
1.22 


DAILY  PRECIPITATION 


StatiOQ 

■3 

Day  of  Month 

H 

I  {  2    3 

4   5   6 

7    8 

9 

10 

u  1 

12 

13   14   15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26   27 

28  1  29   30 

31 

MULBERRY  6  NNE 

3.18 

. 

.20 

T 

1.09 

.95 

.05 

.27 

'  .62  . 

NARROWS  DAM 

A. 92 

.06 

T 

.73 

.40 

.10 

.52 

1.B6 

T 

•  14 

1.11  . 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

A. 37 

.20 

.08 

.63 

.48 

I 

T 

.12 

.30 

T 

1.66 

.09 

.61  . 

NATHAN  4  WNW 

ft. 39 

T 

.05 

1.20 

T 

.10 

.60 

1.00 

.10 

1.34  . 

NEWHOPE  3  E 

A. 84 

.50 

.66 

.60 

.50 

LO** 

.54 

1.00  . 

NEWPORT 

5.33 

.16 

.39 

.01 

T 

T 

1.69 

T 

1.63 

T 

1.45  . 

HIMROD  DAM 

4.33 

.06 

.15 

.28 

.30 

.10 

.73 

1.03 

.45 

1.25  . 

ODELL  3  N 

2.57 

.04 

.08 

1.33 

.67 

.11 

.01   .33 

• 

ODEN  2  W 

OKAV 

4.88 

.01 

.10 

.16 

1.15 

.16 

T 

.47 

.88 

.65 

T 

.88  . 

OSCEOLA  2  NNW 

6.57 

1.33 

.47 

.12 

.68 

.38 

.53 

.55 

2.51  . 

OWENSVILLE 

5.46 

T 

T     T 

.10 

.05 

.88 

.29 

.01 

.01 

.04 

1.07 

.94 

.58 

•  34 

1.15  . 

OZARK 

2.90 

.14 

.15 

T 

.05 

.89 

.60 

.07 

.15 

.85  . 

OZONE 

4.23 

T 

T 

.20 

.25 

.08 

1.45 

1.38 

.19 

.68  « 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5.71 

.47 

.49 

.16 

.05 

.05 

,77 

.76 

1.22 

.03 

1.04 

.67  . 

PARIS 

3.09 

.30 

.40 

.14 

T 

.67 

T 

.58 

T     .70 

.30  . 

PARKIN  2  W 

6.01 

T 

T 

T 

.46 

.13 

.80 

T 

.05 

.97 

.60 

.41 

.24 

2.35  . 

PARKS 

3.73 

.30 

.35 

.48 

.80 

.40 

1.40  . 

PELSOR 

— 

_     -     _ 

_     _     _ 

-     - 

- 

- 

- 

— 

-   —   — 

-     -     - 

- 

- 

- 

-         -         - 

- 

*"     ~ 

_      -      _ 

~    . 

PERRYVILLE 

3.84 

.14 

.08 

.75 

.01 

T 

.51 

.84 

T     .75 

.76  . 

PINE  BLUFF 

4.26 

J 

.08 

.32 

.08 

.61 

.07 

.20 

1.42 

.12 

.01 

1.35  . 

PINE  8LUFF  FAA  AIRPORT 

3.83 

T 

.34 

.52 

.13 

.30 

T 

1.06 

.40 

T    1.06 

.02  . 

PINE  RIDGE 

3.76 

.06 

.05 

.59 

T 

.08 

.47 

.87 

.56 

1.08  . 

POCAHONTAS  1 

5.56 

.33 

.13 

.28 

.10 

2.00 

• 

1.37 

• 

1.35  . 

PORTLAND 

1.83 

T 

.93 

T 

.27 

.15 

.08 

.15 

.25  . 

PRESCOTT 

3.73 

.45 

.51 

.85 

.04 

.20 

.65 

.10 

.93  . 

RATCLIFF 

2.29 

.32 

♦ 

.47 

.46 

.14 

.39 

• 

.51  . 

ROGERS 

3.33 

.75   T 

T 

T 

T 

.04 

.02 

1.20 

.34 

T 

.93 

T     .05 

T    . 

ROHWER  2  NNE 

4.06 

T 

.43 

.25 

.26 

.07 

.23 

.32 

.1^ 

2.35  . 

RUSSELLVILLE 

4.06 

.06 

.12 

.41 

.03 

1.16 

1.06 

T     .53   .69  . 

SAINT  CHARLES 

3.69 

T 

.45 

.03 

.35 

T 

.32 

.97 

.40 

T 

1.17  . 

SAINT  FRANCIS 

4.24 

.33 

.50 

.15 

.06 

.10 

1.47 

.45 

.34 

.84  . 

SALEM 

3.29 

.11 

.16 

.22 

.27 

1.03 

.47 

.39 

.64  . 

SEARCY 

6.17 

T 

.25 

.28 

.50 

.05 

.03 

1.50 

1.15 

.12 

.85 

1.44  . 

SHERIDAN  TOWER 

5.37 

T 

.13 

.88 

.06 

.48 

1.00 

.77 

1.27 

.78  . 

SHIRLEY 

4.42 

T 

.0.2 

.12 

.08 

.26 

.03 

1.21 

1.03 

.41 

.30 

.96  . 

SILOAM  SPRINGS 

1.77 

.01 

T 

.01 

.02 

1.02 

.53 

.16 

T 

.02  . 

SPARKMAN  3  WSW 

3.66 

.22 

.25 

.53 

.46 

.57 

.02 

.67 

.94  . 

STAMPS 

3.61 

T 

.03 

.29 

1.08 

.17 

T 

T 

.03 

.81 

T 

1.10  . 

STAR  CITY  2  S 

5.32 

.85 

.25 

T 

.02 

1.10 

1.20   T 

1.90  . 

STORY 

5.23 

.78 

.55 

.70 

1.20 

.90 

1.10  . 

STUTTGART 

4.06 

.11 

.35 

.18 

.44 

.03 

.03 

.49 

1.00 

.17 

1.28  . 

STUTTGART  9  ESE 

3.58 

T 

.11 

.18 

T 

.47 

.02 

.02 

.18 

1.11 

.32 

T 

1.17  . 

SU6IAC0 

2.91 

T 

.08 

.07 

.28 

T 

.55 

.61 

.33 

.79  . 

TAYLOR 

3.84 

.07 

.01 

.39 

.60 

.49 

.23 

T 

.01 

2.04  . 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    //R 

3.22 

.38 

1.15 

.14 

.05 

.02 

.64 

.39 

.01 

T     .411   .03  . 

WALDRON 

3.41 

T 

.20 

.23 

.16 

T 

.37 

T 

.61 

.03 

.33 

1.28  . 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

5.19 

T 

.68 

.29 

.10 

1.16 

.06 

1.63 

.03  1.22 

T 

WARREN 

3.86 

T 

T     T 

.48 

.45 

.54 

.05 

T 

.02 

T 

.02 

.08 

.02 

.49 

.30 

1.41  . 

WEST  MEMPHIS 

4.95 

.32 

.30 

2.00 

1.42 

.91  . 

WHITE  ROCK 
WYNNE 

3.35 

.     -     . 

-     -     - 

T 

T 

.16 

.04 

- 

.     -     . 

.     .     . 

- 

.04 

1.53 

-     -     - 

.67 

-     - 

T     .21 

.70  . 

DAILY  TEMPERATURES 


i^r 

^XJ 

-1  i. 

X  i. 

JJ.YJ 

X  Xj 

xir 

^X 

VJX 

LXJI. 

^ 

ARKANSAS 
MARCH  1962 

Stalion 

Day 

Of  Month 

la 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

36 
15 

51 
21 

57 
27 

56 

35 

53 
25 

54 
27 

55 
25 

61 

38 

59 

35 

60 
39 

62 

41 

60 
37 

53 
33 

52 
31 

55 
32 

59 
28 

64 

31 

66 

34 

67 

50 

62 

62 

65 

51 

61 

36 

69 
36 

74 
44 

66 

49 

69 

43 

75 
36 

78 
45 

76 
56 

64 
39 

57 
36 

60.9 
36.5 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

41 
22 

54 
24 

60 
29 

62 

39 

66 

32 

59 
21 

56 

30 

55 
43 

60 
39 

59 
44 

64 
48 

60 
38 

60 
35 

56 
36 

52 
36 

66 
31 

66 
35 

72 
37 

66 
52 

65 

57 

67 
51 

66 
43 

69 
42 

76 
46 

62 
51 

72 
46 

78 
41 

81 
45 

79 
67 

69 

41 

60 
41 

63.5 
39.7 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

42 
2'. 

54 
25 

64 
32 

65 
40 

64 
32 

57 
23 

57 
30 

61 
47 

67 
42 

65 
43 

64 

41 

62 
40 

68 
3* 

57 
36 

57 
29 

67 
27 

69 
35 

70 
43 

68 
54 

72 
69 

69 

49 

67 
44 

72 
38 

72 
41 

68 
44 

74 
43 

77 
39 

78 
49 

76 
57 

77 
43 

62 

40 

65.6 

39.5 

BALO  KNOB 

MAX 
MIN 

3* 
18 

42 
22 

51 
26 

57 
33 

51 
2b 

50 
22 

49 
24 

48 
37 

54 
38 

52 

39 

64 
41 

58 
38 

55 

39 

52 
26 

55 
35 

57 
27 

66 
29 

65 
32 

63 
46 

62 

54 

61 
45 

58 
38 

66 
36 

71 
43 

68 
52 

66 

46 

72 
36 

76 
40 

73 
61 

67 

40 

60 
39 

58.5 
36.4 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

36 
12 

47 
15 

54 
25 

57 
37 

46 
23 

50 
20 

51 
20 

47 
36 

52 
36 

50 
36 

65 
43 

60 
38 

53 
33 

50 
26 

67 
27 

55 
26 

56 
24 

65 
30 

68 
53 

63 
54 

59 
41 

64 
33 

66 
32 

74 
40 

71 
46 

68 

41 

74 
35 

79 
46 

76 
56 

63 

38 

60 
35 

59.2 
34.2 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

35 
15 

46 
19 

52 
24 

55 
31 

51 
25 

49 
23 

48 
17 

47 
36 

51 
33 

52 

37 

63 

44 

61 
39 

55 
36 

51 
24 

55 
27 

55 
24 

55 
22 

66 
27 

66 
54 

64 
53 

62 
44 

61 

31 

65 
32 

73 
43 

71 
48 

69 
43 

72 
31 

77 
49 

76 
58 

66 

41 

59 
37 

69.0 
34.4 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

24 
6 

34 
10 

48 
18 

55 
24 

42 
18 

36 
16 

49 
15 

57 
21 

56 
36 

52 
36 

57 
38 

65 
29 

46 
29 

44 
25 

42 
17 

52 
16 

52 
19 

65 
25 

59 

45 

70 
47 

60 
40 

67 
30 

60 
30 

70 
37 

70 
42 

48 
31 

65 
32 

76 
33 

80 
58 

63 

40 

48 
35 

54.6 
29.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

37 
14 

50 
23 

61 
24 

61 
31 

54 
27 

55 

24 

56 

26 

53 
40 

64 

35 

62 
35 

62 

60 
38 

58 
33 

50 
33 

59 
36 

63 
26 

63 

30 

71 
32 

67 
46 

63 

55 

67 

47 

62 
39 

69 

36 

71 
38 

68 

44 

70 
43 

75 
37 

80 
44 

76 
56 

69 

41 

60 
41 

62.5 
35.8 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

33 
10 

47 
18 

54 
24 

46 
28 

39 
16 

47 
15 

56 
23 

56 

44 

51 
33 

60 
38 

55 
45 

46 
31 

44 
26 

41 
22 

55 
18 

53 
18 

65 
25 

68 

40 

70 
47 

60 
50 

66 
38 

60 
32 

69 
36 

70 
45 

52 

45 

61 
30 

74 
33 

78 
54 

68 

41 

48 
38 

60 
36 

55.9 
32.3 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

35 
17 

39 
18 

54 
23 

56 

31 

58 

27 

42 
27 

57 
25 

53 

30 

58 
35 

60 

41 

53 
42 

6* 
34 

58 
34 

56 
35 

45 
29 

57 
26 

62 

28 

66 
33 

69 

40 

63 

60 

65 
45 

64 
36 

60 
36 

70 
36 

75 
48 

59 

42 

71 
36 

76 
39 

79 
54 

67 
44 

45 
38 

59.2 
34.9 

8LYTHEV1LLE 

MAX 
HIN 

36 
20 

35 

25 

55 
32 

55 
38 

40 
24 

41 
23 

48 
26 

45 
30 

48 
39 

47 
38 

63 
43 

57 
36 

49 
36 

41 
27 

51 
33 

61 
30 

60 
26 

64 
34 

64 

50 

60 
46 

60 
42 

50 
40 

62 
38 

71 
43 

59 
50 

63 
42 

68 
37 

75 
48 

71 
56 

66 

40 

53 
38 

54.8 
36.6 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

40 
17 

54 
22 

66 

30 

55 
33 

46 

24 

55 

20 

59 

30 

61 

46 

60 
34 

55 

41 

61 

41 

54 
38 

51 

30 

43 
27 

57 
25 

61 
24 

68 
34 

65 

42 

70 
51 

70 
58 

68 

45 

62 
41 

68 
42 

74 
49 

74 
47 

70 
38 

79 
36 

81 
49 

72 
51 

53 

40 

61 
36 

61.7 
36.8 

BRINKLEV 

MAX 
M4N 

35 
21 

40 
24 

53 
27 

58 

36 

48 
28 

46 
25 

50 
23 

48 
39 

55 

40 

54 
40 

67 
47 

59 

40 

55 
37 

43 
31 

64 
36 

57 
31 

55 
31 

66 
34 

67 
52 

64 
54 

64 
40 

56 
39 

66 
36 

74 
45 

68 

51 

66 

44 

72 
39 

78 
49 

75 
57 

72 
42 

57 
39 

58.8 
38.0 

CAMDEN  1 

MAX 

MIN 

37 
25 

55 
25 

63 
32 

64 
41 

60 
34 

66 
27 

55 

32 

69 
43 

59 

44 

62 

45 

68 
49 

63 
39 

58 
36 

58 
39 

58 
36 

64 
31 

69 
33 

71 
37 

69 
62 

68 

56 

67 
54 

65 
46 

72 
38 

77 
44 

70 
50 

71 
46 

78 
40 

60 
48 

76 
54 

77 
44 

59 
41 

64.8 
40.7 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

42 
16 

51 
20 

57 
30 

56 

34 

48 
24 

55 

20 

54 
26 

50 
41 

58 
31 

52 
39 

62 

44 

6-. 
36 

55 
30 

51 
27 

57 
28 

61 
25 

62 
29 

60 
42 

66 
53 

67 
56 

67 
44 

63 
36 

69 
40 

74 
47 

65 
48 

71 
37 

75 
37 

82 
49 

77 
56 

57 
41 

60 
37 

60.6 
36.2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

38 
17 

49 
23 

64 
25 

58 
39 

53 
28 

53 
26 

53 
26 

50 
41 

68 
40 

56 

41 

65 
47 

60 
37 

53 
3* 

52 
30 

55 
31 

59 
29 

59 
34 

65 
36 

67 
54 

64 
56 

63 

45 

59 

40 

67 
36 

73 
45 

72 
52 

70 
41 

74 
39 

80 
52 

78 
59 

65 
42 

59 
39 

60.7 
38.2 

CORNING 

MAX 
HIN 

32 

15 

40 
22 

52 

30 

55 
39 

48 
24 

48 
22 

60 
24 

43 
36 

46 
38 

45 
35 

65 
43 

57 
41 

48 
36 

44 
27 

54 
30 

55 
26 

53 

26 

64 
32 

70 
47 

64 

60 

60 
41 

51 
35 

66 
37 

69 

43 

65 
44 

66 
41 

72 

40 

76 
38 

69 

57 

65 

48 

58 
36 

56.4 
35.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

33 
27 

54 
20 

60 
30 

63 
42 

63 

30 

54 
26 

54 

27 

53 
36 

62 

49 

64 
45 

69 

49 

69 
43 

61 
31 

58 
37 

55 
35 

63 
29 

66 
32 

69 
34 

71 
46 

69 
56 

66 
53 

66 

44 

70 
34 

74 
41 

72 
54 

71 
47 

76 
37 

78 
46 

77 
53 

76 
51 

62 
42 

64.2 
39.5 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

36 
23 

45 
26 

53 
28 

60 
36 

54 
29 

46 
23 

52 
25 

50 
37 

57 
39 

55 
42 

66 
46 

60 
40 

60 
33 

49 
33 

52 
37 

57 
33 

61 
35 

69 
32 

67 
37 

69 
53 

63 
51 

59 
42 

66 
37 

75 
45 

71 
50 

66 
45 

72 
40 

76 
45 

76 
53 

71 
43 

52 

43 

60.2 
38.1 

DARDANELLE 

MAX 
HIN 

39 

16 

50 
20 

59 
29 

58 
33 

48 
26 

57 

24 

54 
26 

63 
41 

61 

37 

55 
40 

62 

46 

57 
38 

53 
33 

49 
29 

58 
29 

62 

27 

62 
29 

64 
39 

67 
51 

65 
54 

65 

44 

60 
36 

69 

39 

75 
47 

62 
49 

72 

44 

75 
37 

79 
44 

73 
58 

58 
42 

62 

38 

60.7 
37.0 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

46 
20 

57 
22 

64 
28 

60 
40 

57 
30 

69 
22 

57 
31 

63 

46 

63 

37 

62 

45 

64 
47 

60 
35 

59 
29 

51 
34 

61 
31 

68 
25 

70 
36 

66 

44 

69 
63 

72 
68 

69 

44 

62 

43 

73 
40 

72 

44 

60 
47 

76 

40 

79 
37 

82 

43 

72 
66 

61 

43 

64 
36 

64.6 
38.4 

DES  ARC 

MAX 

MIN 

34 

20 

42 

25 

57 
30 

60 
36 

66 
26 

51 
25 

51 
26 

49 
39 

56 

39 

62 

40 

66 

47 

61 
31 

57 
36 

52 
33 

66 
37 

58 
35 

56 
34 

67 

37 

69 
46 

62 

57 

63 
44 

59 
41 

67 
38 

74 
39 

73 
53 

69 
43 

72 
44 

78 
52 

76 
55 

70 
41 

64 
38 

60.5 
38.4 

DEVILS  KNOB 

HAX 

MIN 

30 
6 

45 
16 

43 
23 

46 
36 

39 
13 

49 
14 

46 
26 

46 
36 

66 

30 

53 
35 

47 
27 

46 
25 

42 
20 

49 
21 

54 
29 

69 
29 

53 
36 

60 
49 

60 
51 

58 

35 

67 
37 

60 
39 

65 
39 

60 
41 

62 

37 

69 
47 

77 
48 

70 
45 

46 
31 

51 
31 

53.3 
31.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

39 
20 

56 
21 

61 
28 

60 
35 

50 
25 

60 
20 

56 

28 

62 
42 

64 
33 

57 

45 

62 

48 

59 
30 

58 
23 

50 
29 

59 

30 

66 
24 

68 

30 

67 
36 

65 

49 

70 
58 

69 

44 

59 

41 

73 
37 

73 
40 

60 
47 

73 
35 

72 
34 

80 

40 

75 
68 

65 
42 

61 
39 

62.9 
35.6 

DUMAS 

MAX 
MIN 

35 
24 

51 
25 

55 
28 

61 

40 

51 
25 

46 
25 

54 
26 

47 
37 

60 
43 

57 
42 

70 
47 

62 

40 

56 
35 

60 
32 

56 
37 

60 
33 

62 
32 

66 

34 

67 
50 

67 
54 

65 
52 

62 

40 

71 
38 

75 
42 

68 

50 

67 
46 

75 
60 

76 
45 

75 
50 

70 
43 

55 

40 

61.3 
38.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
26 

55 

25 

62 
27 

64 
30 

46 
29 

57 
25 

55 
26 

59 

43 

60 
46 

61 
46 

68 
49 

61 

40 

60 
33 

47 
33 

57 
33 

67 
29 

69 
32 

70 
35 

68 
61 

66 

59 

69 
46 

64 
42 

72 
35 

75 
43 

61 
52 

71 
44 

79 
38 

80 
44 

77 
54 

64 
42 

56 
37 

63.1 
38.5 

EUDORA 

MAX 
MIN 

63 
35 

61 
39 

71 
40 

71 
49 

66 
58 

67 
57 

62 
45 

67 
39 

77 
49 

74 
66 

70 
60 

75 
42 

79 
51 

79 
54 

76 
52 

52 

43 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

32 

4 

47 
12 

52 

20 

50 
27 

47 
13 

48 
10 

56 

21 

55 
37 

64 
30 

57 

55 

41 

48 
26 

45 
24 

42 
19 

54 
18 

51 
20 

65 
28 

59 

38 

69 

48 

67 
49 

57 
33 

55 

30 

69 

35 

68 

41 

61 
39 

64 
32 

75 
35 

79 
50 

66 
35 

48 
33 

56.6 
29.2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
12 

54 
17 

54 
26 

46 

29 

34 
16 

50 
16 

55 

20 

57 
37 

54 

33 

56 
41 

56 

40 

48 
31 

47 
29 

40 
19 

65 
17 

66 
18 

64 
21 

57 
40 

70 
54 

63 
47 

59 
36 

61 
29 

67 
35 

66 
49 

60 
46 

66 
30 

73 
33 

78 
57 

65 
41 

48 
36 

58 
31 

56.3 
31.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

36 

10 

50 
17 

55 

51 
27 

44 
17 

48 
16 

55 
25 

56 

45 

52 

31 

56 

40 

54 
49 

49 
26 

45 
26 

42 

20 

52 
16 

52 

19 

63 
26 

61 
42 

67 
52 

66 
56 

60 
39 

60 
33 

67 
36 

57 
53 

64 
46 

64 

30 

72 
34 

76 
56 

75 

41 

47 
37 

57 
37 

56.5 
33.6 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

36 
23 

64 
22 

61 
28 

61 
37 

54 
31 

52 
23 

55 
28 

56 
39 

58 
41 

57 
42 

65 
47 

60 
36 

58 
33 

54 
33 

58 
36 

61 
30 

67 
34 

67 
35 

68 
51 

67 
57 

66 
51 

62 
43 

67 
39 

74 
45 

66 
49 

71 
43 

73 
42 

79 
49 

74 
56 

71 
42 

58 
39 

62.3 
38.8 

FORT  SMITH  UB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

38 
17 

49 
22 

66 

30 

54 
34 

40 
24 

54 
24 

58 
30 

63 

44 

59 
33 

52 

42 

61 
42 

54 
35 

51 
31 

42 
28 

59 
28 

62 
26 

68 
34 

62 
42 

70 
51 

71 
57 

66 
42 

60 
41 

72 
41 

74 
49 

64 
48 

70 
43 

76 
36 

83 
48 

68 
47 

48 
40 

62 
37 

60.2 
37.0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
HIN 

41 
12 

50 
18 

55 

29 

55 

30 

47 

20 

55 

20 

53 
23 

55 
36 

61 

34 

57 
37 

59 
36 

54 
36 

50 
30 

47 
24 

56 

23 

57 
23 

63 
25 

62 
45 

68 

51 

66 
57 

66 
43 

63 
33 

68 

34 

71 
46 

58 
46 

69 
36 

74 
34 

61 

44 

77 
51 

52 

40 

60 
34 

59.7 
34.0 

GILBERT 

MAX 
HIN 

37 
9 

50 
13 

54 

30 

54 
28 

45 
22 

51 
17 

56 
15 

52 
40 

53 
31 

46 
37 

62 
43 

55 
38 

52 
34 

46 
22 

57 
20 

56 
18 

63 
16 

63 

30 

66 

55 

65 
62 

63 
42 

61 
31 

70 
32 

73 
33 

68 
49 

69 
33 

76 
30 

80 

50 

75 
50 

50 
40 

60 
35 

58.9 
32.2 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

14 

49 
25 

39 
15 

48 
1* 

56 
25 

55 
43 

50 
30 

l"-, 

64 
41 

46 
36 

43 
25 

38 
19 

53 
14 

52 
17 

63 
27 

58 
39 

69 
52 

66 
50 

57 
36 

61 
34 

69 
36 

70 
45 

51 

43 

64 
26 

72 
33 

77 
55 

68 
38 

49 
37 

58 
34 

66.9 
32.4 

GREENBRIER 

MAX 
HIN 

37 
15 

50 
20 

55 
22 

58 
32 

45 
25 

54 
21 

53 

22 

50 
39 

58 
36 

49 
39 

65 
46 

55 
38 

53 
32 

46 
23 

55 
29 

61 
25 

59 
29 

66 
32 

66 

50 

62 

51 

62 

43 

60 
33 

67 
34 

73 
42 

65 
48 

71 
38 

74 
35 

80 
44 

71 
56 

61 
39 

60 
38 

59.4 
34.8 

HARRISON 

HAX 

MIN 

35 

9 

47 
16 

51 
26 

48 
27 

40 
18 

49 
17 

55 

20 

52 

40 

52 
36 

56 
36 

60 
44 

51 
34 

49 

30 

45 
26 

55 

20 

52 

20 

62 

21 

60 
38 

69 

54 

65 
55 

61 

39 

58 
29 

68 
35 

70 
38 

55 

43 

65 
35 

76 
33 

75 
51 

72 

43 

46 
37 

60 
34 

56.7 
32.4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
8 

47 
16 

49 

24 

47 
29 

33 
17 

45 
17 

63 
23 

50 
39 

48 
36 

47 
36 

57 

40 

46 
33 

45 
29 

42 
25 

52 
24 

50 
24 

63 
25 

56 
39 

64 
56 

60 
46 

55 

37 

67 
35 

66 
39 

66 

41 

50 
43 

63 
38 

74 
39 

78 
62 

65 

40 

45 
33 

55 

34 

53.7 
32.7 

HELENA 

HAX 
HIN 

37 
25 

42 

28 

50 
33 

58 
40 

53 
29 

43 
25 

52 
23 

47 
36 

58 
42 

54 
41 

68 
47 

59 
39 

52 
37 

46 
30 

52 
37 

55 
30 

56 
32 

65 

37 

69 

61 

66 
55 

63 
43 

55 

41 

67 
37 

76 
50 

67 
53 

61 
46 

70 
38 

77 
48 

74 
53 

70 
50 

56 

40 

58.6 
39.3 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1962 


Station 


Day  Of  Montli 


9       10      11      12 


13      14      15     16      17      18      19 


20      21      22      23      24      25 


HOPE    3    NE 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

JONESeOfK) 

KEISER 

KEO 

LEAD   HILL 

LITTLE    ROCK    NB   AIRPORT 

MA6N0L1A    3    N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 

MARIANNA    2     S 

MARKED    TREE 

MARSHALL 

MENA 

HONTICELLO   3   S 

MORRILTON 

MOUNT    IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOME    I    HH<I 

MOUNTAIN   HOME    C    OF    ENG 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PELSOR 

PERRTVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


5* 
22 


32   39   51 
le   22   30 


35  A6  56 
21  23  26 

36  47  52 

11  15  26 

36  48  57 

20  24  26 

39  55  63 

25  23  28 

38  50  61 

19  22  25 

35  46  51 

12  17  29 

36  38  51 


62   51   57 

40   31   24 


60   50   58 
38   26   27 


54   51 
37   26 


MAX 
MIN   25 


27 

30 

31 

49 
16 

48 
28 

55 

19 

59 

28 

49 
25 

57 
23 

48 

20 

59 
26 

54 
17 

59 
23 

35 
10 

48 
17 

34 
11 

46 

18 

44 
20 

58 
27 

42 
22 

54 
28 

41 
23 

50 
33 

37 
18 

51 

20 

59 
24 

62 
29 

48 
21 

57 
31 

37 
23 

50 
28 

50 
20 

60 
26 

50 
18 

56 
26 

46 
27 

58 

30 

45 
27 

56 

30 

40 
18 

50 
29 

40 
30 

40 
30 

54 

20 

61 
28 

49 

17 

56 
28 

49 
26 

69 

34 

50 
20 

59 

31 

35 

24 

43 
27 

51   54 
32   26 


61   49 
34   29 


48   40 
31   20 


61   43 

33   30 


64   60 
45   33 


65   58 
35   28 


54   42 

35   21 


59   55 
39   28 


51 

42 

30 

20 

54 

46 

40 

2J 

61 

58 

38 

34 

55 

50 

37 

27 

55 

58 

33 

25 

52 

51 

35 

48 

52 

30 

20 

17 

18 

23 

52 

50 

32 

49 

51 

31 

20 

17 

17 

21 

61 

60 

45 

60 

55 

33 

27 

19 

22 

32 

58 

58 

42 

57 

54 

37 

27 

21 

22 

40 

55 

48 

49 

48 

46 

40 

27 

25 

28 

38 

60 

58 

44 

57 

58 

32 

27 

25 

23 

29 

64 

60 

59 

56 

62 

43 

33 

26 

32 

47 

51 

45 

55 

54 

52 

35 

25 

22 

31 

42 

55 

54 

46 

49 

47 

36 

25 

22 

24 

33 

57 

50 

56 

60 

53 

34 

25 

22 

27 

43 

51   56 
25   22 


55   50 
30   25 


42   60 
31   26 


47   49 
24   21 


63   46 
34   2  7 


58   57 
30   22 


41   48 
16   15 


47   47 
31   25 


60   58 
26   23 


60   40 
30   22 


55   50 

30   40 


49   45 
26   36 


51   50 
25   39 


55   56 
21   36 


56   57 

30   43 


55   53 
25   41 


53   43 
17   35 


51   49 
26   38 


49   48 
27   31 


52 

50 

22 

39 

56 

55 

32 

43 

52 

52 

26 

40 

53 

53 

26 

41 

54 

63 

34 

44 

55   54   60 
24   39   34 


64   52   60 
30   33   42 


52   56   59 
30   42   44 


49   47   46 
2  3   36   3  7 


57   61   61 
27   46   40 


52   60   56 
27   36   46 


56   53   61 

26   40   36 


46   63   55 
28   32   40 


63   58 
47   38 


64   61 

44   40 


52   62 
36   38 


66   58 
48   38 


60   52 
38   32 


65   59 
48   39 


67   62 
45   37 


65   61 
46   35 


64   65 
42   40 


67   63 
47   41 


65   55 
38   39 


49 
37 

60 
41 

52 

35 

50 
31 

43 
25 

56 
24 

58 
44 

60 
46 

53 
34 

51 
30 

47 
30 

57 
27 

54 
42 

67 
45 

62 
41 

57 
35 

54 

30 

66 
36 

56 

40 

62 

43 

60 
39 

53 
35 

52 
33 

55 
32 

57 
42 

63 
42 

60 
37 

65 

32 

52 
27 

57 

30 

55   68   64 
42   48   39 


53   69   60 
42   48   40 


4  7   64 
36   41 


60   55   65 
45   44   42 


63   65   64 
44   46   34 


54 

46 


69   67   63 
39   44   43 


59   65   60 
40   47   37 


58   55   68 
40   41   32 


66  52  59 

34  34  32 

53  49  61 

36  31  34 


34  30  33 

67  50  56 

35  30  36 

46  44  55 
31  27  20 

56  46  56 
37  34  37 

57  53  57 

34  33 

58  55  56 

35  31  35 

47  47  65 
33  22  25 


56   51 
37   30 


61 

51 

47 

45 

37 

31 

26 

25 

61 

50 

47 

44 

38 

32 

26 

22 

63 

59 

59 

46 

29 

26 

31 

34 

61 

56 

56 

44 

34 

29 

28 

32 

56 

52 

46 

54 

39 

37 

33 

35 

64 

66 

55 

46 

38 

33 

28 

29 

62 

60 

67 

60 

39 

37 

37 

36 

64 

54 

47 

56 

36 

31 

26 

28 

63 

63 

49 

52 

39 

35 

26 

30 

68 

63 

50 

57 

42 

31 

28 

26 

66   67 

34   31 


51   65 
26   29 


51   52 
27   30 


57   69 
32   34 


59   58 
21   36 


70   70 
35   42 


66   72 
29   34 


54   65 
33   36 


55   61 
36 

60   61 


62   71 
32   44 


60   65 
30   34 


67   64 
26   32 


55 
27 

52 
26 

59 
23 

54 
20 

53 
25 

57 
29 

50 
24 

68 
29 

66 
34 

56 
26 

65 
37 

66 

40 

53 

33 

53 

30 

67 
35 

56 
27 

52 
25 

66 
33 

68 

30 

69 

37 

71 
47 

62 
27 

64 
35 

59 

44 

53 
29 

52 
25 

62 

33 

61 
27 

66 
31 

63 
36 

55 
32 

53 
27 

57 
27 

61 
24 

63 
26 

66 

32 

66 

49 

64 
52 

64 
43 

59 
36 

55 
36 

55 
39 

69 
33 

60 
36 

71 
38 

68 

54 

68 
52 

65 
51 

59 
37 

45 
35 

65 

38 

58 

33 

59 
36 

72 
38 

66 

67 

67 
62 

64 
49 

50 
35 

45 
22 

54 
28 

51 
23 

66 

72 

67 
46 

60 
42 

66 
36 

60 
38 

45 
33 

54 
34 

62 
35 

62 
35 

69 
43 

70 
47 

57 
53 

60 
29 

59 
35 

68 
36 

66 
29 

68 
34 

70 
42 

70 
45 

69 
55 

66 

50 

43 
26 

41 
22 

63 
22 

52 
22 

65 
27 

63 
42 

66 
51 

66 
64 

60 
36 

56 
36 

55 
36 

56 
35 

58 
33 

58 
35 

71 
37 

67 
36 

66 

57 

64 
52 

64 
32 

54 
26 

57 
29 

62 
26 

61 
29 

65 
36 

70 
51 

66 

57 

67 
44 

69 
26 

55 
34 

45 
37 

54 
34 

57 
35 

69 
39 

66 

42 

65 
55 

65 
42 

63   67 
5  7   45 


62   61 

50   43 


52   55   47 


68   62 
55   39 


71   72 
40   47 


53   71 
41   45 


46   52 
36   43 


70   72 
37   41 


57   58 

59   51 


53   57 
45   40 


63   53 
55   47 


65   52   56 


65   63 

62   40 


67   65 
50   55 


64   64 
56   46 


67   70 
33   40 


56   76 
36   47 


70   70 
40   47 


67   74 
35   39 


70   72 
36   37 


71 
48 

63 
38 

55 
34 

58 
34 

66 
38 

70 
51 

54 

40 

55 
32 

59 
37 

56 

40 

62 

50 

58 
45 

69 
36 

50 
37 

72 
41 

65 

56 

69 
44 

57 
41 

51 
41 

69 

41 

51 
56 

61 

44 

55 

40 

65 
41 

73 
44 

63 
53 

55 
44 

64 
34 

60 
34 

71 
39 

70 
60 

69 

51 

67 
45 

73 
43 

74 
45 

72 
55 

58 
44 

61 
41 

66 
44 

72 
50 

64 
47 

50 
45 

53 
35 

63 

37 

70 
44 

69 
66 

69 

44 

53 
37 

70 
37 

75 
44 

72   77 
45   44 


54   69 
42   41 


70   71 
45   41 


70   72 
47   43 


73   76 
44   38 


5  7   74 
39   32 


54   70 
45   40 


81   76 
52   44 


81   71 
45   54 


78   76 
49   56 


60   79 
40   51 


79   71 
47   46 


77   73 
47   53 


46   58 
38   35 


48   50 
39   36 


56 

75 

76 

71 

50 

59 

37 

34 

53 

50 

37 

34 

69 

77 

77 

70 

53 

59 

46 

39 

51 

52 

39 

37 

68 

75 

76 

75 

73 

56 

43 

35 

50 

53 

43 

39 

69 

75 

79 

77 

60 

69 

46 

39 

43 

56 

41 

38 

70 

76 

76 

74 

63 

59 

42 

33 

39 

59 

40 

37 

59 

66 

39 

35 

49 

62 

39 

33 

75 

36 

36 

55 

72 

38 

42 

67 

70 

45 

42 

55 

71 

41 

37 

75 

76 

46 

41 

71 

75 

41 

40 

65 

66 

42 

36 

72 

78 

40 

36 

70 
33 

75 
41 

70 
49 

70 
41 

75 
34 

68 
42 

77 
47 

72 
52 

70 
45 

74 
45 

67 
40 

75 
44 

63 
51 

69 

46 

72 
43 

33 

69 
36 

66 
46 

67 
41 

68 

35 

55 
39 

68 

40 

75 

47 

68 
47 

70 
40 

72 
38 

75 
45 

54 
51 

73 
44 

78 

40 

70 
36 

70 
46 

50 
44 

65 

33 

75 

37 

69 

40 

73 
48 

75 
49 

69 

47 

72 
40 

69 
38 

73 
45 

70 
50 

73 
44 

77 
37 

58 
35 

68 

45 

75 
51 

68 
43 

57 
42 

76  80  53  45 

41  51  37  34 

74  80  53  46 

39  53  38  35 

77  79  70 

37  42  46  39 

75  77  79  46 
45  54  43  35 

77  69  55  58 

49  58  41  36 

77  81  65  43 

40  57  41  37 

60  77  73  64 

53  56  44  41 

80  75  58  52 
48  54  40  37 

75  75  68  57 

43  50  40  37 

81  75  55  62 

42  64  41  38 


80 

74 

64 

43 

57 

39 

79 

75 

71 

50 

58 

42 

61 

75 

65 

49 

55 

40 

74 

76 

52 

53 

76 

72 

52 

45 

74 

46 

40 

36 

75 

72 

49 

47 

78 

59 

56 

41 

77 

73 

57 

49 

8e«   r«f«reac«    notes   followtiiK   8tktl< 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

AUAHSAS 

Station 

Day  Of  Monlli 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEARCY 

MAX 

HIN 

35 

17 

45 
22 

54 
26 

59 
35 

47 
27 

55 
24 

52 
26 

50 

40 

57 

39 

5* 

40 

67 

47 

58 

36 

59 

34 

54 
29 

59 

35 

59 
32 

59 
30 

69 

34 

66 
42 

63 
53 

62 

44 

59 
39 

6S 
38 

71 
46 

70 
50 

69 
44 

74 
40 

79 
43 

76 
56 

69 

40 

61 
39 

60.6 
37.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

35 
18 

48 
20 

61 
26 

63 
30 

50 
21 

57 
20 

54 

25 

52 

39 

61 

37 

55 

40 

67 

44 

60 
35 

59 

31 

55 
29 

57 
35 

62 
29 

61 
26 

64 

70 
53 

65 
55 

65 

62 

37 

69 
35 

77 

66 
42 

70 
42 

76 

39 

72 

70 

69 
38 

59 
34 

61.6 
33.9 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

36 

11 

49 
20 

56 

30 

49 
26 

43 

le 

48 
16 

58 
28 

56 

45 

50 
31 

61 
41 

55 

40 

47 
30 

45 
28 

45 
20 

56 

18 

53 
21 

66 
31 

60 
45 

71 
53 

64 

57 

62 

40 

61 

37 

71 
40 

71 
41 

S3 

41 

65 
33 

76 

37 

80 
53 

72 
42 

48 

40 

60 
35 

57.6 
33.6 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

35 
22 

45 
26 

53 

30 

60 
30 

51 
29 

49 
26 

51 
26 

51 
40 

58 
41 

58 
41 

67 

40 

60 
42 

60 
37 

55 
34 

56 
38 

60 
35 

58 
34 

69 
34 

65 
52 

65 
55 

65 

47 

64 
42 

67 
40 

75 
46 

74 
46 

69 
46 

71 

44 

80 

47 

79 
54 

75 
44 

58 
39 

61.4 
39.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

30 
22 

35 
25 

43 
27 

53 
34 

59 
28 

39 
26 

47 
28 

52 

31 

53 

38 

56 

41 

53 
40 

65 
38 

57 
35 

53 
32 

44 
37 

53 
32 

56 
34 

57 
36 

68 
46 

66 
54 

64 

47 

63 

41 

57 
37 

66 

44 

75 
50 

62 

44 

67 
42 

70 
50 

76 
54 

72 

47 

59 
39 

57.1 
38.1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

<>1 

50 
21 

56 
28 

56 

37 

48 
24 

55 
23 

56 
29 

58 
43 

59 
36 

57 
39 

62 
45 

55 
35 

52 
31 

49 

28 

56 
28 

60 
31 

65 
31 

62 
39 

71 
56 

67 
59 

67 
43 

63 
39 

71 
40 

75 
45 

69 

48 

70 
42 

76 
39 

82 
46 

78 
55 

57 
41 

61 
36 

61.5 
37.2 

TEXARK^ANA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
24 

53 
26 

61 

32 

62 

42 

46 

30 

57 
27 

56 

34 

60 
47 

57 
45 

66 
46 

64 
48 

57 

38 

56 
35 

47 
34 

55 
35 

65 
34 

69 
38 

70 
49 

71 
54 

69 
60 

66 

51 

56 

47 

72 
41 

72 
46 

59 
49 

71 
47 

77 
45 

78 
54 

74 
57 

59 
43 

60 
41 

62.2 
41.9 

MALORON 

MAX 
MIN 

39 
15 

53 
19 

63 
30 

60 
32 

50 
25 

55 

20 

58 
26 

59 
46 

59 
35 

57 

44 

60 
47 

57 
36 

53 
31 

48 
29 

59 

24 

61 
24 

69 
27 

67 
44 

67 
46 

70 
58 

69 
46 

60 
35 

71 
37 

74 
48 

55 

47 

69 

41 

79 
35 

79 
43 

77 
55 

55 

41 

60 
38 

61.7 
36.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

35 
16 

42 
21 

52 
31 

55 
35 

37 
25 

50 
21 

50 
24 

46 
36 

47 
36 

46 
36 

65 

43 

55 
41 

49 

33 

44 
29 

53 
32 

53 
30 

53 
27 

62 

34 

69 
51 

61 
50 

55 
43 

55 
36 

65 

39 

71 
42 

55 
46 

67 
41 

69 

39 

76 
48 

67 
46 

46 
39 

58 
37 

55.1 
35.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

33 
24 

53 
25 

60 
29 

66 

39 

51 
33 

57 
24 

53 

30 

54 
40 

59 

43 

58 
42 

68 
43 

61 
39 

55 
35 

60 
34 

59 
35 

65 
31 

67 
33 

70 
35 

68 
49 

66 
57 

69 
53 

60 
43 

70 
36 

75 
42 

68 
52 

72 
45 

76 
38 

78 
45 

77 
56 

72 
44 

59 
40 

63.2 
39.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

36 

39 
27 

53 
32 

57 

41 

53 

26 

41 
25 

49 
25 

46 
37 

53 
43 

55 

42 

65 
46 

65 

40 

64 
37 

54 
29 

53 
39 

65 

30 

53 
30 

65 
34 

65 
51 

65 

60 

64 

50 

54 
41 

65 
36 

76 
47 

76 
59 

64 
46 

68 

37 

75 
45 

72 
55 

69 
42 

52 

40 

59.1 
39.7 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

33 
9 

44 
12 

48 
21 

47 
34 

40 
13 

48 
18 

48 
29 

49 
31 

55 
29 

52 
36 

55 
36 

47 
21 

47 
23 

40 
20 

52 
25 

54 
29 

57 
30 

54 
38 

62 
42 

59 
51 

55 
35 

54 
37 

65 
40 

67 
46 

54 
41 

63 
39 

69 
46 

77 
50 

70 
44 

45 
33 

53.7 
31.9 

WYNNE 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAK 
NIHROD  DAU 
RUSSELLVILLE 
STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

87 
48 

.07 
43 

102 

47 
45 

.05 
26 

85 

12 
24 

.07 
48 

30 

.03 

.10 
26 

.08 
53 

.04 

.10 
34 

49 

* 
89 

* 
76 

* 

.12 
66 

114 

* 
83 

• 
58 

* 

.08 

13 

90 

17 
24 

.10 
30 

32 

.65 

.52 
37 

.42 
42 

.28 

.07 
46 

.41 
29 

.04 

.04 
63 

.05 
22 

.02 

.04 

17 

* 
131 

.06 

.06 
13 

.03 
20 

.09 

.09 
43 

.04 
63 

.06 

• 
33 

.07 
28 

.00 

.12 
50 

.04 
52 

.20 

.30 

71 

.23 
65 

.23 

.18 
92 

.22 
174 

.13 

.18 
56 

60 
.12 

.16 
68 

.17 
182 

.14 

.16 
51 

.28 
53 

.10 
12 

.09 
21 

.14 
70 

* 

.06 
30 

.05 
21 

.05 
7 

.09 
18 

.06 
17 

* 

.12 

21 

23 

.08 
10 

.14 
18 

.13 
30 

.15 
20 

.23 
29 

.09 

11 

.13 
27 

.13 
42 

.41 

.15 
16 

.13 
26 

.11 
25 

.08 
19 

.14 
25 

.09 

.19 
73 

.16 
55 

.06 
16 

.09 
19 

.12 
120 

.01 

.05 
63 

.02 
26 

.01 

7 

.06 

15 

.04 

51 

.02 

.02 
91 

51 

.04 
22 

.14 
54 

.14 
206 

.12 

.17 
38 

.19 
37 

.11 
14 

.10 
19 

.18 
64 

.01 

.06 

11 

.03 
25 

.05 
14 

.11 
31 

.08 
30 

.14 

* 
15 

.15 
33 

.13 
28 

.25 
72 

.15 
19 

.17 

.29 
50 

.12 
77 

34 

.10 
24 

.36 
79 

.14 

.07 
55 

.07 
54 

.02 
12 

.11 
43 

.19 
122 

.10 

.14 
25 

.15 
45 

.13 
9 

.15 
11 

.15 
23 

.17 

.07 
25 

.16 
24 

.11 

7 

.19 
23 

.19 
26 

.18 

.34 
88 

.22 
92 

.15 
20 

.12 
24 

.29 
146 

.06 

.12 
61 

.12 
59 

.16 
14 

.03 
31 

.16 
135 

.14 

.06 
70 

.00 
43 

.09 
17 

.22 
2 

.12 
126 

B  3.40 

B  3.79 
1437 

B  3.28 
1338 

B  2.61 

3.45 
1047 

B  4.19 
2464 

3a«   rsference   ootca   follovloi   Ststlen   InOmx. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1962 


Ddy  of  month 


27      28     29      30      31 


BLTTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BRINKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOIUS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HARRISON  FAA  AIRIVRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■URIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■ONTICEUiO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PINS  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TEZARKANA  WB  AIRPORT 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1962 


36 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1962 


-   37   - 


STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


MIT' 


I  NE 


ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPHtA 
ARKANSAS  CITY 

A5H00WN 

ATHENS 

AUGUSTA 

RALO  KNOn 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  I 
BEAVEft  DAM 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  I 
BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELV  mOUNTJ 
BLUE  MOUNTAIN 
I  BLUFF  CITY  3  I 

I  BLYTHEVtLLE 
ROONEVILLE  6  I 


COUNTY 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 


I  RUBOETTE 
:  CAROT  1.  SW 
'  CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 

CAMDEN  7 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

I  CLARENDON 

I  CLAHKSVILLE 

I  CLARKSVILLE  6  I 

!  CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 


0582  SALINE 
09S6  BENTON 
0616  CARROLL 
0664  POLK 
0T4A  LAWRENCE 

07641  GARLAND 

0T99I  YELL 
'  0800:  NEVADA 

0a06  MISSISSIPI 
,  0e25J  LOGAN 

aS26J  LOGAN 

oeZT  LOGAN 
!  oe30|  LOGAN 
I  0S*2.  VAN  BUREN 


i9  36  MONROE 

010  NEWTON 

020  BAKIER 

052|  MISSISSIPI 

102'  PULASKI 

132  rZARD 

152  Ouachita 

is*  ouachita 

22<.  LONOKE 

238  GARLAND 

A42  MONROE 

455  JOHNSON 

45T  JOHNSON 

492  VAN  BUREN 

574  MADISON 

582  NEWTON 


COVE 

1666 

POLK 

CROSSETT  7  s 

1730 

ASHLEY 

CRYSTAL  VALLEY 

176C 

PULASKI 

LINCOLN 

DAISY 

1814 

PIKE 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

DANVILLE 

183* 

YELL 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

OARDANELLE 

1836 

YELL 

OE  OUEEN 

19*a 

SEVIER 

OERMOTT 

1960 

CHICOT 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

DEVILS  KNOR 

1902 

JOHNSON 

OIERKS 

2015 

HOWARD 

OUMAS 

2148 

DESHA 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

EUDOHA 

2355 

CHICOT 

EUREKA  SPRINGS 

CARROLL 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

WASHINGTON 

FAYETTEVILLE  EKP  SIA 

2444 

WASHINGTON 

FOROYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RItf 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

FORT  SMITH  WR  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

GLENWOOO 

2842 

PIKE 

GRAVELLY 
GRAVETIE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 
;  GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 


PORT 


<  HARRISON 

I  HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
I  HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KIN6SLAN0  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE   MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STATtO 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 


MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


]  2930  BENTON 
[  29*6  CARROLL 
;  2962  FAULKNER 
2974  SEBASTIAN 

I  2979  CLEBURNE 
O74I  CLARK 
<D88  ASHLEY 
132  SHARP 
164  BOONE 

165,  BOONE 
230  CLEBURNE 
235  POPE 

2421  PHILLIPS 
4281  HEMPSTEAD 


LITTLE  RIVER 
NEHTON        ; 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
MISSISSIPPI   I 

LONOKE        I 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 


BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

Pulaski 
Pulaski 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 


35  09  I 
35  39 
33  52 


35  32 

35  5* 

36  03 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  S3 

93  03 
91  12 

9*  08 
93  58 
91  22 
91  3* 

91  47 

91  38 
93  50 
91  53 

90  38 

91  06 

92  37 
9*  13 

93  37 

93  58 

91  06 

93  11 
93  39 
93  09 
89  55 
93  59 

93  50 


93  59 

91  12 
93  30 

92  34 


93  01 
91  18 
93  28 
93  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


209 

7P 

7P 

^^^t\ 

7A 

MOJ 

2401 

6P 
5P 

•00, 

7A 

11« 

9P 

7A 

155 

2351 

S* 

M5{ 

lJ7l 

TA 

'•36 

6P 

6P 

"1 

92 

27 

91 

4* 

92 

25 

93 

24 

2350   5P   7A 
422   5P   7A 


135   5P   5P 


1270   5P   5P 


33  49 

33  43 

92 

9* 

31 
24 

280 

5P 

35  01 

90 

35  20 

22 

4*9 

HID 

35  39 

94 

09 

793 

5P 

33  37 

91 

*n 

260 

35  07 
35  59 

9? 

43 

595 

6P 

34  19 

93 

33 

547 

34  53 

93 

4P 

498 

1250 

SS 

36  IB 

93 

??  I 

1300 

35  1* 

92 

23 

360 

7P 

J3  55    93  09  ] 


33  56  i 

34  31  { 
36  05  j 


9*  03 
93  11 
93  04 
90  *2 
90  05 

92  00 
92  16 
90  26 

92  28 

93  51 


llSoi  6p: 

1370  HID 


92  55 


90  26 
92  38 
92  39 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAlM 

ALTA  F.  GARNER 


OWEN  B. 

HENORIX 

HOB ART 

.ATTS 

JOHN  A. 

JONES 

E.  LAWRENCE 

JOHN  W. 

IHAMMELL 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

lARVIN  MORRISON 

>.  8*  HAMMOND 

'.  M.  BRECKENRIDGE 


ETTA  C 

.  BURRS 

EARLE 

L.  BROWNE 

DAVID 

..  ST  I  DMA 

.  LILES 

LEE  w. 

MCKENNET 

050 

TA 

1 

179|  5P   SPi    1 

3S0      7A 

176'  6P 
629 

TOSj 

370 

370 

330  6P 

420   »P 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   1 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  fl.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6.  A.  HALE 
B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
MUON  M.  BAILEY 


JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HAY  B.  HURST 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Sock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Flares  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

HoDtbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Nomals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data*  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Ho  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

KR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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1.38 
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0  0 

0  0 
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EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

71.4 

48.4 

59.9 

-  2.3 

86 

29 

28 

15 

201 

0 

0 

1 

0 

2.47 

1.24 

27 

.0 

0 

5 

1 

DES  ARC 

72.3 

49.1 

60.7 

89 

20 

32 

16 

189 

0 

0 

1 

0 

1.70 

.77 

28 

.0 

0 

6 

0 

HELENA 

71.6 

49.1 

60.4 

-  2.4 

87 

29+ 

30 

16 

193 

0 

0 

2 

0 

1.30 

-  3.80 

.53 

28 

.0 

0 

5 

0 

KEO 

71.9 

48.7 

60.3 

88 

29 

30 

16 

188 

0 

0 

2 

0 

1.89 

.62 

27 

.0 

0 

4 

0 

MARIANNA  2    S 

71.3 

49.3 

60.3 

-  1.7 

85 

30+ 

31 

15 

195 

0 

0 

1 

0 

1.55 

-  3.08 

.72 

28 

.0 

0 

5 

0 

SAINT  CHARLES 

71.0 

50.0 

60.5 

85 

30+ 

34 

16 

182 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1.04 

28 

.0 

0 

4 

1 

STUTTGART 

73.3 

50.4 

61.9 

-  1.1 

89 

30 

31 

3 

152 

0 

0 

1 

0 

2.30 

-  2.72 

1.07 

28 

.0 

0 

6 

1 

STUTTGART  9  ESE 

69.3 

48.1 

58.7 

84 

30+ 

31 

16 

228 

0 

0 

2 

0 

2.00 

1.21 

28 

.0 

0 

4 

1 

WEST  MEMPHIS 

48. 9M 

M 

31 

3 

0 

0 

2 

0 

2.21 

.55 

27 

.0 

0 

6 

0 

WYNNE 

72.  OM 

48.9 

60. 5M 

85 

27 

31 

3 

183 

0 

0 

1 

0 

3.01 

2.78 

28 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

60.4 

-  1.9 

2.03 

-  2.93 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

73.8 

49.4 

61.6 

86 

30 

28 

2 

142 

0 

0 

2 

0 

3.99 

1.24 

17 

.0 

0 

5 

5 

DE  QUEEN 

73.0 

49.4 

61.2 

87 

29 

27 

2 

149 

0 

0 

2 

0 

4.31 

1.70 

23 

.0 

0 

6 

3 

DIERKS 

72.6 

47.1 

59.9 

87 

29 

24 

2 

184 

0 

0 

4 

0 

3.72 

1.61 

23 

.0 

0 

5 

4 

HOPE  3  NE 

72.9 

49.7 

51.3 

-  1.5 

87 

29 

30 

3+ 

153 

0 

0 

2 

0 

3.00 

-  2.50 

1.11 

28 

.0 

0 

8 

2 

MOUNT  IDA 

71.1 

46.1 

58.5 

-  1.8 

85 

29+ 

24 

2 

215 

0 

0 

3 

0 

3.84 

-  1.60 

1.20 

28 

.0 

0 

5 

3 

NARROWS  DAM 

M 

44.8 

M 

86 

30 

24 

2 

0 

0 

5 

0 

2.98 

1.04 

23 

.0 

0 

5 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

69.8 

46.6 

58.2 

84 

30+ 

25 

2 

221 

0 

0 

1 

0 

3.50 

1.27 

23 

.0 

0 

4 

3 

OKAY 

74.3 

51.7 

53.0 

-  1.5 

87 

29 

31 

2 

124 

0 

0 

1 

0 

4.20 

-   .82 

1.19 

17 

.0 

0 

7 

4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

72.3 

52.3 

62.3 

-  1.5 

86 

29 

34 

2 

133 

0 

0 

0 

0 

3.40 

-  1.90 

1.08 

17 

.0 

0 

7 

3 

DIVISION 

60.8 

-  1.9 

3.66 

-  1.97 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

73.3 

49.0 

61.2 

87 

29+ 

31 

2 

153 

0 

0 

0 

2.50 

-  3.18 

1.42 

28 

.0 

0 

2 

CAMDEN  1 

75.1 

50.6 

62.9 

-  1.0 

88 

29 

31 

2 

128 

0 

0 

0 

3.43 

-  1.57 

1.48 

28 

.0 

0 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

72.7 

49.2 

61.0 

-  3.5 

85 

29 

31 

3 

151 

0 

0 

0 

6.55 

1.09 

3.42 

30 

.0 

0 

3 

FORDYCE  6  W 

73.1 

50.1 

61.5 

88 

29  + 

32 

16+ 

154 

0 

0 

0 

3.10 

1.20 

27 

.0 

0 

3 

MAGNOLIA  3  N 

73.9 

50.0 

52.0 

-  2.8 

85 

29 

29 

2 

145 

0 

0 

0 

4.08 

-  1.44 

1.05 

28 

.0 

0 

4 

PRESCOTT 

Ti.b 

49.9 

62.3 

-  1.8 

87 

29 

32 

3+ 

138 

0 

0 

0 

3.13 

-  2.23 

1.25 

28 

.0 

0 

3 

WARREN 

73.8 

49.9 

61.9 

-  2.8 

87 

29+ 

31 

3 

149 

0 

0 

2 

0 

3.05 

1.14 

12 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

61.8 

-  2.0 

3.59 

-  1.53 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

74.9 

49,3 

62.1 

-  1.7 

87 

29 

30 

3+ 

148 

0 

0 

3 

0 

3.70 

-  1.51 

1.26 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

72.7 

48.7 

60.7 

87 

29 

30 

16 

173 

0 

0 

1 

0 

1.74 

.80 

27 

.0 

0 

5 

I 

0 

DUMAS 

73.5 

49.3 

61.4 

-  2.4 

87 

20 

32 

16+ 

160 

0 

0 

3 

0 

3.21 

-  1.79 

1.05 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

EUDORA 

74.  8M 

53. OM 

63. 9M 

88 

29 

130 

0 

0 

0 

3.64 

1.08 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

72.1 

49.6 

60.9 

86 

29 

29 

3 

168 

0 

0 

1 

0 

4.58 

2.10 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

PINE  BLUFF 

73.1 

51.3 

52.2 

-  2.3 

89 

29 

32 

2 

153 

0 

0 

1 

0 

1.80 

-  3.56 

•  87 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

72.5 

49.7 

61.1 

89 

29 

33 

2 

174 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1.48 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

PORTLAND 

72.6 

48.8 

60.7 

-  3.2 

85 

30+ 

33 

3 

159 

0 

0 

0 

0 

3.25 

-  1.74 

1.15 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

72.5 

49.8 

61.2 

85 

20 

32 

3 

163 

0 

0 

1 

0 

5.01 

2.85 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

61.6 

-  2.2 

3.34 

-  1.80 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   93°  on  the  29th  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   20°  on  the  3+  at  Two  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:   6.56  Inches  at  El  Dorado  FAA  Airport 
Least  Total  Precipitation:   1.30  Inches  at  Helena 

Greatest  one-day  Precipitation:   3.42  Inches  on  the  30th  at  El  Dorado  FAA  Airport 
Greatest  Total  Snowfall:   T  at  Two  Stations 
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.95 
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ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KMOe 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
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3.M 

1.3* 
1.3S 

4.77 
3.32 

T 
T 

.05 

T 
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.02 

.26 

T 

.02 

.04 

T 
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7 
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.49 

.90 
.98 

•  12 
1.51 

•  57 

.15 

.90 

.15 

7 

BEAVER  DAM 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

3.97 
4.23 
2.» 

2.*a 

4.01 

.03 

T 
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.17 
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.24 

.03 

T 
.22 

.33 
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1.90 
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BERRYVILLE  *.  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.48 
3.14 
4.27 
3.19 
3.04 

.02 
.03 

.21 

T 
T 
.41 

.21 

T 
.18 

.01 

T 

.40 
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.02 
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.03 
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7 
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BOONEVILLE 
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3.19 
1.73 
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1.72 

I 

T 

T 

.01 
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T 
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.05 
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1.24 
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1.13 
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.33 
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BUROETTE 
CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 

2.59 

2.07 
3.08 
3.43 
1.56 

.11 
T 

.03 
.12 

.08 
T 
T 
•  31 

.19 
.12 

T 

.16 

.14 

•63   .38 
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.08 

T 

•  63 
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•  10 

.15 
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.02 
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.10 
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.72 
.91 
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.74 
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CLARKSVILLE 
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CONWAY 
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1.98 
1.46 

2.46 
4.26 

.03 
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T 
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.01 
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.09 
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7 

7 
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.71 
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.25 
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.15 
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7 

•  02 

.30 

1.07 
7 

.76 
.93 
.35 

.18 

.11 

•  63 

•  92 

.09 

7 

COVE 
CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

3.34 
3.70 
2.00 
1.74 
2.99 

T 

T 
T 

.48 
.02 
.09 

T 

.33 
.02 
.18 
.13 
.17 

.47 
.05 

7 

T 
T     .23 
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•  06 

•  84 
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.40 
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.27 
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.35 

.04 

7 

7 

1.25 

.02 
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.10 
1.52 
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•  12 

•  06 

.16 

7 

.13 

1.26 

.80 

7 

.92 

.02 
.83 

.01 
.76 

•  07 

.02 
.02 

DAMASCUS 
DANV I LLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 

3.17 
1.T5 
1.91 
4.31 
3.23 

T 

T 
■  10 

.03 

.06 
.04 
.40 

T 
T 

.10 
.02 
.06 

.60 
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•  52 

.02 
.01 

T 

.82 

.02 

7 
1.05 
.12 

.10 

•  47 

•  88 
.74 

1.70 

.07 

.02 

7 

1.12 

•  70 

•  99 

•  96 

1^17 

.75 

.05 

OES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1.70 
2.11 
3.72 
3.21 
6.56 

.10 
.01 

T 

T 

.20 

.79 

.11 
.52 

T 

•  25 
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7 

.11 
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1.26 

•  T7 

•  46 

•  69 
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.03 

.02 
3.42 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

3.64 
3.53 
5.24 
4,94 
4.54 

.06 

.73 
.15 

T 

T 

.17 

T 
.02 

.46 
.65 

.05 
.52 
.41 

T 

•  01 

1^04 

•34  2.68 

2.01   .01 

1.55   .14 

1^08 
.09 

.07 
.04 

.03 

1.36 

.32 

1.24   .02 

.19  1.07 

.11 

.34 

1.05 

.54 
.54 

•  37 
.60 

.85 

.60 
.38 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

3.10 
2.25 
2.60 
3.24 
1.95 

T 

T 

.02 

.02 

T 

.04 
.02 
.08 

T 
T 
T 

•  68 
T 

.50 
.06 
.03 
T     T 

.21 

.30 

T 

T     T 

.05   .02 
.01 
.48 

.35 

.03 

.60 

7 

.76 

7 

.36 

•  20 

1.51   .01 

1.50 

.19 

7 

.04 
7 
7 
.13 

7 

.16 
.08 

1.20 
.51 

7 
.10 

.05 
.08 
•  95 
.92 
.95 

.12 

7 
.02 

7 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.83 
3.82 
2.30 
3.49 
3.82 

.03 

T 
T 

.02 
.46 

.18 

.39 

.10 

.09 

.05 
.28 

.16 

.40 

.05  1.10 
.04   .02 
.06 
1.39   .05 
7    1.56 

T 
.02 

.09 

.03 

.66 
1.21 
1.07 
.69   .31 
1.36 

.02 
.04 
.22 

7 

.52 

.82 
1.42 
.72 
.01 
.18 

.03 
.05 

.12 

.24 

GREENBRIER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

2.78 
3.41 
3.32 
2.29 

2.98 

1.03 

T 

.10 

.02 

7 

.51 

.06 
.15 
.05 
.17 
•  39 

.08 
.12 
.12 

.05 

T     .36 

.04 

.03  1.12 

.02 

.02 

•  02 

•  14 

•  48 

.22 

.42 

.10  1.30 

.25 

.42 

.10 

.02 

T 
.09 

.02 

.1* 

• 

7 

1.07 
.52 
.88 
1.09 
1.45 

.73 
.05 
.83 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

3.25 

4.00 
1.59 
1.30 
3.00 

T 

.08 

T 

.11 

.07 

T 

.04 

.20 

•  23 

•  38 

.03 
•  40 

T     •OS 

.37 

.04 
.12 

T 

1.32 

1.13   .12 
.03   .06 

T 

•  26 

•  06 

7 

.01 

.57 

.17 

.95 

.98   .07 
.33 

.14 

7 
7 
.19 

.01 
.05 

.48 

.15 

7 

.51 
.05 

1.02 
.53 

1.11 

7 

.68 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

3.57 
3.68 
2.56 
3.35 
2.27 

.03 

T 

T 

.10 
.07 
•  23 
.10 
.03 

.27 

•  43 

•  03 
.50 

.01 

T 

.25 

.10 
.03   .03 
.14   .81 

•  15 

.30 
.95 
.01 
.70 

.14 

.40 

1.60 
1^20 
1.13 

•  30 

•  46 

.10 
.01 
.03 
•  10 
.07 

.10 

.03 

.05 

.68 
.92 

1.00 
.34 

•  13 
•  •05 

•  49 

.01 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

2.86 
2.99 
1.61 
1.89 
1.98 

T 
.04 

.09 

.20 

.07 
.06 
.05 
.07 

•  03 

•  07 

T 

•  20 

•  23 

•  04 

7     .45 

.07   .60 
•29   .20 
•10   .04 
.08   .50 

•  09 

•  03 

.02 
.04 

.08 
.05 

•  85 

•  11 

.32 

.10 

•  05 

•  04 

•  03 

•  07 

.01 

•  62 

•  •25 
•  53 
.43 

.05 
.73 

1.29 

.41 

7 

•  34 
.31 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

2.90 
3.02 
3.76 
2.98 
1.39 

T 

.14 

T 

.04 

T 

.20 

T 
.17 

.05 
.06 

•  59 

•  24 

•  06 

.20 

7 
.52 

.10 

T 

7 
•  09 

.03 
.42 

.05 

T 

.66 
1.56 
1.75 
1.72 

.06 

•  08 

.02 
.06 

.03 

U26 

.10 

.15 
.66 
.90 
.80 
.67 

.41 

7 

LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT  //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

2.90 
2.83 
2.69 
1.62 

4.08 

T 

.02 

.05 

.09 

T 

.10 
T 
.07 

T 

.14 
.56 

.05 
.05 
.08 

T 

.20 

.06   .05 

.09   .05 

•80   •lO 

•  10 

.07 

.09 
.38 

.05 
.04 

.09 

.55 

.64 

.50 
.48 
.10 
•  03 

.08 

•  04 

•  02 

•  15 

7 
.80 

.78 
.84 

.33 

.04 
.05 

1.08 
.97 

1.05 

7 

1.04 
1.17 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

2.33 
3.38 

1.55 

2.71 

.02   T 

T 

.21 

T 

.04 

.19 
.30 

T 
T 

.51 
.29 
.20 

T     .05 
1.25 
.19 

1.48 

.16 

7 

.15 

.09 

7 

•  72 
•67 

•  10 
•40 

7 
7 

1.05 

T 

.67 

.72 

.80 

.83 

.17 

T 
.40 

.11 

7 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  Q 

MORRILTON 

3.32 
3.14 
4.58 
2.65 
1.89 

.08 

•  01 
.30 
.08 

T 

.18 
.02 
•  40 
.06 

.01 
.12 

T 
.04 

1.94 
T     .02 

2.10 

•  19 

7     ^12 

.04 
.90 
.73 

T 

.28 
.14 

.05 

T 
.34 

•  21 
1^42 

.63 

•  12 

•  06 

•  05 

7 

.04 

T 

1.00 

1.03 

•  95 

•  81 

•  71 

;i4 

.03 
.23 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3.84 

3.16 
3.84 
3.62 

.02   T 

T 

T 

.24 

-     - 

.57 
.19 

•  16 

•  85 
r     .90 

1.73 

.01 

7 
.02 

-     -     - 

.05 
.05 

.01 

-   -   - 

1.11 

1.40 
1.44 
.19 

•  18 

- 

-     - 

1^20 

.63 
.62 
1.26 

.88 

.28 
.24 
.23 

- 

DAILY  PRECIPITATION 


^ 

Day  of  Month 

Station 

■5 

ti 

1    1    2    1    3 

*  \ 

5    1 

6 

7        8    1 

9 

10 

11     1 

12 

13       14       15 

16       17 

18 

19      20      21 

22 

23   1 

24 

25      26 

1    ^ 

28 

29 

30 

31 

MULKRRT    6   NNE 

2.3S 

.07 

.02 

.12 

.06 

T 

1.40 

.06 

.62 

NARROWS    DAM 

2.»« 

.06 

.20 

.68 

1.04 

.06 

.18 

.96 

NASHVILLE  PEACH   SUBSTA 

3.50 

T 

.08 

.68 

T 

T 

.03 

T 

.66 

.08 

1.27 

.05 

.02 

.85 

NATHAN    *    WNM 

3.39 

T 

.65 

T 

T 

.55 

.22 

1.33 

T 

.20 

j      .60 

NEWHOPE    J    E 

3.13 

.28 

• 

.57 

.54 

1.00 

.74 

NEKMRT 

3.99 

T 

.05 

.19 

T 

.28 

.37 

.10 

.80 

.90 

.57 

.73 

NIHROD  DAM 

2.60 

T 

.10 

.05 

.05 

.02 

T 

.77 

.10 

1.38 

.13 

OCELL    3    N 

2.92 

.16 

.62 

.38 

1.30 

.68 

OOEN    2   V 

— 

_                  -                  — 

- 

- 

— 

-           - 

- 

- 

— 

— 

_         -         — 

-           - 

- 

-               _               _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OKAY 

4.20 

.60 

.02 

.02 

T 

.03 

1.19 

.88 

.20 

. 

8      .66 

.42 

T 

OSOEOLA   2   ma 

1.75 

.02 

T 

.21 

.30 

.31 

T 

T 

.38 

.53 

OVENSVILLE 

2.»3 

.OA 

.08 

.03 

.15 

T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

.98 

.04 

1.18 

.02 

.03 

OZARIC 

2.33 

.02 

.07 

.02 

T 

.06 

.01 

.06 

.04 

1.22 

.33 

.02      T 

.50 

OZOfie 

I.B2 

T 

.10 

T 

.19 

•  05 

1.05 

.43 

PARA«OUL0   RADIO   CORS 

i.ti 

T 

.03 

.05 

.33 

.05 

.73 

2.29 

.07 

.11 

T 

2.00 

PARIS 

2.39 

.0« 

.05 

T 

.07 

T 

T 

.03 

1.62 

.06 

.52 

PARKIN    2   » 

1.5* 

.03 

.19 

.02 

.09 

.05 

T 

.06 

T 

.04 

.98 

.10 

PARKS 

2.*0 

.15 

.07 

1.58 

.18 

.62 

PELSOR 

- 

_         -         _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

-               _               - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERRTVILLE 

2.11 

T 

.07 

.02 

.03 

.11 

.02 

.02 

.68 

.06 

.66 

.44 

T 

PINE    BLUFF 

1.80 

•  01 

.01 

.18 

.30 

T 

.16 

.17 

T 

.08 

.02 

T 

.87 

PINE   BLUFF    FAA   AIRPORT 

3.10 

.03 

.03 

T 

.33 

.03 

.19 

T 

.07 

■  02 

T 

.92 

1.48 

PINE    RIOOE 

2.B6 

.05 

.18 

.07 

.15 

1.23 

.26 

.92 

POCAMORTAS    1 

3.T7 

.03 

.66 

.02 

.16 

1.07 

1.10 

.95 

PORTLAND 

3.25 

T 

.55 

.10 

T 

1.00 

T 

.08 

.10 

.27 

1.15 

PRESCOTT 

3.13 

.65 

.08 

.12 

.51 

.35 

.15 

.02 

1.25 

Ratcliff 

2.» 

T 

T 

.47 

* 

1.37 

T 

.42 

T 

ROeCRS 

A. 00 

.06 

.06 

T 

.29 

T 

.91 

.06 

.56 

1.10 

.57 

T 

.41 

ROHUER    2   NME 

5.01 

.13 

.15 

.37 

2.85 

.16 

1.37 

RUSSEILVILLE 

l.»7 

.02 

.08 

.06 

.03 

.73 

.03 

1.02 

T 

SAINT    CHARLES 

l.W 

.16 

.35 

T 

.26 

.05 

T 

1.04 

SAINT    FRANCIS 

5.25 

.02 

.53 

1.00 

1.95 

.25 

.43 

1.05 

SALEM 

3.3« 

T 

.06 

.63 

T 

.96 

.06 

.87 

.86 

.14 

SEARCT 

l.AB 

.08 

.15 

.05 

.02 

.15 

.03 

T 

.85 

.15 

SHERIDAN    TOWER 

A. 19 

.36 

.13 

.02 

.05 

.02 

.43 

.64 

.10 

2.44 

SHIRLET 

2.3t 

T 

T 

.09 

.02 

.55 

.28 

1.23 

.19 

SILOAH   SPRINGS 

A. 21 

T 

.01 

.08 

T            .16 

.25 

.03 

1.21 

.01 

1.78 

.02 

.66 

SPARKMAR    3  VSH 

i.a5 

.22 

.19 

.26 

.11 

.17 

.92 

STAMPS 

3.60 

.15 

.61 

.36 

T 

.50 

.46 

.44      .30 

.98 

STAR   CITT    2    S 

3.20 

T 

.25 

.30 

.65 

T 

T 

.65 

1.35 

STORT 

. 

_            _            _ 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

-           _           - 

_ 

. 

_               _               _ 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

STUTT6ART 

2.30 

.17 

.36 

.16 

.15 

T 

1.07 

.37 

.02 

STUTTGART    9    ESE 

2.00 

T 

.08 

.29 

.06 

.16 

.26 

T 

T 

1.21 

T 

SUBIACO 

2.18 

.09 

T 

.07 

T 

.05 

1.41 

.08 

.48 

TATLOR 

2.«a 

.16 

.22 

.29 

.71 

.18 

.39 

.93 

TEXARKANA    HB   AIRPORT         //R 

3.A0 

T 

.51 

T 

T 

T 

.05 

1.08 

T 

.10 

.19 

.14 

.82 

.05 

.46 

OALDROR 

2.26 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

1.59 

.19 

.40 

KAUWT    RIDGE    FAA  AP 

5.72 

T 

.01 

.38 

.20 

3.26 

.02 

T           T 

.32 

.09 

.60 

.28 

.58 

WARREN 

3.05 

T 

.02 

.62 

T 

.08 

.39 

1.16 

.02 

T 

.02 

.05 

•  30 

.61 

WEST    MEMPHIS 

2.21 

.2* 

.50 

.03 

.08 

.17 

.16 

.01 

.03 

.66 

.55 

WHITE    ROCK 

2.51 

.02 

.05 

.06 

.27 

.10 

.06 

1.33 

.66 

wrmE 

3.01 

.01 

.10 

.05 

.05 

.02 

T 

2.78 

-    45    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1962 


Station 

Day 

Of  Month 

■8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

58 

38 

54 

33 

62 

30 

62 
41 

57 

47 

63 

50 

69 

48 

57 
45 

67 
41 

56 
49 

63 
49 

65 
45 

55 
35 

78 

41 

78 
42 

67 
31 

67 
48 

79 
44 

84 
46 

86 

50 

86 

53 

81 
60 

81 
58 

74 
51 

82 
53 

82 

78 
60 

74 
57 

88 
54 

87 
71 

72.0 
47.4 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

59 
*0 

59 
31 

66 
33 

64 
46 

58 
49 

55 

50 

72 
48 

68 

50 

69 
41 

56 
52 

66 
53 

70 
48 

66 

37 

82 
42 

79 
52 

57 
35 

65 
49 

80 
52 

87 
47 

86 
50 

82 
52 

81 
52 

76 
53 

77 
56 

81 
50 

78 
60 

76 
58 

87 
57 

83 
72 

73.3 
49.0 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

60 
42 

60 
28 

65 
32 

64 

49 

58 
47 

65 
52 

71 
49 

70 
51 

70 
40 

68 
52 

72 
55 

74 
45 

73 
36 

84 
42 

30 
45 

59 
35 

57 
49 

78 

50 

85 

47 

84 
49 

80 
54 

81 
58 

75 
59 

72 
57 

77 
56 

60 
50 

81 
57 

85 
58 

86 

72 

73.8 
49.4 

BALD  KNOB 

MAX 
MtN 

59 
35 

55 

30 

55 
32 

60 
37 

59 

48 

66 

50 

68 
46 

65 
47 

59 
35 

57 
49 

63 
49 

71 
52 

65 
35 

81 

39 

79 
45 

51 
31 

53 
48 

75 
47 

82 
45 

81 
49 

84 
45 

82 
61 

77 
50 

73 
51 

82 

50 

78 
50 

80 
53 

85 
53 

83 
60 

71.0 
46.1 

BATESVILLE  LIVESTOCIt 

MAX 
MIN 

50 
32 

55 
29 

58 
25 

59 
36 

60 
47 

68 
49 

71 
43 

57 
46 

60 
34 

58 
44 

58 
46 

69 
41 

64 
34 

82 

37 

81 
41 

64 

30 

74 
46 

79 
46 

84 
47 

80 
50 

83 
49 

80 
61 

75 
57 

72 
41 

84 
45 

80 
57 

71 
56 

87 
51 

85 
71 

71.4 
44.8 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

59 
28 

53 
31 

56 
23 

59 
32 

60 
45 

67 
49 

70 
38 

68 
45 

59 

30 

58 
46 

59 

47 

67 

43 

53 
32 

82 
33 

76 
43 

63 
32 

74 
45 

78 
41 

82 

41 

79 
44 

82 
42 

61 
56 

73 
57 

73 
37 

82 

43 

81 
54 

72 
52 

85 

50 

83 
69 

70.9 
42.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

57 
31 

44 
26 

48 
24 

64 

27 

48 
43 

58 
44 

60 
31 

67 
36 

54 
28 

52 

31 

52 
42 

50 
31 

51 
29 

60 
31 

75 
38 

52 
27 

70 
31 

75 
43 

76 
42 

82 
44 

85 

50 

82 

50 

68 
55 

71 
41 

76 
42 

81 
53 

73 
60 

74 
51 

91 
54 

66.0 
39.3 

BENTON 

MAX 

MIN 

58 
38 

56 
28 

62 
29 

62 
43 

57 
47 

55 
52 

72 
42 

66 
42 

54 
38 

63 
52 

65 

51 

71 
44 

65 
41 

84 
40 

76 
44 

66 

31 

52 
49 

79 
46 

85 
42 

85 
46 

82 
49 

83 
60 

78 
60 

73 
54 

81 

50 

74 
52 

76 
57 

87 
52 

83 

72.1 
45.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

»7 
31 

49 
24 

63 
26 

52 
43 

58 
43 

63 
47 

57 
34 

54 
48 

58 
27 

51 
41 

50 
44 

56 
33 

60 
29 

75 
40 

60 
33 

58 

30 

73 
50 

76 
41 

83 
41 

83 
50 

80 
54 

68 

60 

70 
54 

75 
41 

82 
42 

71 
59 

75 
55 

89 
55 

67.2 
43.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

60 
3» 

54 
28 

57 

27 

63 
36 

59 
45 

56 
48 

65 
48 

70 
41 

62 
38 

64 

45 

60 
51 

65 

♦4 

59 
32 

67 
35 

84 
43 

65 
29 

65 
38 

64 
48 

81 
41 

86 
44 

85 
47 

81 
55 

82 
59 

68 
52 

78 
53 

80 
55 

70 
55 

76 
51 

70.2 
44.6 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

51 
35 

46 
28 

58 
36 

63 
56 

62 
49 

65 

49 

66 
45 

67 
49 

59 
39 

54 
48 

59 
49 

70 
48 

52 
36 

73 
39 

60 
37 

60 
32 

58 

45 

74 
47 

76 
48 

74 
49 

82 
53 

83 
52 

71 
60 

74 
49 

79 
52 

85 
58 

78 
61 

84 
51 

59.0 
48.0 

80ONEVILLE 

MAX 
MIN 

57 

3* 

54 
26 

68 
28 

60 
47 

59 

50 

65 

50 

72 
40 

60 
49 

65 
36 

59 

51 

65 

52 

68 

37 

56 
33 

85 
45 

75 
41 

73 
34 

55 

54 

82 
48 

87 
41 

90 
47 

84 
55 

81 
55 

75 
57 

75 
54 

84 
57 

73 
51 

77 
56 

91 
57 

72.8 
47.7 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

54 
39 

55 
33 

56 
34 

59 

40 

59 
49 

66 
51 

59 
44 

68 
51 

60 
38 

64 
50 

61 
51 

73 
46 

52 
37 

81 
44 

77 
44 

52 
28 

52 

48 

77 
41 

81 
46 

79 
49 

63 
53 

84 
58 

80 
59 

75 
54 

83 
56 

81 
63 

79 
63 

86 
58 

71.4 
48.4 

CAMOEN  1 

MAX 

MIN 

59 

Al 

60 
31 

64 
33 

62 
46 

59 

48 

67 
52 

71 
49 

72 
52 

72 
4* 

81 
52 

79 
55 

74 
50 

72 
38 

83 
44 

81 
55 

67 

35 

55 

48 

81 
55 

86 
49 

86 

50 

83 
52 

82 

57 

78 

60 

74 
57 

80 
57 

80 
61 

81 
62 

88 
58 

75.1 
50.6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

59 
35 

55 

27 

62 

30 

60 
43 

61 
49 

66 
46 

71 
37 

57 
49 

51 
35 

59 
46 

56 
52 

67 
39 

57 
33 

83 
42 

76 

47 

55 
33 

64 
52 

80 
42 

87 
42 

85 
47 

82 
56 

77 
52 

72 
58 

74 
51 

83 
54 

80 
62 

76 
56 

93 
50 

72.3 
47.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

58 
39 

54 
32 

58 
29 

61 

40 

60 
49 

67 
53 

59 
46 

67 

31 

61 
36 

58 
51 

66 
52 

70 
45 

65 
33 

85 
43 

81 
48 

63 
31 

62 
49 

79 
44 

85 
45 

84 
54 

83 
55 

81 
62 

78 
59 

74 
54 

81 
54 

82 
62 

75 

56 

89 
57 

72.2 
48.4 

CORNING 

MAX 
MIN 

5* 

37 

49 
32 

54 
28 

62 
35 

59 

49 

66 
47 

68 

44 

55 

48 

58 
35 

55 

47 

56 

45 

68 
45 

50 
37 

70 
39 

65 

37 

61 
31 

70 
44 

75 
47 

80 
47 

76 
52 

83 
51 

81 
61 

73 
58 

75 
45 

84 
49 

84 
60 

77 
58 

85 
57 

69.5 
45.5 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

61 
3» 

59 

30 

63 
30 

66 

40 

60 
49 

61 
53 

70 
44 

74 
45 

73 

41 

82 
52 

80 
50 

75 
52 

72 
35 

82 
42 

79 
55 

65 
32 

63 
45 

78 
53 

85 
49 

84 

50 

64 
50 

82 
51 

80 
60 

78 
58 

77 
59 

80 
52 

78 
60 

82 
63 

87 
59 

74.9 
49.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

55 
35 

56 
33 

57 
33 

60 

40 

58 
47 

68 
51 

70 
45 

70 
46 

66 

49 

78 
50 

70 
52 

71 
49 

66 

38 

81 
46 

78 
49 

60 
30 

50 
45 

76 

47 

82 
47 

85 
51 

83 
52 

82 
52 

79 

58 

79 
56 

80 
58 

83 
52 

78 
58 

79 
63 

87 
57 

72.7 
48.7 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

58 

»0 

57 
32 

61 
29 

60 
44 

58 
48 

66 
48 

71 
45 

55 
48 

62 
36 

57 
51 

68 
52 

70 
44 

64 
33 

86 

37 

81 
43 

68 
32 

65 

50 

81 
42 

88 
41 

87 
45 

82 
51 

81 
53 

76 
59 

73 
53 

83 
52 

S2 

51 

75 
59 

74 
59 

88 
55 

72.4 
47.2 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

58 
38 

60 
27 

67 
32 

61 
47 

56 
48 

67 
52 

72 

47 

68 
48 

58 
39 

65 
55 

70 
57 

73 
43 

72 
35 

64 
45 

75 
54 

68 
37 

55 
48 

81 
56 

86 
45 

86 

50 

60 
53 

81 
50 

71 
50 

72 
58 

80 
58 

74 
61 

76 
56 

87 
58 

73.0 
49.4 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

60 
35 

55 
33 

58 
36 

61 
42 

59 
51 

65 
52 

69 
45 

57 

51 

62 
40 

62 

50 

64 

50 

72 
44 

65 
40 

82 
38 

78 
48 

52 
32 

52 

44 

75 
47 

83 
51 

89 
54 

84 
51 

84 
60 

81 
59 

74 
55 

83 
55 

80 
51 

77 
61 

66 
59 

72.3 
49.1 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

51 
29 

47 
25 

54 
30 

51 
35 

55 
43 

58 
43 

64 
39 

63 
54 

69 

48 

51 
39 

50 
42 

59 
41 

58 
32 

78 
44 

72 
42 

57 
34 

65 
46 

75 
50 

80 
58 

76 
58 

77 
53 

70 
58 

56 
52 

67 

50 

77 
55 

73 
58 

85 
54 

65.8 
45.0 

OIERKS 

MAX 
MIN 

59 
34 

59 
24 

67 
28 

65 
47 

56 

48 

64 
48 

71 
46 

65 
43 

65 
36 

63 
53 

68 
55 

71 
41 

70 
32 

84 
40 

76 
54 

65 
32 

66 

50 

81 
54 

81 
42 

85 
46 

80 
48 

81 
54 

76 
50 

71 
57 

82 
59 

76 
57 

76 
57 

87 
55 

72.6 
47.1 

DUMAS 

MAX 
MIN 

57 
35 

57 
32 

61 
32 

63 
39 

60 
49 

64 
51 

70 
48 

71 
46 

59 
43 

80 
49 

75 
53 

73 
49 

57 
41 

82 
45 

73 
48 

57 
32 

65 
45 

80 
49 

85 
49 

87 
52 

82 
52 

82 
53 

78 
60 

80 
56 

81 
56 

77 
59 

81 
62 

82 
68 

73.5 
49.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
35 

59 

33 

64 
31 

62 

47 

55 
48 

53 

50 

69 
49 

71 
51 

72 

40 

81 
53 

71 
57 

74 
51 

70 
37 

82 

47 

67 
34 

59 
42 

60 
49 

79 
53 

84 
49 

84 
49 

82 
49 

81 
54 

70 
61 

73 
58 

80 
55 

71 
50 

80 
59 

86 
58 

72.7 
49.2 

EUDORA 

MAX 
MIN 

62 
38 

59 
34 

60 
38 

67 
44 

63 
53 

51 
53 

71 
47 

75 
49 

71 
48 

83 
55 

77 
62 

74 
54 

69 
43 

60 
48 

80 
53 

85 
52 

87 
57 

83 
57 

84 
57 

82 
63 

77 
60 

60 
59 

78 
51 

54 

86 

74.8 
53.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MtN 

49 
25 

47 
21 

62 
26 

59 
38 

57 
39 

62 

41 

67 
35 

55 

47 

54 

30 

53 
39 

48 
38 

57 
35 

60 
27 

75 

40 

60 
33 

59 
31 

77 
45 

74 
44 

82 
47 

86 

50 

81 
53 

77 
55 

68 
49 

72 
43 

80 
44 

77 
55 

74 
52 

89 
53 

67.9 
41.5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 

30 

49 
21 

61 
24 

51 
43 

60 
45 

62 
39 

68 

33 

56 
32 

57 
30 

52 
45 

50 
45 

57 
34 

52 
28 

76 
38 

54 
38 

56 
29 

59 
48 

78 
42 

84 
42 

60 
48 

78 

61 

68 

57 

70 
45 

71 
42 

80 
45 

70 
59 

74 
54 

88 
53 

79 

56 

56.6 
41.9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MtN 

52 
23 

47 
24 

61 
28 

60 
43 

59 
45 

61 
45 

56 
35 

51 
47 

55 
31 

55 
42 

50 
44 

51 
34 

59 

30 

75 
37 

71 
37 

65 
31 

69 
52 

75 
42 

81 
43 

81 
58 

80 
50 

74 
51 

69 
55 

74 
42 

78 
46 

77 
59 

71 
58 

86 

55 

80 
61 

67.4 
44.0 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

55 
37 

56 
32 

61 
32 

60 
45 

55 
48 

68 
48 

56 

47 

68 
48 

65 
42 

75 
48 

70 
50 

74 
46 

71 

40 

85 
47 

78 
53 

68 
32 

53 
46 

78 
49 

87 
53 

88 
56 

81 

59 

82 
56 

75 
58 

75 
55 

78 
57 

77 
52 

60 
63 

88 
64 

85 
72 

73.1 
50.1 

FORT  SMITH  WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
39 

54 
28 

67 
32 

54 
45 

59 
47 

65 
50 

70 
43 

59 

40 

61 
38 

58 
50 

52 

50 

65 
42 

65 
35 

86 
43 

65 
45 

70 
38 

55 
52 

82 
48 

87 
46 

90 
52 

82 
55 

75 
59 

72 
58 

72 
54 

83 
55 

71 
51 

76 
58 

93 
59 

83 
53 

70.9 
48.1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
33 

52 
26 

62 
26 

62 
44 

60 
46 

66 

41 

58 

39 

66 

50 

58 
32 

58 

48 

60 
49 

54 

37 

64 
31 

82 
36 

80 
42 

55 
28 

68 
55 

79 
42 

84 
42 

86 
47 

85 
63 

78 
65 

71 
55 

73 
54 

81 
49 

79 

50 

74 
57 

90 
59 

88 
72 

71.5 
46.0 

GILBERT 

MAX 
MIN 

55 
25 

52 

28 

61 
20 

57 
42 

60 
43 

67 
44 

71 
33 

65 

43 

58 
30 

55 

44 

53 
44 

66 

37 

62 
27 

81 
32 

74 
33 

65 
23 

77 
52 

77 
40 

82 
38 

84 
41 

82 
44 

77 

72 
58 

75 
39 

84 
40 

77 
52 

77 
57 

91 
47 

86 
72 

70.9 
40.5 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

46 
28 

47 
20 

63 
27 

58 
44 

56 
42 

58 
44 

57 
33 

57 
44 

57 
27 

53 
41 

50 
41 

54 
30 

60 
25 

74 
39 

53 
35 

57 
32 

73 
49 

75 
40 

81 
43 

81 
52 

79 
56 

70 
59 

72 
57 

74 
42 

60 
43 

73 
58 

72 
53 

88 
54 

84 
60 

57.0 
42.3 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

53 
34 

55 
27 

58 
27 

62 

36 

57 
46 

57 
51 

70 
39 

62 

50 

51 
33 

58 
49 

56 
50 

70 
42 

63 

31 

85 
38 

76 
42 

53 

28 

62 

50 

79 

42 

85 

40 

79 
46 

83 
52 

82 
58 

73 
58 

I'; 

80 
51 

82 

50 

75 

57 

75 
58 

88 
52 

83 

70 

70.9 
45.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

55 
31 

50 
30 

62 
23 

58 
43 

63 
45 

57 
42 

59 

40 

51 
45 

57 
30 

54 
43 

52 
45 

61 
39 

50 
33 

80 
36 

68 
39 

67 
26 

77 
50 

77 
46 

60 
43 

81 
46 

80 
63 

75 
63 

71 
56 

75 
41 

80 
43 

82 

50 

78 
59 

75 
59 

90 
52 

85 
64 

59.7 
44.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MtN 

42 
31 

47 
29 

60 
26 

50 
42 

62 
45 

63 
44 

65 

41 

53 

42 

54 
35 

47 
42 

49 
44 

57 
37 

55 
33 

77 
39 

54 
35 

65 
29 

74 
48 

74 
49 

78 
52 

76 
52 

78 
52 

71 
57 

70 
52 

74 
47 

80 
48 

78 
5* 

59 
59 

73 
58 

89 
55 

81 
51 

55.6 
44.7 

HELENA 

MAX 
MIN 

53 
34 

53 
32 

55 
36 

62 

41 

59 
49 

62 
52 

70 
46 

68 

47 

53 

41 

70 
53 

69 

54 

71 
51 

61 
35 

77 
48 

70 
44 

63 

30 

62 
43 

75 
43 

82 
48 

82 

50 

85 

55 

63 
52 

75 
58 

76 
56 

82 

59 

82 

58 

61 
61 

87 
53 

87 
51 

84 
71 

71.6 
49.1 

See   ref«reace   notes   follovlag  Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ASEAMSAS 
APRIL   1962 


Station 

Day 

Of  Montll 

a 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

55 
♦  3 

60 

30 

65 

30 

62 

41 

57 
47 

66 
52 

71 
49 

70 
48 

71 
42 

70 
51 

58 
55 

73 
47 

69 
35 

82 
44 

77 
55 

68 
35 

66 
48 

79 
56 

85 
60 

84 
55 

81 
60 

80 
59 

75 

60 

71 
56 

79 
56 

80 
53 

73 
55 

79 
58 

S7 
57 

83 
60 

72.9 
49.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

55 
40 

58 
32 

65 
31 

63 
45 

55 
47 

64 
51 

70 
49 

65 
50 

67 
42 

59 

51 

55 
51 

70 
46 

67 
41 

83 
47 

81 
48 

67 
35 

66 

48 

81 
54 

87 
45 

86 
54 

83 
58 

82 
62 

77 
59 

76 
51 

83 
55 

SI 
57 

74 
62 

74 
57 

88 
62 

S4 
72 

72.5 
50.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

55 
39 

49 
33 

53 
32 

60 
36 

58 
48 

65 

50 

68 

47 

65 
51 

64 
39 

55 
48 

56 
48 

69 
48 

62 

40 

78 
40 

76 
41 

60 
34 

69 
46 

74 
50 

78 
65 

76 
52 

84 
53 

81 
60 

78 
59 

76 

50 

83 
49 

83 
57 

84 
60 

77 
64 

84 
59 

84 
71 

70.1 
48.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

50 
24 

48 
28 

52 
30 

62 
32 

59 

41 

64 
49 

67 
46 

67 
46 

57 
37 

56 

45 

60 
45 

69 
49 

75 
37 

52 
38 

59 
38 

74 
36 

59 
49 

60 
38 

77 
41 

71 
47 

84 
51 

84 
52 

72 
52 

75 
44 

81 
52 

82 
55 

S5 
58 

77 
63 

S3 
61 

8S 
66 

68.5 
45.0 

KEO 

MAX 
MIN 

56 
39 

54 
32 

58 
34 

61 

40 

60 
49 

67 
52 

68 
48 

69 
50 

54 
40 

61 
49 

67 
51 

71 
47 

63 
37 

83 
43 

78 
44 

53 

30 

60 
47 

77 
45 

84 
48 

87 
50 

83 
53 

82 

59 

75 
59 

74 
55 

82 

57 

83 
53 

77 
60 

78 
63 

88 
57 

83 

70 

71.9 
*«.7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

55 
30 

50 
32 

62 

23 

60 
44 

65 
45 

65 

43 

70 
42 

65 
47 

59 
30 

56 

45 

53 
45 

55 
34 

58 
36 

75 
39 

55 

40 

66 
27 

75 
43 

77 
46 

80 
45 

80 
42 

75 
48 

72 
55 

70 
49 

75 
50 

81 
44 

83 
54 

34 
60 

75 
59 

90 
58 

85 
62 

69.4 
43.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
39 

55 
30 

58 
34 

62 

41 

59 
49 

67 
50 

69 

50 

58 
45 

60 
39 

64 
52 

57 
50 

72 
50 

64 
38 

84 
42 

62 
39 

53 
33 

57 
47 

78 
44 

84 
46 

85 
50 

84 
50 

83 
63 

69 
60 

74 
57 

SO 
57 

81 
51 

75 
57 

77 
58 

87 
54 

84 
64 

70.9 
4«.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

56 
37 

59 
29 

65 

35 

65 

40 

57 
49 

65 
51 

70 
48 

71 
51 

72 
40 

80 
53 

78 
57 

74 
48 

70 
36 

83 
47 

80 
55 

67 
33 

67 
49 

80 
55 

84 
48 

84 
51 

81 
53 

80 
58 

76 
60 

68 
56 

78 
56 

30 
54 

76 
60 

80 
60 

86 
59 

84 
72 

73.9 
50.0 

MALVERN 

MAX 
MIN 

60 
32 

59 
25 

63 
26 

61 

40 

59 
47 

67 
52 

73 
44 

55 
43 

67 
37 

63 

57 

57 
52 

75 
43 

68 
31 

83 
36 

77 
44 

67 
29 

64 
48 

82 
50 

87 

40 

87 
44 

84 
46 

82 
55 

80 
60 

75 
55 

81 
53 

80 
49 

77 
55 

78 
58 

89 
51 

86 
70 

73.6 
45.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

54 
31 

51 

33 

57 
22 

59 
43 

59 
46 

66 

45 

70 
39 

62 

45 

58 
30 

54 
42 

55 
45 

65 
39 

60 
32 

75 
31 

68 
37 

63 
25 

74 
45 

74 
43 

89 
42 

71 
50 

84 
51 

82 
57 

72 
57 

72 
39 

84 
43 

83 

50 

82 
56 

72 
62 

86 

50 

87 
69 

69.6 
♦3.3 

MARIANNA  2  S 

MAX 

MIN 

54 
38 

53 
34 

55 
37 

62 
42 

59 

49 

62 
52 

68 
46 

65 
43 

66 

40 

54 
61 

65 
52 

73 
52 

55 
39 

79 
43 

74 
45 

61 
31 

61 
45 

74 
45 

80 
46 

80 
51 

84 
56 

82 
55 

79 

60 

74 
57 

82 
57 

85 
57 

83 
61 

7» 
64 

85 
61 

85 
71 

71.3 
♦9.3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

55 

48 

53 

55 
38 

53 

63 
45 

54 
46 

61 
42 

65 

43 

60 

42 

52 
43 

41 

55 

66 

71 
48 

79 

82 

81 
64 

53 

49 

51 

83 

50 

79 

32 
50 

85 
59 

84 
62 

68.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

53 
33 

50 
30 

59 
25 

56 
42 

59 
47 

66 
46 

68 
38 

63 

51 

58 
33 

54 
44 

51 
45 

54 
40 

58 
35 

80 
30 

72 
38 

63 
23 

7* 

50 

76 
45 

B2 
*5 

82 
39 

80 
56 

75 
52 

71 
51 

74 
42 

SO 
46 

SO 
47 

75 
62 

74 
61 

S7 
49 

S* 
71 

68.9 
♦3.9 

MENA 

MAX 
MIN 

55 
36 

54 
29 

65 

30 

58 
43 

55 
47 

64 

50 

69 
42 

64 
52 

65 
39 

57 
50 

64 
52 

65 

43 

59 
36 

81 
42 

76 
48 

67 
34 

62 

48 

SO 
54 

86 
49 

84 
59 

79 
58 

76 
62 

73 
58 

70 
53 

82 
55 

80 
54 

76 
60 

74 
54 

85 
56 

81 
71 

70.5 
♦8.9 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

56 
33 

56 
35 

59 
29 

63 
43 

58 
48 

60 
52 

68 
53 

70 
49 

58 
40 

81 
52 

75 
54 

72 
47 

66 
48 

80 
44 

74 
46 

62 

34 

57 
43 

78 
48 

84 
47 

83 
55 

81 
56 

SI 
54 

74 
58 

75 
58 

78 
55 

SO 
56 

76 
55 

80 
62 

S6 
62 

82 
72 

72.1 
♦9.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

59 
40 

55 
34 

60 
30 

6? 
42 

60 
48 

66 
51 

71 
47 

58 
50 

62 

37 

58 
49 

57 
52 

67 
48 

63 
41 

84 
43 

82 
47 

66 
33 

63 
48 

79 
42 

84 
47 

S3 
49 

83 
52 

SO 
65 

77 
59 

73 
53 

81 
54 

83 
53 

79 
60 

74 
60 

SB 
5« 

84 
73 

72.0 
♦8.8 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

55 
35 

5* 
24 

64 
25 

59 
48 

55 
40 

64 
42 

70 
42 

66 
46 

65 
35 

61 
46 

62 
52 

69 
42 

67 
33 

82 
45 

78 
45 

66 

30 

67 
47 

SO 
52 

85 
41 

84 
46 

80 
55 

SO 
63 

75 
61 

72 
53 

80 
51 

79 
50 

74 
60 

75 
55 

35 
50 

80 
69 

71.1 
♦6.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

55 
38 

43 
31 

49 
29 

60 
33 

56 
40 

57 
45 

66 
42 

70 
45 

55 
35 

58 

38 

50 
42 

53 
43 

61 
34 

60 
32 

79 
38 

56 
33 

66 
36 

75 
43 

77 
52 

81 
51 

75 
50 

83 

51 

71 
58 

79 
46 

83 

47 

S3 
59 

75 
57 

73 
55 

79 
51 

85 
66 

67.1 
♦4.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

58 
31 

45 
31 

49 
21 

59 
32 

56 
42 

57 
45 

65 
39 

68 
44 

66 

31 

56 

37 

50 
45 

54 
41 

61 
33 

60 
35 

78 
38 

55 
26 

66 

39 

74 
48 

76 
46 

80 
51 

76 
50 

81 
54 

74 
57 

71 
43 

76 
45 

81 
52 

82 
57 

75 
57 

74 
51 

89 
64 

66.7 
♦2.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

33 

24 

28 

32 

46 

48 

47 

40 

35 

47 

54 

42 

31 

38 

49 

31 

68 
38 

61 
48 

82 
42 

85 
45 

84 
45 

SI 
56 

SO 
59 

68 
56 

75 
57 

80 
49 

80 
55 

68 
57 

72 
52 

36 
62 

♦4.8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

61 
35 

53 
25 

59 
34 

64 
44 

59 
45 

56 
50 

55 
47 

58 
45 

65 
37 

57 
44 

64 
52 

68 
41 

71 
35 

69 
41 

82 
51 

71 
35 

66 

46 

64 
*7 

77 
44 

84 
48 

83 
49 

SO 
55 

SO 
56 

65 

54 

71 
54 

78 
51 

78 
55 

67 
54 

75 
56 

84 
68 

69.8 
♦6.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

54 
38 

52 

35 

55 
34 

60 
40 

59 
49 

65 

50 

69 
48 

53 

51 

69 
39 

55 
48 

58 
49 

68 
48 

61 
40 

81 
44 

72 

45 

62 
36 

68 
48 

75 
50 

81 
53 

78 
53 

84 
53 

SI 
63 

77 
59 

73 
49 

S3 
52 

84 
57 

80 
61 

75 
64 

S5 
57 

85 
69 

70.1 
♦9.^ 

NIMROO  0AM 

MAX 
MIN 

61 

37 

5* 
27 

56 
25 

65 
31 

53 
46 

58 
49 

68 
43 

72 
47 

62 
36 

53 
45 

59 
52 

55 
44 

70 
35 

65 

38 

86 
46 

65 
28 

70 
40 

62 

46 

80 
46 

87 
48 

90 
49 

84 
62 

84 
58 

68 
52 

74 
52 

S3 
50 

85 
60 

72 
57 

75 
52 

90 
62 

71.2 
♦$.♦ 

OKAY 

MAX 
MIN 

63 
43 

62 

31 

66 

34 

63 
48 

57 
49 

66 
53 

71 
52 

71 
52 

71 
43 

68 
62 

71 
52 

75 
49 

73 
39 

83 
45 

80 
58 

71 
38 

67 
49 

80 
56 

86 

51 

S5 
53 

83 
58 

81 
61 

78 
60 

70 
58 

78 
58 

81 
56 

79 
61 

76 
58 

87 
62 

85 
73 

7^.3 
51.7 

OZARK 

MAX 
MIN 

57 
38 

55 

29 

62 
33 

61 
44 

62 

49 

65 

48 

70 
42 

66 

56 

51 
35 

57 
50 

62 
53 

68 
42 

64 
35 

85 

40 

81 
46 

69 

35 

68 
62 

82 
46 

86 
46 

89 
50 

89 
54 

78 
62 

71 
59 

72 
53 

82 
56 

80 
56 

75 
63 

76 
59 

91 
59 

82 
73 

72.2 
♦8.8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

57 
34 

49 
29 

53 
29 

61 
35 

59 
48 

65 

49 

67 
47 

65 

48 

58 
36 

55 
46 

57 
46 

70 
48 

62 

38 

76 
39 

72 
39 

50 
36 

70 
46 

74 
48 

79 
63 

78 
53 

83 
52 

82 
60 

73 
60 

82 
52 

83 
52 

83 
5S 

34 
58 

30 
60 

84 
58 

85 
69 

70.2 
♦7.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

61 
38 

55 
29 

65 
28 

61 
43 

62 

47 

66 

50 

72 
42 

68 
46 

62 
35 

58 

50 

66 
52 

58 
43 

65 
35 

85 
38 

78 
40 

70 
32 

64 
51 

81 
46 

86 
45 

90 
49 

82 

50 

78 
66 

73 
58 

73 
53 

83 
55 

83 
53 

72 
61 

76 
56 

91 
54 

37 
71 

72.7 
♦7.2 

PELSOR 

MAX 
MIN 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

59 
36 

56 
27 

62 
26 

62 
41 

60 
46 

66 
48 

71 
44 

64 
45 

51 
34 

67 
49 

65 
49 

70 
42 

63 
32 

85 
37 

78 
42 

57 
28 

61 
47 

79 
42 

36 
42 

87 
46 

84 
44 

80 
63 

77 
57 

74 
53 

82 

50 

82 
48 

73 
58 

75 
57 

90 
51 

S3 
72 

72.0 
♦5.2 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

58 
39 

57 
32 

59 
36 

61 
43 

58 
50 

65 
54 

70 
49 

69 
51 

66 
45 

71 
52 

67 
63 

74 
48 

67 
39 

84 
48 

76 
51 

64 
35 

59 
49 

77 
51 

84 
50 

87 
56 

85 
57 

63 
59 

79 
62 

78 
59 

82 

60 

S4 
56 

77 
61 

79 
64 

89 
59 

85 
73 

73.1 
51.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
39 

56 
33 

58 
36 

60 
42 

58 
49 

66 

50 

69 

48 

59 
49 

66 
46 

71 
45 

68 
52 

73 
48 

63 

41 

85 
47 

67 
43 

54 

34 

67 
49 

79 

50 

83 
49 

88 
54 

85 
55 

86 
59 

68 

60 

79 
60 

83 
59 

84 
53 

76 
57 

81 
61 

89 
60 

85 
63 

72.5 
♦9.7 

POCAHONTAS  I 

MAX 
MIN 

57 
33 

51 
29 

53 
26 

60 
33 

59 
47 

65 
48 

67 
43 

65 
42 

57 
33 

53 
45 

68 
45 

60 
35 

73 
33 

69 
39 

59 

30 

69 

45 

75 
42 

39 

79 

82 

74 
43 

81 
47 

32 
53 

32 
53 

73 
58 

83 
52 

84 
71 

68. 5 
♦2.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

54 
38 

60 
34 

58 
33 

61 
38 

67 
44 

60 
48 

60 
48 

58 
47 

73 
44 

70 
45 

82 
55 

75 
51 

73 
43 

78 
43 

78 
45 

62 
36 

63 

40 

78 
48 

78 
51 

85 
52 

84 
54 

81 
57 

81 
55 

78 
58 

76 
58 

73 
56 

80 
56 

73 
62 

80 
62 

35 
52 

72.6 
♦8. 8 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

61 

40 

61 
32 

66 
32 

66 
44 

60 
48 

66 

50 

72 
49 

70 
50 

70 
42 

69 

50 

66 
52 

75 
48 

74 
40 

84 
44 

84 
46 

69 
34 

69 
47 

80 
66 

86 
50 

36 
52 

83 
54 

81 
57 

80 
58 

71 
56 

32 
56 

80 
60 

77 
53 

79 
60 

37 
62 

85 
72 

7^.6 
♦9.9 

ROGERS 

MAX 
MIN 

52 

30 

48 
25 

61 
29 

67 
42 

58 
43 

63 
47 

57 
38 

53 
45 

67 
32 

55 
41 

49 
44 

55 
39 

58 
32 

74 
41 

74 
37 

68 
33 

73 
51 

77 
49 

82 
48 

32 
62 

80 
57 

73 
60 

70 
54 

75 
46 

81 
48 

79 
54 

76 
60 

73 
56 

39 
55 

80 
63 

6S.3 
♦5.2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

57 
39 

53 
38 

57 
32 

62 
43 

62 

50 

61 
50 

69 
48 

64 
45 

66 

44 

80 
52 

78 
54 

71 
51 

71 
40 

78 
51 

76 
48 

62 
33 

61 
39 

76 

48 

82 

48 

86 
55 

82 
55 

81 
57 

79 
56 

77 
59 

80 
59 

82 
54 

77 
51 

79 
63 

83 
59 

34 
64 

72.5 
♦9.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

55 
37 

56 

31 

61 
29 

61 
46 

60 
48 

67 
46 

70 
44 

68 
48 

52 
35 

58 
49 

65 
52 

70 
43 

56 
36 

85 
38 

82 
42 

67 
31 

66 
51 

81 
44 

88 
42 

86 
47 

83 
50 

80 
59 

77 
60 

74 
52 

82 

61 

34 
63 

75 
59 

91 
54 

87 
73 

72.7 
♦6.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

55 
40 

55 

40 

53 
37 

58 
42 

60 
50 

60 
52 

65 
48 

71 
52 

71 
44 

72 
43 

73 
53 

75 
60 

73 
38 

64 
47 

81 
48 

55 
34 

60 
42 

62 

45 

77 

60 

84 
63 

85 
56 

83 
58 

80 
60 

70 
68 

73 
68 

30 
57 

84 
56 

80 
63 

80 
60 

85 
65 

71.0 
50.0 

Ot«B     follOvlDg     atl 

-    47    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APBIL  1962 


Station 

Day 

Oi  Month 

• 
J 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

SEARCr 

MAX 
MIN 

62 

37 

56 

32 

59 
33 

62 

38 

58 
49 

67 
50 

72 
45 

68 
49 

61 
38 

59 
50 

65 

50 

73 
46 

67 
38 

85 
41 

81 
45 

65 
32 

66 
49 

80 
47 

85 
47 

81 
50 

85 
51 

85 
57 

73 
59 

75 
51 

83 
53 

84 
55 

81 
59 

77 
64 

88 
54 

85 
68 

72.9 
47.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

5B 
23 

60 
27 

60 
29 

61 
*0 

•59 
42 

67 
48 

70 
44 

67 
47 

65 
38 

65 
49 

66 

50 

73 
43 

65 
37 

84 
45 

73 
43 

65 

30 

62 

47 

79 
48 

87 
52 

84 
54 

82 

50 

76 
56 

74 

53 

81 
54 

82 
54 

78 
58 

78 
48 

77 
58 

86 
49 

86 
69 

72.3 
46.2 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
32 

48 
25 

65 
31 

56 
»2 

60 
40 

60 
47 

69 

37 

62 
46 

60 
32 

54 
41 

51 
45 

56 
36 

62 
29 

77 
43 

63 
41 

69 
35 

73 
54 

78 
43 

83 
44 

84 
53 

81 
58 

70 
54 

71 
55 

76 
46 

81 

47 

81 
53 

71 
62 

77 
55 

89 
58 

78 
65 

68.5 

45.0 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

it 
39 

55 
3* 

58 
31 

60 
♦  2 

59 

50 

65 
52 

70 
49 

69 
49 

64 

43 

69 

50 

70 
52 

72 

53 

64 
39 

85 
47 

84 

47 

64 
34 

59 
47 

77 
49 

85 

50 

85 
53 

84 
55 

85 
56 

78 

61 

77 
57 

84 
60 

84 
56 

79 
62 

80 
64 

88 
61 

89 
71 

73.3 
50.4 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

55 

38 

53 
32 

53 
35 

58 
39 

59 
45 

59 
51 

65 
46 

69 
48 

68 
42 

63 
49 

68 
52 

69 

48 

70 
36 

62 
42 

82 

49 

56 
31 

62 
39 

55 
46 

76 
41 

82 
51 

84 

51 

83 
55 

82 
59 

67 
57 

76 

57 

82 
54 

82 
61 

78 
63 

78 
60 

84 
66 

69.3 
48.1 

SUBIACO 

MAX 
HIN 

58 
38 

5* 
32 

67 
30 

62 
♦3 

60 
47 

69 
49 

71 
43 

65 
47 

64 
38 

60 
48 

65 
51 

67 
43 

65 
39 

85 
41 

79 
47 

69 
34 

64 

50 

80 
47 

85 
52 

87 
65 

82 
54 

76 
65 

72 
57 

73 
57 

81 
55 

82 
55 

72 
61 

76 
57 

91 
57 

85 
72 

72.2 
48.8 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
39 

59 

3» 

65 
37 

59 

50 

55 
49 

65 

53 

71 
51 

70 
50 

72 
45 

76 
56 

71 
57 

73 
49 

71 
43 

83 
51 

71 
49 

68 
39 

63 
49 

78 
57 

84 
53 

84 
59 

80 
59 

80 
61 

67 
60 

69 
58 

77 
57 

81 
58 

70 
60 

78 
58 

86 
65 

85 
63 

72.3 
52.3 

VALORON 

MAX 
MIN 

59 

*0 

53 
30 

67 
27 

63 
46 

58 
47 

63 
51 

72 
39 

70 
47 

62 

38 

59 
51 

62 

51 

66 
39 

65 
32 

85 
38 

83 
43 

70 
31 

68 
55 

79 
48 

87 
41 

88 
48 

83 
58 

80 
64 

77 
58 

74 
53 

82 
54 

83 
52 

80 
61 

76 
54 

89 
54 

86 
72 

73.0 
47.4 

WALNUT  RID6E  FAA  AP 

MAX 
MIN 

»7 
35 

51 
32 

55 
29 

59 
36 

60 

48 

66 

47 

68 
46 

62 
42 

57 
38 

55 
46 

57 
49 

68 
45 

60 
36 

75 
39 

56 
39 

61 
31 

69 
46 

76 
48 

80 
49 

69 
51 

83 

50 

81 
58 

74 
52 

76 
46 

82 
50 

S3 
57 

83 
60 

74 
59 

84 
57 

85 
65 

68.5 
44.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

60 
39 

60 
33 

61 
31 

62 

A3 

58 

47 

63 
50 

71 
46 

68 
50 

69 
43 

81 
52 

77 
55 

75 
48 

70 
38 

82 
45 

78 
48 

65 
32 

61 
47 

79 

50 

87 

51 

85 
56 

81 
53 

80 
57 

76 
59 

76 

57 

81 
57 

82 

53 

76 

61 

80 
64 

B7 
59 

83 
73 

73.8 
49.9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

37 

33 

31 

*3 

48 

50 

41 

51 

51 

51 

39 

46 

42 

32 

47 

50 

48 

51 

59 

50 

53 

57 

61 

64 

67 

70 

48.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

56 
27 

*8 
2* 

57 
30 

54 
37 

56 
42 

56 
43 

64 

40 

61 
49 

53 
47 

49 
42 

54 

44 

59 
42 

57 
33 

78 
39 

75 
39 

60 
38 

74 
51 

74 
51 

82 
55 

81 
59 

78 
55 

72 
57 

65 
53 

70 
51 

78 
55 

77 
55 

72 
56 

68 

53 

SS 
56 

82 
66 

66.5 

46.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
3* 

3* 

55 
31 

62 
39 

59 
49 

68 
49 

67 
47 

65 
48 

37 

61 

50 

59 
49 

70 
48 

60 
39 

78 
39 

49 

60 
38 

62 
45 

74 
49 

79 
52 

81 
53 

84 
55 

83 
59 

81 
60 

74 
54 

84 
54 

82 
58 

86 
59 

80 
62 

85 
60 

85 
68 

72.0 
48.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°l 

BLAKELT  MOOMTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

.17 

.15 

.12 

.06 

.02 

.06 

.09 

.02 

.16 

.01 

.07 

.21 

.13 

.24 

.21 

.12 

.01 

.19 

.19 

.23 

.25 

.18 

.04 

.13 

.23 

.08 

.04 

.13 

.21 

3.89 

HOPE  3  HE 

EVAP 
WIND 

.10 
43 

.20 
67 

.16 
33 

.27 
21 

.15 
13 

18 

20 

• 
37 

.12 
56 

.15 
21 

.08 
24 

.11 
40 

.24 
59 

.13 
13 

47 

.26 
27 

.16 
29 

.04 
19 

.16 
11 

.21 
12 

.14 
32 

.30 
72 

.21 
49 

.04 
22 

.07 
13 

.15 

14 

.17 
34 

.08 
26 

.17 
34 

.26 
78 

4.13 
984 

HODHTAIH  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.15 
44 

80 

33 

.40 
34 

.06 
21 

.05 
16 

.11 
14 

.17 
17 

.06 
22 

.08 
27 

.15 
49 

.03 
21 

.24 
72 

.16 
32 

.20 
56 

.19 
34 

.20 
56 

.18 
17 

.23 
27 

.23 
30 

.32 
74 

.32 
74 

.23 
41 

.14 
15 

.27 
23 

.14 
14 

.27 
37 

.14 
47 

.12 
17 

.32 

70 

5.16 
1114 

NABBOWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
30 

71 

36 

.51 
32 

.05 
26 

.00 
18 

.06 
16 

.10 
21 

.05 
28 

.13 
36 

.03 
37 

.09 
35 

.24 
56 

.11 
14 

.26 
48 

.25 
37 

.18 
43 

.00 
11 

.17 
20 

.20 
19 

.24 
33 

.22 
70 

.16 
49 

.12 
23 

.10 
35 

.18 
25 

.15 
28 

.07 
28 

.09 
23 

.21 
65 

4.08 
1013 

NIMBOD  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 

13 

.15 
29 

.12 
12 

.03 
25 

.15 
14 

7 

.06 
6 

.12 
6 

.07 
11 

.08 
28 

.03 
21 

.04 
8 

.20 
22 

.08 
7 

.20 

19 

.20 
13 

.14 
15 

.02 
3 

.15 

7 

.19 
6 

.15 
9 

.20 
23 

.08 
15 

.04 

4 

.10 

7 

.12 
8 

.09 

7 

.04 

6 

.09 
6 

.14 
19 

3.10 
376 

RDSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.07 
70 

.13 
36 

.16 
27 

.16 
39 

.07 
17 

.06 
12 

.12 
9 

.09 
15 

.10 
17 

.07 
49 

.03 
16 

.23 
41 

.16 
24 

.17 
15 

.25 
30 

.23 
24 

.13 
18 

.12 

7 

.22 
8 

.22 
20 

.28 
35 

.14 
9 

.06 
20 

• 
10 

.29 

17 

* 

.31 
25 

.05 
8 

.17 
11 

.14 
10 

4.23 
639 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.11 
78 

.21 
169 

.06 
54 

.24 
26 

.08 
31 

.01 
54 

.09 
41 

.16 
57 

.08 
94 

.16 
47 

.11 
64 

.11 
88 

.31 
132 

.18 
46 

.38 
150 

.24 
58 

.19 
29 

.05 
56 

.18 
26 

.25 
33 

.29 
36 

.42 
119 

.28 
100 

.07 
38 

.22 
30 

.25 
32 

.30 
67 

.26 
135 

.20 
96 

.27 
141 

5.76 
2127 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

-- 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

-    48    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


APRII.    Iflgg 


49 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1962 


-   50 


STATION  INDEX 


STAnON 


AeeoTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 


AMU 


'    3    NE 


ANTOINE 
APLIN  1  V 
APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITT 

A5HD0WN 

ATHENS 

AUGUSTA 

6AL0  KNOB 

SATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AMD  D  NO 

BEAVER  DAM 

BEEBE 

BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
BEHRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUMTAIN  DAM 
BLUE  PKKINTAtN  0AM 
BLUFF  CITY  3    S¥ 
BLYTMEVILLE 
BOOHEVILLE  6  NW 

BOONEVILLE  T  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2    S 
I  BOUGHTON 

j  BRANCH  4  MH 

BRANCH  3  SW 
I BAINKLEY 
I  BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 

j  BUHDETTE 
I  CABOT  *  SW 
I  CALICO  ROCK 

CAMDEN  I 

CAMDEN  Z 

CARLISLE  1  SH 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  MNE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 
COHPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6  tf 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

CILBERT 

6LENW00D 

GRAVELLY 

GRAVETYE 

GREEN  FOREST  U   ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

6REERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

H£BER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3   NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTI6   DAM 

INDEX 
JASPER 

JESSieviLLE 

JOMESeORO 

REISER 

KEO 

KINGSLANO    3    S5E 
LAKE   CITY 
LAKE   MAUMELLE 


*«e 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


IftOEPENOENCE 


0460  INDEPENDENCE 
0524  CARROLL 
0530  WHITE 
0534  GREENE 
0536  JACKSON 


1582 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 

LAWRENCE 

0764' GARLAND 
079B  YELL 
OSOOI NEVADA 
0a06J  MISSISSIPPI 
0825  LOGAN 

0826! LOGAN 
0827, LOGAN 
0830  LOGAN 
0842  VAN  euREN 
0848  NEVADA 

I  0887  FRANKLIN 

OSSB  FRANKLIN 

j  0936  MONROE 

010  NEWTON 

020  BAITER 

0521  MISSISSIPPI 
I02I PULASKI 
132  IZARD 
152  OUACHITA 
154  OUACHITA 


457, JOHNSON 

492  I  VAN  BUREN 
574I MADISON 
9B2  NEWTON 
596  FAULKNER 
632' CLAY 

666,  POLK 


>82 I  JOHNSON 

)15. HOWARD 
14S  DESHA 


2355  CHICOT 
I  2356  CARROLL 
I  2366  SHARP 

2443| WASHINGTON 

I  24441  WASHINGTON 
2540  DALLAS 
2544  LITTLE  RIVEf 
2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 

2578, CRAWFORD 
2670, HEMPSTEAD 
2760] WHITE 
2794  SEARCY 
2842  PICE 

2922: YELL 
2930  BENTON 
2946, CARROLL 
2962  FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 

2978| CLEBURNE 
30  74. CLARK 
30a8| ASHLEY 
3132  SHARP 
3164  BOONE 


LEAD  HILL 

LEE   CREEK    GUARD    STATION 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRW 

LITTLE    ROCK    FILT    PLI 


HAfMOTH    SPRING 
MARIANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 
HAUNEE 


J165 


BOONE 

CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

LITTLE    RIVER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 


POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


35  45 

36  25 

35  04 

36  09 
35    26 


92  S2 

93  29 
93   25 

93   25 
93    00 

92  53 

93  03 
91    12 


35    54 

34    48 
34    47 


34  19 

35  18 
35    IB 

91  47 

91  38 

93  50 

91  53 

90  38 

91  06 

92  37 
9*  13 

93  37 
93  5B 

91  06 

93  11 

93  39 

93  09 

89  55 

93  59    j 

35    13    j     93  50    I 

35    13    I     93  54    ' 

35    09    I     93  55     I 

35    39         92  28 

33    52    1     93  20    I 

35    21     I     94  00 


34  57 
36  07 
33  36 
33    35 


91  12 
93    30 

92  34 

89    57 
92    0* 
92    08    I 
92    49 
92    51 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


t  34  47  I  91  45  I 

I  34  27  I  93  01 

I  34  41  I  91  IB 

35  28  93  28 

35  32  I  93  25  , 


840 


35  35 

35  48 

36  05 


35  22 
35  03 
35  04 
35  13 

34  02 


92  28  510 

93  48  1400 
93  18  '  2166 

92  28  ;  316   5P 

90  35  293   6P 


94  25  ; 

91  56  I 

92  27  I 
91  35 


92  25  I 

93  24 
93  24 
93  09 


1050 


33  31 

91 

26 

140 

34  58 

91 

204 

3P 

93 

2350 

5P 

34  07 

94 

422 

5P 

33  53 

91 

162 

6P 

33  13 

92 

252 

HID 

91 

135 

5P 

36  24 

93 

1465 

6P 

36  05 

490 

36  00 

94 

1253 

MID 

36  06 

94 

1270 

5P 

92 

5P 

33  43 

400 

90 

261 

35  20 

94 

449 

MID 

35  39 

94 

793 

5P 

33  37 

93 

760 

91 

200 

35  59 

43 

595 

6P 

34  19 

93 

547 

34  53    93  42 


35  31 
33  55  I 
33  14 

36  19 


34  31 
36  05 
33  02 


35  41 

34  M 

33  50 

35  49 

34  51 

34  19 

36  25 

35  42 

34  10 


35  00 
33  19 

33  20 

34  23 

36  29 

34  44 

35  32 

35  54 

36  03 


1250  SS' 

1300 

92  23    360  7P' 
94  15 


92  03 

92  58 
90  35 

93  33 


92  00 
92  16 
90  26 

92  2B 

93  51 

92  55 

9*  19 
92  35 

92  14 

92  19 

93  OS 


90  26 
92  38 
92  39 


.,0 

177 

1150 

1370 

MID 

555 

200 

6P 

375 

5P 

700 

337 

710 

5P 

1*53 

60 

300 

857 

730 

SS 

232 

7A 

230 

7P 

214 

305 

796 

810 

SS 

1000 

257 

MID 

512 

2007 

215 

315 

6P 

360 

311 

5P 

690 

SS 

234 

6P 

229 

6P 

1090 

SS 

749 

OBSERVER 


OWENS 
ROCK  WATERWORKS 
SWAIM 


JONES 

E.  LAWRENCE 

TRAHHELL 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  I 
PINE  RIDGE 


ALTi 

OWEN  B. 
HOBART 
JOHN  A, 
TILLMAI 
JOHN 


SW   GAS    AND    ELECTRIC    CO 

ARRA   D>    PARKER 

CECII 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 

a.  B*  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIDOE 

ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

R.  P.  P1.YLER 

FRED  GREENWELL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
' CLEO  E.  YANDELL 
NARY  C<  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R,  WYATI 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  M.    WALTHER 
AUSTIN    D.    HARRIS 
MIXON    M.    BAILEY 
MARY    REIDER 

I  JOHN  L.  lAIT 

I  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

i  RAY  B.  HURST 
OR*  IRVING  T.  BEACH 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN  j 

U  S  FOREST  SERVICE      | 
WALTER  C>  TIHMING 
CUMMINS  PRISON  FARM     i 
FERNA  JONES  TEDDER 

j WILLIAM  A.  BROWN 

I  J.  A.  MOUDY 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS  ' 

!0.  TUCKER  VASSER       j 

I  i 

L.  W.  WILSON  ' 

C.  J.  RISTER 
CHRISTINA  e.  DICKEY 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

J.  H.  FONDREN 

WALTER    H.    PETERSON 

OPHA    WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  |  WING 
ARKANSAS  FORESTRY  COHM  WYNNE 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 


JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 

BESSIE  £.  AKERS 

C.  ELI  JORDAN 

WILLIAN    F.    SEVIER  | 

WILLIE    PENDERGRASS  I 

GLENN    S.    JUSTICE 
RALPH    L.    BANTA  I 

CHARLES    F.    FORD 
DOROTHY    M.    SEEN 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS   j 
ROr    S.    ROBBS  < 

ALLEN    J.    LlNDEft 
THERESA   DONALDSON  , 

, BEA    GRAY    BEENE 

|U    S    FED   AVIATION  >GENCY 
WAYNE    STARK  I 

, BELINDA   6.    EFIRO 
I  CHARLEY    M,    FRIDOELL 
j UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

AVAOELLE    WHISENHUNT 
ELIZABETH    W.    FRIDAY 
U    S    NATL    PARK    SERVICE 
HAY    PEARL    MARKLEY 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

W.    E.    MCDOWELL 
JAMES    S.    VAUGHAN 
LURA   6.    SYKES 
BENEDICTINE   SISTERS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

R.    A.    WALLER 
ARKANSAS    FORESTRY    COMH 
TRESSA    ST.    CLAIR 
LITTLE    ROCK   WATERWORKS 
HABEL    L.    FORRESTER 

ETHEL    PUMPHREV 
MARY    A.    COCHRAN 
PIERCE   A.   REEOER 
U    S    WEATHER    BUREAU 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

LOLA    U    DOLLAR 
JANES    C.    HOOGCS 
EARLE    E.    GRAHAM 
SOUTHWESTERN    G    AND    E    CO 
RADIO    STATION   KBOK 

JOHN    H.    MCKEE 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
HOOACE    J*    LOVELL 
HINMIE  HORTOH 
HELCJt    e.    ADAMS 


MONTICELLO    3    S 

MONTROSE 

NOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MOHRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUSSTA 
NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 


STAR  CITY 
STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  ' 


TEXARKANA  HB  AIRPORT 

WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


IZARD 

POLK 
DREW 
ASHLEY 
CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 


BAXTER 


5354  WASHINGTON 
5358  MONTGOMERY 
53T6  HOWARD 
5480  MISSISSIPPI 
5498  SALINE 

5508! FRANKLIN 
5514  JOHNSON 
5562  GREENE 
5576 I  LOGAN 
5577; LOGAN 

5586  CROSS 
5591  SCOTT 
56021  NEWTON 
5664  POPE 
5694J  PERRY 

5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 
5820  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 

5908  I  NEVADA 

5910  NEVADA 

5970' MARION 

15  LOGAN 


&006  I 


LIN 


60071  FRANKLIN 
6008  LOGAN 
6016  MILLER 
6102  HOT  SPRING 
6248| BENTON 


6403.  ! 


'LTON 


6506| WHITE 
6566 1  GRANT 
6586, VAN  BUREN 
6624  BENTON 
6768  DALLAS 


680 


COLUMBIA 
MILLER 
SCOTT 
LAWRENCE 


BRADLEY 
7694;  WASHINGTON 
7712  CRITTENDEN 
7744 1  FULTON 
7772, FRANKLIN 


36  04 

34  35 
33  33 

33  19 

33  19 

35  08 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 

35  5 


91  54 
94  19 

91  «8 
91  29 


93  52 
93  SO 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 
93  53 
89  99 


90  35 
93  57 
93  15 
93  06 


35  15 

34  27 

35  39 


3* 

13 

92  01 

^4 

ID 

91  96 

39 

93  94 

36 

16 

90  59 

33 

14 

91  30 

48 

93  23 

93  23 

14 

92  51 

17 

93  53 

21 

93  49 

22 

93  55 

18 

93  93 

05 

94  01 

26 

92  94 

36 

20 

94  07 

91  08 

90  08  , 

91  50  , 

91  44  j 

92  21 
92  19 
94  33 

92  54 

93  30  I 
91  91 
93  31  I 

91  32  : 

91  29 

93  39  , 


92  04 
94  11 
90  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


668 

5P 

1190 

7P 

6P 

TA 

^g 


OBSERVER 


WILLA   M.    GRAHAM 
RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION   KHBM 
ARK   POWER    AND   LIGHT    CO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

PERRY    D.    MALLETT 
WILLIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COHM 
RADIO    STATION   KTLO 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

NELL    A.    TAPLEY 

HENRY    G.    ARVIN 

U   S   CORPS   OF    ENGINEERS 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

EDNA    J.    WESTFALL 

ELSIE    F.    WARD 

LEVI    W.    TIMS 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

U   S  CORPS  OF   ENGINEERS 

MRS.   RENZO  HURST 
BILLY    E.    PAGE 
J.    T.    HARGIS 
ALLEN    HARMON 
MRS.    GUY    E.    COOK 

BURNS    WAKEFIELD 
C.    W.    MELSON 
j RADIO    STATION    KORS 
FRANK    TAYLOR 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

CLARENCE   O.    LEWIS 
BOMAR    K.    HANSARD 
ETHEL    CARLTON 
DOYftE    J.    CURTIS 
STATION    INACTIVE  ' 

HARRY    H.    WHITE 
!U    S    FED   AVIATION    AGENCY 

J.    R.    HUDDLESTON 
I  BENEDICTINE    SISTERS 

PEARL    NEWTON 

R.    P.    HAM6V 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
10.  N.  CUNNINGHAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
,U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.  W.  SPAULDING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  6.  I 


ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY 
REEOIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVER 
MATTIE  D.  MIZELL 

HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTR' 
NORA  L.  MAYBERRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

IDELLA  0.  NORWOOD 

I  U  S  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  D.  BIVENS 


COMH 


CHARLEY  L.  SHARP 

EFFIE  0.  LITTLE 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U   S   FOREST    SERVICE 


260      SS      SSi 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  InformatioD  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Clinatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Montbly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

NoraalB  for  all  stations  are  cllBatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
nay  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "'Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S. T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data*  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data**  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  V.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  nay  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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73.7 

74.3 

75.1 

76.4 

74. IM 

75.7 

76.6 

74.2 

75.3 

75.0 


6.1 
5.0 
5.9 
6.0 


3.1 
5.1 


4.0 

4.0 


3.6 
1.8 

1.4 
3.5 
2.3 


2.5 
3.2 

3.7 
2.6 

3.5 


6 
3 
2 

1 
11 
3 
3 
2 
5 


1.08 
1.39 
1.68 
1.14 
3.99 
3.22 
2.24 
2.96 
2.05 


1.68 
2.15 
2.01 
2.61 
3.05 
2.72 
2.35 
1.82 
2.30 

2.30 


1.71 
2.70 
4.99 
2.27 
4.55 
2.00 
3.09 

3.04 


4.45 
6.33 
5.36 
5.64 
2.94 
1.93 
1.44 
3.24 
4.14 


2.54 
.25 

2.60 


2.55 

3.08 


3.45 
2.60 


3.53 
1.76 


.26 

3.09 


.07 
.81 

3.35 
.68 


1.04 
1.17 
.98 
1.02 
2.12 
1.87 
1.70 
1.85 
1.40 


1.15 

1.20 
1.05 
.94 
1.50 
1.48 
1.37 
1.44 
1.20 


1.10 
.92 
2.22 
1.26 
1.66 
.93 
2.18 


2.80 
5.00 
3.65 
1.94 
1.95 
1.25 
.84 
2.00 
2.35 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   97°  on  the  29+  at  Four  Stations 
Lowest  Temperature:   37°  on  the  2d  at  Gilbert 
Greatest  Total  Precipitation:   6.33  inches  at  Cvunmlns  Farm 
Least  Total  Precipitation:   T  at  Beedeville 
Greatest  one-day  Precipitation:   5.00  inches  on  the  30th  at  Cummins  Farm 


Se«  reference  Dotee  following  Station  Index. 
-    55   - 


DAILY  PRECIPITATION 


StaHon 

"rt 

Day  oi  Month 

2 

1    2  1  3 

4   5  1  6  . 

7   8  1  9 

10   U  1  12 

13   14   15 

16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22  {  23  1  24 

25  j 

26  1  27 

28   29  1 

30 

31 

AhROTT 

1.0« 

.06 

.12 

.86 

ALICIA 

1.53 

.70 

.46 

.13 

.16 

.08 

ALUM  FORK 

1.9* 

.40 

.24 

1.30 

ALY 

2.06 

.24 

•  19 

1.24 

.39 

AMITY  3  ME 

2.5B 

1.23 

.94 

.41 

ANTOIME 

1.88 

.48 

1.00 

.40 

APLIN  1  W 

2.03 

.25 

.06 

1.18 

.21 

.33 

ARKAOELPHIA 

l.Tl 

1.10 

.04 

.57 

ARKANSAS  CITY 

2.96 

1.55 

T 

.23 

1.04 

.14 

ASHDOWN 

1.66 

.50 

.03 

1.15 

7 

ATHENS 

2.29 

1.37 

.82 

.10 

7 

AUGUSTA 

1.40 

.93 

.18 

7 

.29 

6AL0  KNOB 

.88 

.60 

T 

.15 

.13 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

.57 

.34 

.10 

.13 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

1.24 

1.07 

T 

7 

.04 

T 

7 

.13 

BEAVER  0AM 

2.22 

.93 

.13 

1.10 

.06 

BEECH  GROVE 

1.86 

.80 

.76 

.30 

7 

BEEOEVILLE 

T 

7 

BENTON 

1.1* 

.81 

7 

.33 

BENTONVILLE 

2.21 

.99 

.02 

.03 

T 

1.14 

.03 

BERRYVILLE  *  NW 

2.26 

.92 

.05 

T 

7 

1.21 

.08 

BIG  FORK 

2.10 

.8* 

• 

1.26 

BLACK  ROCK 

1.58 

.42 

.90 

.12 

7 

.14 

7 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

2.42 

1.02 

.96 

.42 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.99 

.89 

' 

T 

.60 

.18 

.32 

8LYTHEVILLE 

2.23 

1.05 

.44 

.74 

BOONEVILLE 

1.31 

.02 

.32 

.05 

.76 

.14 

BOUGHTON 

1.87 

1.12 

.15 

.60 

BRINKLEY 

1.08 

1.04 

.02 

.02 

BUFFALO  TOWER 

2.1» 

.15 

.10 

.27 

.32 

1.00 

.30 

BUROETTE 

3.08 

2.47 

.28 

.06 

.25 

.02 

CABOT  4  SH 

1.49 

1.0* 

.25 

.20 

CALICO  ROCK 

1.05 

.70 

.03 

.02 

7     .30 

T 

CAMDEN  1 

2.70 

.92 

.07 

.61 

T 

.67 

.43 

CARLISLE  1  SM 

1.56 

.80 

.64 

.12 

CLARENDON 

2.6« 

l.*5 

.02 

•  32 

.81 

.04 

CLARKSVILLE 

1.75 

•  05 

.25 

.03 

1.37 

.05 

CLINTON 

1.6* 

.51 

.05 

.31 

.77 

CONWAY 

.7* 

.21 

.15 

.03 

.35 

CORNING 

2.18 

.86 

I. 01 

.24 

.02 

.05 

COVE 

. 

. 

. 

.     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-   -   - 

.     .     - 

_     _     - 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

CROSSETT  7  S 

t.*5 

2.80 

.271 

.07 

.93 

.36 

CRYSTAL  VALLEY 

1.27 

.83 

.01 

T 

.22 

.21 

CUMMINS  FARM 

6.33 

1.19 

7 

.14 

5.00 

DAISY 

2.*2 

.87 

1.25 

.30 

DAMASCUS 

2.0* 

.89 

.0* 

•  sol 

.06 

.03 

.18 

.34 

DANVILLE 

1.92 

.11 

.45 

.05 

.97 

.34 

DARDANELLE 

1.77 

.08 

T 

.23 

.19 

.92 

.35 

7 

DE  QUEEN 

2.15 

.95 

1.20 

OERMOTT 

3.41 

1.78 

1 

1.42 

.21 

OES  ARC 

1.39 

1.17 

T 

.08 

.14 

7 

DEVILS  KNOB 

1.96 

.04 

.03 

.27 

.17 

1.03 

.42 

DIERKS 

2.01 

.89 

T 

1.05 

.07 

7 

DUMAS 

5.36 

1.53 

7 

3.65 

.16 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

4.99 

.19 

1.50   7 

.50 

2.22 

.58 

EUOORA 

5.64 

1.94 

7 

1.52 

1.90 

.26 

EUREKA  SPRINGS 

2.95;   .66 

.09 

1.90 

.30 

EVENING  SHADE  1  NE 

.81 

.35 

.36 

7 

.10 

7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.31 

.65 

7 

.05   T 

.07  1.44 

.10 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

5.70 

.14 

T 

T 

T         3.75 

.03 

1.78 

FOROYCE  6  W 

2.27 

.70 

.31 

1.26 

FORT  SMITH  WR  AIRPORT   //R 

1.37 

T 

T          7 

.45 

.07   T 

.75 

.10 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.64 

.01 

T 

7     .24 

.26 

.11   .01 

.92 

.09 

FULTON 

2.35 

.76 

T 

1.19 

.40 

T 

GEORGETOWN 

1.70 

1.60 

T 

.10 

GILBERT 

1.55 

.17 

.03 

.03 

.97 

.35 

GLENWOOD 

2.8* 

.86 

.01 

1.03 

.94 

GRAVELLY 

1.83 

.16 

7 

.24 

.11 

1.14 

.18 

GRAVETTE 

4.16 

.04   .06 

.02  3.52 

.52 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.05 

.82 

.15 

.94 

.14 

GREENBRIER 

.73 

.23 

.04 

.16 

7 

T 

.06 

.22 

T 

GREENWOOD 

1.47 

.29 

1.16 

7 

GREER S  FERRY  DAM 

1.36 

1.03 

7 

.18 

.15 

GURDON 

2.79 

1.07 

.02 

.17 

.49 

1.04 

HAMBURG 

2.64 

1.80 

.32 

.20 

.32 

HARR I  SON 

3.19 

1.49 

7 

.07 

1.37 

.26 

7 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.83 

.17 

7 

.07 

1.55 

.04 

HECTOR 

2.03 

.19 

.25 

.05 

1.19 

.35 

HELENA 

1.68 

T 

.02 

T 

.96 

.66 

HOPE  3  NE 

2.61 

.82 

.30 

.94 

.35 

.20 

HOPPER 

3.39 

1.80 

1.59 

HORATIO 

1.63 

.59 

.11 

.91 

.02 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.73 

.71 

1.02 

INDEX 

2.00 

.90 

T 

1.50 

7 

JASPER 

2.88 

.53 

7 

.36 

.09 

T 

1.62 

.2* 

,02 

JESSIEVILLE 

2.13 

.95 

.02 

.65 

.51 

T 

JONESBORO 

1.69 

.63 

.02 

.60 

.41 

T 

.03 

KEISER 

2.06 

1.57 

.17 

7 

7 

.32 

KEO 

1.14 

1.02 

.12 

LAKE  CITY 

2.12 

1.30 

.23 

.20 

.03 

.36 

LAKE  MAUMELLE 

.26 

T 

.24 

.02 

LANGLEY 

2.98 

1.66 

1.12 

.20 

LEAD  HILL 

2.35 

.65 

1.40 

.30 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1.61 

.08 

.02   ^26 

.12 

.22   T 

.84 

.07 

LEOLA 

2.20 

1.48 

.31 

T 

.41 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

2.31 

T 

T 

.09 

.15 

7 

Z.07 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.43 

.06 

.26 

.50 

.59 

LURTON 

2.63 

•  55 

.26 

.10 

.69 

1.03 

MADISON 

1.79 

1.5? 

T 

.27 

MAGNOLIA  3  N 

4.55 

1.53 

.03 

.03 

.08        .14 

l.OS 

1.66 

MALVERN 

1.12 

.74 

.38 

MAMMOTH  SPRING 

1.78 

.78 

.68 

.07 

.04 

T 

.02 

.04 

.15 

MARIANNA  2    S 

3.99 

2.12 

T 

1 

1.67 

T 

MARKED  TREE 

- 

- 

.     -     - 

-     -     - 

_     -     _ 

-     _     - 

______ 

_     _     _ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

MARSHALL 

1.70 

.10 

.06 

.05 

.93 

.56 

MELBOURNE 

_ 

.62 

_ 

. 

MENA 

1.94 

.34 

7 

.23 

7 

1.32 

.05 

MONTICELLO  3  S 

2.9* 

1.95 

.06 

.93 

T 

MOflOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4.89 

2.50 

.02 

.83 

1.34 

MORRILTON 

.88 

.11 

.10 

T 

.24 

.43 

MOUNT  IDA 

3.05 

1.45 

.05 

1.50 

.05 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

- 

- 

_     -     - 

-     -     - 

_     _     _ 

_     _     _ 

_     _     _ 

_     _     _ 

_  .   _ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.24 

1.08 

.15   7 

.60 

.41 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.15 

.92 

^ 

.14 

.02 

.02 

.02 

.60 

.43 

MOUNTAIN  VIEW  2    ESE 

2.14 

1.70 

.02 

.42 

I  r«f*rance  Bot«>  (ollovlBC  t 


DAILY  PRECIPITATION 


ABXAHSAS 
HAT    19«2 


Station- 

•fl 

Day  of  Month 

^         1  1  2    3 

1 

4    1    S    1    6 

7  1  8  1  9 

10   11  {  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

18 

19  I  20   21 

22  I  23  1  24 

25  1 

26   1   27 

28  {  29   I 

30 

31  . 

MULAERRY  6  NNe 

1.89   .09 

.55 

.13 

.15 

.85 

.12 

NARROWS  DAM 

2.72  1.13 

1.48 

.11 

NASHVtLLC  PEACH  SURSTA 

2.35   ,83 

.01 

.08 

T 

1.37 

.06 

NATHAN  4  WNH 

2.14   .80 

1.20 

.14 

NEWHOPE  3  E 

2.71  1.21 

1.50 

NEWPORT 

.76   .32 

.18 

.08 

.18 

T 

NIHROO  DAM 

1.98   .18 

.30 

1.20 

.30 

OOELL  3  N 

1.88   .58 

.13 

.19 

.96 

OOEN  2  tf 

1.82   .52 

T 

1.20 

.10 

OKAY 

1.82   .38 

1.44 

OSCEOLA  2  NNW 

3.22  2.82        .091 

T 

.31 

OWENSVILLE 

1.23   .68   T 

T 

1 

.55 

T 

T    '. 

OZARK 

Uftl   .21 

.25 

.12 

.66 

.17 

OZONE 

2.01   .05 

.38 

.06 

1.02 

.50 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

1.09   .57 

.26 

.12 

T 

.14 

PARIS 

1.26   .05 

T 

.23 

.05 

.93 

T    . 

PARKIN  2  W 

2.13  2.10   ,03 

T 

PARKS 

1.45   .12 

.20 

.11 

1.02 

PELSOR 

_     -     _     _ 

_        _        _ 

_    -    _ 

_    _    _ 

_    -    - 

- 

- 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PERRYVILLE 

1.21   .22 

'' 

T 

.99 

T 

T 

PINE  flLUFF 

I.93I  1.25 

.22 

T 

.45 

.01  . 

PINE  RLUFF  FAA  AIRPORT 

1.44|   .12 

.15 

.27 

.84 

.06  . 

PINE  RIDGE 

2.31   .65 

.21 

1.27 

.18 

POCAHONTAS  1 

1.18>   .97 

.10 

.11 

PORTLAND 

3.24i 2.00   .05 

.32 

.52 

.35  I 

PRESCOTT 

1  2.00 

.93   T 

T 

T 

.14 

.86 

.07  . 

RATCLIFF 

1    .99 

T 

.27   T 

.72 

T 

ROGERS 

,   1.84 

.38 

T 

T 

1.43 

.03  ! 

ROMWER  2    NNE 

*.l* 

1.5* 

.05 

.20 

2.39 

RUSSELLVILLE 

1  1.53 

.09 

.16 

.11 

1.17 

SAINT  CHARLES 

1  3,22 

1.35   T 

T 

1.87 

SAINT  FRANCIS 

,  ••23 

2.38 

.57 

.15 

.86 

.27 

SALEM 

2.16 

1.49   T 

.21 

.03 

.27 

T 

.16  '. 

SEARCY 

.71 

.50        .01 

.12 

.06 

SHERIDAN  TOWER 

1   2.22 

T 

.08 

.27 

1.87  '. 

SHIRLEY 

l.OS 

.,a 

.04 

.06 

SILOAM  SPRINGS 

4.54 

.40 

T 

01   .20 

T 

.12   .40 

T    3.37 

.04 

SPARKMAN  3  WSW 

2.36  1.02 

1.32 

.02  '. 

STAMPS 

2.56  1.05 

.75 

.16 

.60  . 

STAR  CITY  2  S 

2.25   .15 

1.95 

.15 

T 

STORY 

2.40   .85 

1.10 

.45 

STUTTGART 

2.24  1,70 

.08 

.46 

STUTTGART  9  ESE 

2.96  1.85   ,02 

.39 

.70 

T    I 

SUBIACO 

1.11   .08            ! 

.12 

.04 

.66 

.21 

TAYLOR 

4.11  3.27            1 

.56 

.28 

TEXARKANA  Wfi  AIRPORT    //R   2.30                             T 

T 

T 

T 

1.20 

1. 10  . 

WALORON 

1.43   .06 

.22 

.06 

.99 

.10 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

1.54.   ,02 

.49   .16 

.80 

T 

.07 

WARREN 

3.09I  2.18         ; 

T 

T 

T 

.73 

.16  . 

WEST  MEMPHIS 

2.05'  1.40 

■ 

.04   .04 

.57 

WHITE  ROCK 

1.96;   .05            1 

.24 

.26 

.29 

1.12 

WYNNE 

■   i  "              ' 

T 

.07 

Mt*a  r«lla«lJi«  VtatlM   I 


DAILY 

TEMPERATURES 

ARKANSAS 

HAY 

1962 

SUUon 

Day  Of  Month 

o 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
HIN 

77 
69 

80 
44 

81 
49 

62 
49 

S4 
54 

82 
55 

87 
59 

89 
61 

66 
52 

87 
60 

87 
59 

88 
61 

69 

61 

67 
53 

66 
65 

86 
52 

69 
56 

69 
53 

91 
65 

91 
63 

91 
55 

86 
55 

90 
56 

92 

57 

90 
69 

89 

70 

94 

67 

69 
56 

67 
51 

81 
64 

84 
61 

86.9 
62.1 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

79 
61 

79 
46 

80 
48 

81 
50 

84 
52 

86 
55 

88 
60 

91 
60 

86 
62 

87 
62 

85 
50 

88 
58 

89 
60 

89 
53 

68 
55 

89 
64 

91 
66 

89 
59 

89 
54 

90 
62 

92 
68 

87 
56 

89 
58 

90 
67 

89 
72 

90 
70 

90 
57 

91 
59 

65 
65 

83 
67 

83 
61 

87.0 
51.9 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

82 
59 

79 
45 

79 
<46 

81 
47 

86 
50 

80 
52 

81 
57 

87 
58 

87 
64 

87 
62 

65 
59 

86 
59 

87 
50 

66 
52 

66 
66 

85 
65 

88 
55 

88 
64 

88 
61 

91 

61 

89 
64 

89 
67 

90 
54 

89 
66 

89 
57 

91 
58 

90 
67 

89 
70 

87 
62 

88 
54 

88 
54 

86.5 
60.8 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

73 
60 

75 
44 

80 
47 

80 
49 

84 
51 

85 
53 

87 
55 

86 
62 

86 
61 

90 
62 

89 
61 

90 
55 

91 
59 

90 
51 

90 
55 

90 
61 

93 
65 

91 
65 

91 
63 

92 
63 

92 

64 

87 
64 

90 
70 

92 
57 

91 
55 

91 
74 

91 
66 

95 
55 

88 
55 

79 
65 

86 
62 

87.7 
61.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

76 
57 

83 
44 

82 
50 

84 
51 

88 
53 

88 
55 

89 
54 

90 
52 

68 

58 

90 
60 

89 
62 

55 

89 

90 
52 

90 
63 

90 
61 

91 
63 

91 
60 

91 
64 

91 
54 

92 

55 

93 
66 

95 
65 

92 
55 

92 
59 

94 
66 

89 
65 

84 
66 

89 
62 

66.9 
50.3 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

72 
59 

79 
38 

80 
44 

83 
46 

85 
48 

85 

51 

88 
51 

87 
60 

86 
55 

90 
58 

68 
59 

89 
52 

69 
66 

69 
60 

90 
59 

90 
58 

94 
60 

89 
69 

89 
50 

90 
52 

91 
60 

88 
65 

90 
64 

93 
65 

91 
67 

89 
75 

90 
69 

92 
55 

90 
56 

82 
65 

83 
60 

87.7 
59.3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

81 
53 

70 
39 

78 
44 

79 
47 

83 
50 

86 
54 

S3 
55 

69 
60 

90 

50 

87 
58 

88 
60 

86 
53 

86 
57 

86 
59 

65 
59 

65 
55 

65 
55 

87 
60 

87 
66 

85 
50 

37 
62 

86 

70 

66 
55 

69 
51 

90 
65 

90 
56 

87 
70 

68 
65 

86 
61 

77 
57 

36 
52 

85.2 
59.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
42 

80 
42 

82 

47 

82 
52 

82 
50 

88 
57 

87 
58 

87 
60 

66 
56 

83 
58 

88 
55 

88 
57 

87 
57 

87 
65 

87 
61 

90 
54 

88 
54 

89 
62 

90 
64 

90 
55 

85 
56 

88 
65 

89 
66 

88 
71 

68 
71 

92 
56 

90 
69 

84 
63 

82 
55 

87 
61 

86.2 
59.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

70 
52 

79 
42 

79 
46 

82 
50 

85 
53 

S3 
57 

87 
57 

90 
50 

67 
61 

88 
58 

85 
58 

85 
57 

86 
68 

85 

57 

85 
51 

85 
63 

85 
62 

37 
63 

85 
52 

67 
62 

89 
55 

64 
65 

69 
61 

90 
52 

91 
67 

86 
52 

89 
56 

87 
66 

80 
59 

87 
50 

85 
52 

85.4 
59.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
59 

74 
42 

80 
42 

80 

43 

83 

47 

84 
51 

85 
55 

89 
57 

89 
59 

89 
56 

69 
65 

90 
53 

90 
52 

89 
59 

88 
52 

88 
61 

88 
62 

90 
62 

89 
60 

91 
59 

91 
63 

93 
64 

87 
61 

89 
54 

91 
67 

91 

71 

90 
55 

93 
57 

92 
51 

81 
61 

87 
52 

87.5 
58.2 

8LYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
63 

75 
46 

81 
51 

84 
58 

84 
57 

86 
57 

88 
50 

90 
57 

83 
55 

92 
65 

93 
65 

92 
58 

93 
57 

90 
71 

90 
71 

94 
55 

95 
74 

93 
67 

93 
57 

93 
67 

91 
67 

91 

70 

93 
75 

95 

73 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

93 
69 

86 
73 

83 
57 

36 
53 

33.9 
65.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
57 

82 
40 

84 
44 

87 
46 

S9 
52 

88 
58 

92 
58 

94 
56 

92 

57 

92 
61 

90 
57 

91 
58 

94 
60 

91 
55 

91 
54 

94 
66 

93 
59 

93 
65 

93 
62 

94 

60 

95 
59 

90 
57 

93 
62 

95 
67 

93 
63 

93 
64 

95 
69 

91 

71 

84 
50 

91 
64 

88 
61 

90.6 
50.5 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

75 
61 

78 
45 

81 
51 

80 
52 

84 
53 

85 
60 

88 
58 

87 
64 

89 
64 

90 
64 

89 
51 

91 
57 

92 
63 

91 
68 

92 
68 

92 
67 

95 
67 

91 
55 

93 
66 

93 
64 

94 
67 

90 
67 

93 
72 

94 

70 

93 
74 

92 
72 

92 

71 

95 
70 

91 

71 

78 
55 

89 
59 

39.0 
53.8 

CAMDEN  I 

MAX 
MIN 

80 
60 

78 
46 

80 
53 

83 
49 

85 
52 

88 
58 

89 
50 

88 

60 

69 
62 

67 
54 

66 
52 

89 

59 

89 
61 

88 
53 

86 
66 

89 
62 

91 
65 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

91 
69 

89 
65 

89 
69 

90 
68 

91 

70 

89 

70 

90 
59 

92 

72 

90 
64 

82 
66 

86 
50 

87.7 
62.5 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
58 

80 
41 

83 
44 

84 
48 

87 
52 

85 
55 

90 
56 

92 

57 

90 
55 

91 
61 

89 
58 

91 
57 

92 
57 

69 
63 

86 
65 

90 
64 

91 
58 

91 
55 

93 
53 

94 
61 

94 
68 

89 
67 

93 
61 

94 
58 

93 
54 

93 
65 

94 
59 

91 
71 

87 
61 

86 
55 

84 
54 

89.2 
60.7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

78 
61 

79 
44 

81 
46 

SI 
51 

85 
51 

83 
55 

88 
55 

91 
50 

88 
54 

89 
53 

91 
60 

86 
55 

89 

60 

89 
61 

89 
57 

89 

53 

91 
65 

89 
62 

69 
63 

96 

51 

91 

67 

89 
59 

89 
68 

92 
67 

91 
69 

69 
66 

92 

70 

92 
72 

66 
63 

82 
66 

83 
61 

87.9 
61.6 

CORNING 

MAX 

MIN 

78 
60 

80 
47 

83 
53 

82 
57 

85 
54 

88 
62 

90 
60 

90 
54 

65 
60 

90 
53 

90 
66 

90 
63 

91 
55 

91 
65 

91 
57 

93 
65 

95 
68 

91 
53 

91 
66 

91 
56 

92 
57 

88 

70 

94 
71 

94 
66 

92 
71 

90 
74 

92 

71 

95 
57 

83 
63 

82 
57 

90 
60 

89.1 
64.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

79 
52 

78 
44 

80 
45 

82 
47 

85 
49 

87 
54 

86 
59 

87 
55 

67 
50 

86 
60 

87 
57 

87 
56 

69 
58 

87 
55 

88 
67 

38 
60 

91 
63 

89 
64 

69 
62 

91 
62 

90 
58 

87 
57 

87 
65 

68 
63 

89 
58 

88 
57 

90 
67 

93 
57 

90 
70 

81 
55 

85 
59 

86.9 
60.5 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

77 
61 

75 
48 

80 
50 

80 
51 

83 
53 

84 
56 

88 
60 

87 
57 

87 
60 

88 
51 

87 
61 

68 
63 

90 
55 

90 
55 

90 
58 

90 
52 

93 
64 

90 
63 

89 
55 

90 
62 

93 
53 

67 
55 

89 

70 

90 
69 

90 
71 

89 

70 

69 
58 

94 
58 

85 
64 

72 
52 

84 
50 

85.7 
61.8 

DARDANELLE 

MAX 

MIN 

76 
61 

82 
44 

82 
46 

83 
48 

82 
52 

84 
55 

89 
56 

92 
59 

90 
50 

90 
63 

68 
59 

90 
56 

90 
56 

89 
60 

91 
63 

90 
60 

90 
65 

90 
63 

91 
63 

91 
50 

92 
56 

38 
56 

92 
61 

93 
69 

90 
65 

89 
56 

92 
70 

91 
59 

88 
62 

35 
57 

87 
63 

66.3 
60.5 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

77 
57 

81 
42 

81 
46 

83 
48 

83 
51 

86 
56 

88 
55 

89 
58 

88 
63 

85 
60 

64 
58 

88 
61 

87 
60 

87 
62 

87 
64 

67 
65 

89 
55 

89 
55 

88 
64 

69 
61 

90 
64 

86 
64 

90 
62 

90 
57 

69 
56 

89 
70 

91 
59 

89 
71 

83 
53 

89 
54 

86 
54 

86.7 
50.9 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

76 
61 

78 
46 

82 
51 

80 
53 

84 
55 

85 
60 

90 
60 

89 
62 

89 
54 

90 
65 

90 
67 

91 
51 

93 
54 

90 
67 

90 
70 

91 
68 

95 
57 

91 
64 

92 
67 

92 
67 

92 
69 

89 
68 

92 
73 

93 

70 

92 
72 

91 
72 

92 
72 

95 
71 

90 
56 

82 
56 

85 
64 

86.8 
64.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 
52 

77 
55 

80 
59 

78 
59 

79 
59 

83 
55 

85 
62 

83 
62 

84 
62 

83 
62 

84 
62 

85 
6? 

81 
63 

78 
63 

78 
63 

81 

67 

88 
64 

85 
65 

85 
63 

87 
65 

81 
64 

86 
63 

85 
64 

85 
59 

83 
60 

86 
53 

84 
65 

75 
55 

77 

55 

74 
59 

81.4 
60.6 

DIERKS 

MAX 
MIN 

75 
59 

80 
41 

81 
43 

83 
45 

84 
48 

84 
53 

88 
55 

88 
53 

86 
59 

88 
55 

84 

54 

88 
54 

88 
64 

89 
69 

69 
61 

90 
53 

91 

63 

91 
62 

89 
60 

89 

59 

91 
51 

86 
61 

90 
60 

90 
63 

90 
62 

89 
70 

93 
65 

91 
71 

86 
63 

69 
63 

65 
64 

87.5 
56.2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 
47 

SI 
49 

81 
50 

85 
54 

86 
58 

90 
63 

90 
52 

69 
50 

89 
62 

88 
51 

89 
59 

90 
61 

39 
66 

90 
57 

91 
62 

95 
63 

90 
63 

91 
65 

93 
64 

92 

56 

87 
55 

90 
62 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

92 
69 

95 
68 

90 
65 

75 
61 

88 
60 

86.1 
62.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
53 

77 
46 

80 
47 

82 
48 

86 
51 

87 
54 

89 
50 

88 

57 

87 
63 

65 
52 

87 
60 

89 
59 

89 
59 

88 
53 

88 
57 

89 
61 

91 
64 

67 
64 

88 
62 

90 
63 

90 
69 

85 
64 

85 
70 

89 
55 

91 
58 

90 
70 

91 
58 

93 
70 

80 
64 

82 
64 

65 
51 

86.7 
51.2 

EUDORA 

MAX 
MIN 

81 
62 

77 
51 

81 
51 

84 

53 

86 
56 

87 
60 

89 
63 

88 
59 

88 
52 

68 
54 

88 
61 

91 
61 

93 
63 

90 
59 

91 
57 

91 
56 

96 
58 

92 
65 

93 
65 

94 
57 

96 
71 

91 
65 

66 
69 

92 
67 

93 
70 

93 
59 

96 
59 

95 
70 

90 
67 

70 
65 

87 
62 

89.0 
63.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
46 

78 
42 

79 
52 

S2 

54 

85 
56 

80 
57 

88 
58 

88 
60 

86 
51 

87 
50 

86 
61 

65 
58 

86 
63 

89 
64 

83 
62 

83 
52 

66 
65 

65 
63 

87 
50 

65 
53 

67 
61 

84 
64 

69 

51 

88 
50 

90 
64 

86 
51 

89 
53 

85 
65 

79 
56 

84 
60 

85 
58 

84.7 
59.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
44 

78 
38 

78 
42 

81 
46 

83 
51 

87 
54 

85 
55 

90 
63 

85 

59 

87 
56 

63 
60 

85 
58 

65 
61 

84 
68 

83 
65 

86 
66 

85 
54 

86 
50 

85 
63 

85 
50 

87 
69 

64 
69 

92 
62 

67 
52 

86 
66 

87 
65 

87 
65 

84 
67 

77 
60 

64 
60 

82 
60 

64.1 
59.5 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
HIN 

74 
52 

75 
45 

77 

47 

79 

54 

81 

58 

84 
58 

84 
57 

87 
63 

65 
54 

85 
55 

83 
65 

84 
62 

66 
55 

64 
69 

64 
57 

83 
68 

85 

70 

85 
67 

84 
67 

84 
54 

85 
59 

64 
58 

68 
62 

86 

59 

86 
62 

84 
64 

85 
67 

84 
69 

61 
59 

82 
52 

81 
64 

83.2 
52.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

80 
61 

80 
47 

82 
49 

85 
51 

86 
54 

88 
53 

90 
62 

69 
61 

89 
53 

86 
65 

69 
62 

91 
50 

91 
53 

89 
66 

69 
67 

91 
54 

93 
58 

94 
55 

90 
65 

89 
66 

93 
55 

90 
65 

91 
67 

92 
63 

91 
67 

90 
70 

92 
67 

93 

70 

87 
63 

75 
65 

89 
59 

86.5 
52.6 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

74 
51 

82 

43 

83 
47 

85 

50 

89 

54 

88 
60 

92 
60 

92 
61 

91 
63 

92 
54 

89 
61 

90 
61 

93 
58 

90 
65 

89 
66 

90 
68 

90 
56 

92 
56 

90 
66 

93 
64 

93 
71 

66 
65 

90 
54 

95 
67 

93 
65 

92 
65 

94 
58 

89 
72 

85 
63 

91 
63 

36 
65 

89.4 
52.1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
HIN 

77 
55 

78 
39 

80 
42 

82 
45 

84 
50 

S4 
54 

88 
54 

89 
54 

88 
58 

69 
59 

88 
67 

88 
54 

66 
57 

66 
57 

86 
58 

85 
65 

67 
57 

66 
62 

87 
60 

89 
58 

90 
65 

89 
69 

89 
59 

92 
62 

90 
54 

86 
62 

90 
57 

89 
72 

84 
51 

65 
56 

64 
53 

86.6 
59.0 

GILBERT 

HAX 
MIN 

77 
55 

81 
37 

83 
39 

84 
43 

87 
45 

84 
50 

89 
51 

93 
55 

68 
56 

90 
56 

88 
60 

89 
50 

90 
58 

88 
55 

87 
64 

89 
53 

90 
60 

90 
56 

90 
58 

91 
59 

91 
60 

86 
53 

93 
51 

94 

60 

91 
55 

90 
59 

92 
57 

90 
63 

85 
51 

86 
56 

66 
69 

86.1 
56.4 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

70 
49 

76 

38 

79 
44 

80 
51 

32 

54 

84 
56 

85 
55 

89 
59 

65 
52 

85 
60 

84 
59 

84 
58 

84 
62 

65 
67 

84 
53 

35 
63 

34 
62 

86 
63 

84 
51 

65 
61 

89 
58 

62 
57 

89 
56 

89 
50 

90 
66 

87 
50 

86 
54 

85 
67 

79 
58 

85 
58 

64 
61 

84.2 
59.1 

GREENBRIER 

HAX 
MIN 

75 
60 

79 
40 

81 
44 

81 
47 

85 
50 

83 
53 

88 
55 

89 
58 

67 
61 

89 
59 

87 
58 

89 
54 

89 
66 

89 
58 

69 
63 

89 
59 

91 
62 

69 
62 

90 
61 

92 

60 

91 
66 

86 
63 

89 
53 

92 
55 

91 
67 

91 
59 

92 
57 

92 
65 

85 
52 

83 
55 

87 
60 

87.4 
59.2 

HARRISON 

MAX 
MIN 

70 
53 

79 
40 

82 
45 

79 
55 

83 
56 

85 
56 

85 
57 

91 
56 

66 
57 

89 
61 

87 
53 

86 
55 

89 
61 

86 

50 

85 
55 

86 
56 

89 
50 

89 
51 

88 
59 

69 
61 

89 
53 

63 
55 

91 
58 

90 
51 

90 
67 

89 
59 

88 
55 

64 
60 

85 
52 

85 
62 

84 
63 

85.9 
60.? 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

68 
50 

77 
47 

79 
59 

81 
52 

83 
55 

80 
58 

65 

57 

90 
56 

85 
61 

89 
54 

83 
64 

85 
50 

64 
67 

64 
57 

82 
56 

84 
64 

83 
55 

85 
52 

85 
65 

87 
68 

87 
67 

62 
59 

89 
65 

88 
52 

88 
67 

88 
69 

69 
56 

85 
65 

76 
60 

62 
52 

80 
50 

33.7 
52.3 

HELENA 

MAX 
MIN 

84 
62 

71 
45 

74 
54 

80 
52 

SI 

55 

85 
56 

84 
50 

86 
60 

88 
61 

90 
63 

90 
51 

89 
58 

90 
63 

93 
70 

90 
68 

90 
64 

92 
55 

94 
57 

92 
66 

94 
65 

94 
65 

93 
65 

90 
58 

92 

70 

92 

72 

93 
74 

91 
70 

91 
69 

97 
72 

87 
64 

75 
54 

68.2 
63.5 

Be«   reference   notes   following   Statl< 
-    58    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
HAT  1962 


Day  Of  Month 


Station 


20   21   22   23 


HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBCRO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  UB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 


MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PELSOR 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUS5ELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


78   81 
58   48 


74   77 
63   49 


75   77 
62   47 


70   78 
54   41 


74   78 
51   45 


80   77 
59   43 


77   78 
60   42 


77   76 
62   48 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   79   79 


54   45   52 


77   76   79 
62   41   44 


79   79   83 
61   46   50 


73   79   79 
58   39   43 


82   71 
56   42 


85   71 
56   40 


84   76 
59   39 


83   74 
56   47 


72   78 
62   49 


76   82 
59   45 


77   61 
60   42 


79   80   82 
58   41   42 

79   77   81 


55   48   51 


75   79   83 
61   44   4  7 


82   78   75 
62   51   51 


63   60   62 


62   48   47 


82   82   84 
60   43   45 


80   75   80 
60   49   50 


84   85 
60   6  3 


86   86 
56   62 


63   62 
53   57 


85   84 
54   55 


83   80 
53   54 


84   85 
50   56 


63   66 
47   50 


67   85 
49   53 


83   64 
56   5  9 


81   83   82 


83   83   84 
50   54   62 


Bl   84   85 


82   65 
54   56 


60 

31 

43 

47 

77 

60 

45 

49 

82 

85 

57 

57 

83 

66 

47 

50 

82 

84 

50 

54 

83 

68 

52 

55 

82 

85 

57 

56 

85 

87 

46 

53 

84   87   83 


82   65   63 
52   55   59 


85   67   85 
53   56   60 


78   60   62 
51   54   57 


83  86  86 

50  53  55 

80  83  83 

52  55  57 

80  86  84 

51  55  54 

85  89  85 

48  52  55 

SO  81  82 

52  60  60 


89   88 
64   65 


88   86 
67   62 


90   92 
66   64 


89  93  88 

54  61  62 

87  88  88 

59  61  62 

87  87  86 
58  57  63 

86  87  87 

54  55  59 

88  91  85 
57  58  61 

66  87  88 

62  63  63 


85   86   85 
54   62   65 


86   87   86 
60   61   65 


87   87 
58   62 


90   90 
64   65 


91   90 
54   58 


88   88 
62   62 


91   90   90 
61   62   62 


87   89   86 
58   60   61 


36   85 

59   59 


90   89   89 
60   62   63 


85   67   85 
56   62   63 


59   56   62 

91   93   91 
57   60   65 


65   62   62 


85  84  87 

64  60  59 

88  87  89 

67  65  66 

91  89  91 

68  66  66 

93  92  93 

67  64  63 


63   59   59 


90   88   89 
62   62   56 


90   89   92 
62   56   55 


65   65   87 
63   69   59 


88   66 
57   55 


60   60   54 


91   90   92 
63   62   59 


66   83   86 
65   62   62 


87   85 
56   57 


92 

82 

85 

88 

87 

59 

61 

63 

64 

60 

67 

91 

81 

88 

87 

57 

62 

61 

63 

55 

68 

87 

87 

87 

85 

52 

58 

55 

57 

51 

86 

88 

86 

86 

82 

57 

62 

56 

57 

56 

89 

88 

90 

89 

90 

66 

63 

67 

65 

61 

92 

94 

91 

91 

91 

58 

61 

58 

56 

55 

87 

88 

87 

86 

88 

62 

67 

65 

63 

62 

92 

89 

91 

90 

89 

60 

67 

64 

60 

60 

89 

37 

90 

91 

90 

67 

63 

66 

65 

64 

92 

90 

92 

69 

91 

59 

63 

63 

60 

56 

88   91 
55   52 


89   87   89 
54   62   62 


91   90   92 
53   63   61 


88   88   87 
62   62   57 


84   85 
62   62 


86   90   90 
62   53   52 


85   83 
60   62 


86   68   89 
62   62   63 


92   90 
66   60 


89   38 
51   50 


61  60  57 

89  68  38 

67  58  68 

92  91  91 

57  67  59 

94  91  90 

55  70  71 

89  38  89 

62  55  69 


61   63   55 


90   89   90 
53   55   59 


53   57   61 


94   91   90 
63   65   63 


88   87   85 


55  65  63 

90  91  89 

57  67  66 

93  94  91 

65  69  55 

92  95  94 
65  69  57 

90  93  90 

65  65  63 

68  89  90 

59  59  61 

93  95  93 
62  53  53 


52   62   62 


60   59   63 


88   90   39 
59   61   59 


92   95   94 
65   55   56 


85   83   87 


35 

85 

85 

87 

69 

88 

53 

68 

68 

58 

68 

63 

91 

38 

89 

89 

93 

88 

60 

65 

68 

66 

53 

61 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

61 

52 

53 

64 

56 

62 

37 

87 

86 

65 

89 

38 

87   88   87 
63   63   64 


88   86 
57   62 


52   56   58 


91   91   91 
55   67   69 


92   92   91 
57   54   66 


87   88   87 
63   57   68 


90   89   87 
59   54   55 


91   91   91 
64   58   69 


90   88   89 
54   57   52 


93   92 
62   69 


59   69 

91 
69 


89   88 
55   61 


87   90 
52   63 


90   90 
64   53 


65  57  65 

91  92  90 

61  61  63 

91  90  83 

56  61  63 

90  92  91 

60  65  67 


65   64   58 


85   83   89 
61   54   54 


60   62   59 


53   63   61 


91   95   91 
65   68   55 


90   69   92 
60   63   50 


56   68   68 


56   70   69 


93   94   92 
65   58   65 


90   90   92 
55   67   62 


89   92 
58   62 


89   92 

65   66   56 


90   93 

60   68   61 


88   83   92 
55   66   65 


92   90 
64   64 


83   84 
55   63 


93   95 

64   6  5   64 


89   90   91 
51   66   53 


92   92   97 
65   56   65 


86   88   89 
63   62   67 


89   90   92 
69   71   71 


91   92   92 
59   69   71 


94   90   93 
67   57   67 


89   89   91 


90   90   90 
62   62   66 


94   94   95 


51   61   66 


91   90   91 
51   52   50 


91   92   92 
66   64   68 


87   69   90 


64   64   65 


69   92   91 
50   62   64 


92   90   92 


66   86   69 


83   90 
63   55 


39   90 
57 


69   87   69 
59   59   52 


91   93 
67   69 


92   93   94 


93   93   94 
53   61   59 


69   69 
67   55 


90   90 
63   62 


85   89 
67   67 


63   62   69 


90   94 
64   63 


93   94 
64   51 


90   92 
65   65 


89   90 
69   70 


92   9  3 
73   72 


93   94 

74   71 


89   90 
71   58 


92   95 
67   63 


92   94 
71   59 


86   69 
57   64 


89   91 
65   65 


95   93 
62   62 


57   72   58 


34   92   90 
64   63   54 


90   67   89 


85   91   93 
58   72   71 


95   90   92 
65   52   70 


88 

90 

38 

90 

67 

66 

6B 

58 

91 

92 

68 

92 

63 

59 

57 

64 

91 

92 

90 

94 

57 

59 

57 

73 

90   93   95 
70   62   59 


89 
68 

85 

90 

65  55  65 

91  90  91 

67  68  67 

85  86  37 

67  62  62 

39  89  92 

66  66  67 

91  93  95 

66  62  70 

91  93  91 

65  65  57 


89  86  90 

59  71  68 

89  88  92 

73  73  70 

93  92  92 

71  74  73 

94  94  93 

74  75  73 

89  89  90 

72  71  69 

92  91  94 

69  72  68 

94  95  95 

74  70  70 

90  86  90 
67  64  57 

90  90 
69  69 

91  90 
54  72  69 

94  93 

72  73 


39   69   90 
65   70   71 


83 

87 

88 

86 

85 

67 

65 

68 

62 

66 

85 

87 

89 

90 

88 

55 

70 

57 

65 

57 

89 

90 

94 

91 

91 

59 

62 

58 

66 

59 

85 

88 

89 

86 

83 

70 

69 

67 

65 

69 

90   89   89 
69   70   67 


91   90   89 
58   69   70 


91   89   89 
57   67   52 


89   90   88 
66   68   64 


92   90   91 

71   75   72 


95   92   92 
63   67   68 


90   88   91 
70   72   69 


91   92   92 
65   55   70 


92   90   91 
72   78   75 


94   93   97 
65   67   71 


90 

93 

92 

90 

59 

63 

62 

55 

89 

90 

69 

39 

72 

70 

72 

72 

92 

92 

93 

90 

73   72   70 


91   89   92 
68   73   64 


90   86 
72   61 


86   86 
67   67 


83   85 
67   62 


95   90   30   86 
70   75   58   53 


93   90   79   35 
70   56   55   52 


59   65   66   59 


68  61   62 

96   82   83 

69  65   61   58 


59   62   55   63 


93   87   64   86 
69   63   58   53 


92   33   84 

53   54   65   63 


97   94   77   85 
59   70   54   63 


60 

86 

81 

89 

72 

51 

65 

93 

85 

75 

70 

55 

55 

92 

90 

84 

71 

63 

67 

39   83   88   83 
69   61   59   61 


90 

90 

76 

85 

55 

60 

61 

62 

91 

89 

75 

83 

57 

62 

59 

63 

92 

91 

82 

88 

54 

63 

60 

61 

91 

90 

80 

87 

68 

60 

61 

52 

93 

88 

80 

68 

71 

71 

57 

64 

95 

92 

83 

87 

56 

61 

62 

62 

90 

88 

89 

88 

73 

63 

56 

65 

67 

85 

87 

85 

71 

63 

65 

55 

70   69   57   53 


90   85 
65   53 


91   34   86   86 
64   58   63   60 


92   86   75   87 
76   65   67   53 


95   83   75   89 
71   65   55   61 


39 

90 

89 

90 

94 

75 

57 

59 

69 

70 

72 

65 

92 

89 

93 

90 

64 

84 

68 

70 

55 

70 

52 

51 

89 

86 

86 

65 

79 

64 

67 

63 

65 

57 

69 

51 

92 

93 

94 

93 

88 

83 

72 

71 

70 

73 

63 

56 

93 

92 

95 

92 

89 

86 

65 

67 

71 

70 

62 

66 

92 

91 

92 

92 

96 

83 

74 

73 

71 

75 

74 

64 

See   refer«Bce   DOt«a   follovlog   Station   ladex, 
-    59    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

X 

Lj±» 

LX  X 

jXLJ 

XX 

V^X 

■J 

ARKANSAS 
HAY  1962 

Station 

Day  Of  Month 

« 
Cn 
5 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SEARCY 

MAX 
MIN 

77 
62 

SO 
♦5 

85 
48 

83 
50 

87 
53 

87 
56 

90 
58 

91 

61 

90 
63 

92 
64 

91 
62 

93 
57 

92 

60 

91 
62 

91 
66 

90 
63 

94 
66 

91 
65 

93 
65 

94 
64 

94 
65 

89 
64 

93 
59 

94 
53 

93 

71 

92 

72 

94 
63 

94 

67 

89 
67 

82 

65 

88 
64 

89.3 
62.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

79 
57 

79 
49 

81 
48 

S4 

51 

82 
53 

79 
55 

89 
59 

88 
59 

88 
61 

89 
59 

87 
56 

89 
57 

90 
62 

88 
59 

89 
62 

88 
61 

91 
63 

90 
60 

91 
59 

91 
64 

86 
58 

90 
51 

91 
57 

89 
53 

88 
57 

91 
71 

92 
66 

90 
63 

85 
63 

78 
63 

84 
68 

87.0 
59.8 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
51 

79 
40 

81 
45 

82 

54 

84 
55 

87 
59 

87 
57 

91 
67 

87 
65 

88 
63 

86 

64 

86 
61 

86 
63 

87 
67 

86 
65 

87 
65 

87 
67 

88 
67 

86 
64 

39 
53 

91 
69 

84 
58 

91 
59 

90 
60 

91 
69 

89 
53 

89 
64 

87 
70 

80 
60 

B7 
60 

84 
54 

36.1 
51.5 

STUTTSART 

MAX 
MIN 

75 
60 

78 
48 

82 
52 

83 
54 

84 
60 

85 
58 

90 
62 

90 
64 

89 
65 

90 
66 

90 
68 

90 
61 

92 
67 

91 
69 

90 
71 

91 
68 

95 
70 

92 
67 

90 
59 

94 
66 

92 
65 

92 
59 

91 
72 

92 

71 

90 
74 

90 
71 

91 

70 

96 
71 

90 
66 

77 
65 

86 
63 

88.5 
65.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

82 
62 

72 
51 

76 
53 

78 
53 

78 
51 

82 
60 

84 
61 

87 
63 

87 
63 

87 
63 

89 
62 

88 
61 

90 
64 

92 
68 

90 
69 

90 
67 

91 
68 

94 
63 

89 
67 

89 
66 

91 
70 

92 
67 

88 
71 

90 
70 

91 

73 

91 
72 

90 
71 

91 

70 

95 
74 

82 
64 

75 
53 

86.8 
64.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
44 

83 
50 

84 
50 

87 
54 

85 
57 

90 
59 

92 
62 

90 
65 

92 
63 

90 
60 

91 
59 

91 
62 

89 
68 

88 
67 

89 
67 

90 
69 

91 
55 

92 
65 

92 
62 

92 
71 

87 
71 

92 
64 

94 
69 

93 
65 

91 
55 

93 
78 

90 
72 

84 
64 

89 
51 

83 
63 

88.7 
63.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
56 

79 
49 

79 
54 

81 
55 

84 
57 

85 
62 

87 
64 

87 
62 

87 
65 

86 
64 

84 
62 

88 
63 

87 
64 

87 
67 

87 
69 

67 
69 

90 
69 

88 
63 

86 
65 

90 
58 

89 
70 

87 
59 

88 
59 

89 

70 

90 
72 

38 
72 

91 
70 

90 
72 

33 
63 

90 
67 

36 
55 

86.3 
64.9 

WALDRON 

MAX 
MIN 

75 
57 

80 
40 

82 
44 

85 
46 

87 
50 

86 
56 

89 
57 

90 
61 

89 
65 

90 
63 

88 
61 

89 
58 

90 
63 

88 
66 

89 
69 

89 
66 

91 
66 

91 
63 

91 
63 

91 
61 

92 

70 

87 

70 

88 
64 

93 

67 

90 
64 

39 
64 

93 
70 

90 
73 

85 
62 

90 
60 

89 
63 

88.3 
61.4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
55 

78 
46 

82 
51 

81 

54 

85 

54 

86 

59 

88 
61 

89 

61 

83 
63 

89 
62 

89 
65 

90 
60 

91 
63 

90 
67 

91 
68 

91 
66 

94 
67 

91 
64 

90 
58 

90 
66 

92 
59 

87 
69 

92 
71 

92 
71 

91 
72 

90 
73 

91 
73 

94 
70 

84 
67 

82 
68 

38 
52 

37.8 
54.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

79 
61 

78 
46 

81 
48 

83 
47 

85 
51 

84 
55 

87 
62 

87 
58 

87 
61 

87 
62 

89 
62 

88 
62 

89 
61 

87 
66 

88 
68 

89 
63 

92 
63 

91 
63 

89 
55 

91 
64 

92 

70 

87 
65 

S3 

70 

90 
67 

90 
70 

39 
69 

90 
59 

90 
70 

87 
64 

75 
55 

35 

59 

86.9 
52.1 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

62 

49 

48 

57 

59 

65 

55 

67 

65 

66 

65 

63 

66 

72 

71 

67 

67 

59 

71 

71 

73 

72 

75 

75 

76 

71 

72 

65 

64 

56.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

70 
48 

73 
60 

75 
54 

77 
57 

80 
60 

80 
61 

83 
63 

85 
65 

82 
63 

81 
62 

83 
62 

81 
61 

82 
61 

81 
63 

79 
63 

82 
63 

82 
66 

83 
54 

31 
65 

83 
64 

84 
64 

30 
53 

84 
63 

85 
50 

84 
56 

82 
59 

34 
52 

30 
66 

75 
55 

60 
52 

76 
59 

30.5 
50.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

32 
58 

78 
46 

80 
46 

80 
55 

84 
57 

84 
61 

87 
59 

87 
67 

88 
63 

89 
65 

38 
63 

89 
62 

91 
66 

91 
75 

91 
70 

92 
65 

95 
66 

91 
67 

91 
68 

91 
66 

92 
72 

39 
68 

90 
59 

92 

70 

93 
76 

91 
73 

91 
71 

95 
74 

84 
71 

79 
55 

87 
50 

36.1 
65.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ..  0. 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

.30 
52 

.18 
20 

.21 
21 

.17 
16 

.16 
17 

.16 
19 

.25 
20 

.22 
27 

.22 
22 

.28 

25 

.19 

25 

.26 
30 

.25 
29 

.22 
34 

.18 
29 

.29 

37 

.22 
19 

.22 
32 

.25 
25 

.26 
29 

.29 
38 

.22 
38 

.15 
23 

.28 
34 

.27 
44 

.20 
36 

.28 
33 

.26 

74 

.04 
22 

.20 
33 

B  6.90 
B   933 

HOI^  3  NE 

EVAP 
WIND 

.22 
63 

.3? 
51 

.16 
9 

.21 
23 

.23 
21 

.21 
24 

.20 
30 

.28 
45 

44 

.26 
34 

.28 
33 

.26 
40 

.29 
47 

.28 
37 

.26 
39 

.21 
25 

.15 
24 

.22 
15 

.29 
31 

.24 
28 

.26 
31 

.31 
49 

.27 
54 

.23 
40 

.28 
41 

.26 
68 

.22 
58 

.28 

52 

.38 
81 

.13 
23 

.22 
18 

B   766 
1178 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.19 
38 

.23 
44 

.21 
14 

.25 
29 

.23 
16 

.25 
24 

.17 
12 

.26 
22 

.29 
38 

.  11 
28 

.25 
30 

.26 
22 

.22 
42 

.32 
42 

.28 
39 

.24 

31 

.28 
31 

.19 
8 

.25 
28 

.27 
28 

.29 
22 

.33 
32 

.28 
49 

.33 
34 

.24 
33 

.33 

58 

.33 
35 

.30 
35 

.42 
90 

.11 
36 

.23 
35 

7.94 
1025 

NAHBOWS  DAM 

EVAP 
WIND 

55 

.24 
41 

.22 
17 

.23 
24 

.21 
20 

.20 
26 

.19 
24 

.24 
26 

.22 
29 

.23 
22 

.26 
31 

.23 
32 

.29 
32 

.26 
37 

.22 
31 

.17 
29 

.16 
38 

.22 
25 

.30 

41 

.36 
28 

.35 
35 

.29 

47 

.24 
49 

.20 
30 

.28 
44 

.24 
50 

.21 

41 

.26 
49 

90 

.08 
25 

.20 
24 

B   727 
1092 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
13 

.18 
14 

.15 
5 

.19 
8 

.17 
6 

.16 
8 

.13 
5 

.13 
5 

.17 
10 

.15 
6 

.19 
8 

.17 
9 

.21 
10 

.19 
10 

.15 
11 

.14 

7 

.16 
12 

.12 
5 

.16 
8 

.19 
9 

.14 
8 

.22 
12 

.16 
13 

.17 
9 

.15 
10 

.20 
16 

.20 
16 

.16 
10 

.12 
22 

.09 

5 

.11 

7 

4.88 
297 

BUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.26 
33 
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ARKANSAS  CITY 
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BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
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E.  LAWRENCE 
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UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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,  CUNNINGHAM 
S  SOIL  CONS  SERVICE 
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LULA  M.  WEEKS 
BONNT  L.  ALLEN 
ARK  POWER  AND  L 
HOWARD  FOWLER 
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WM.  W.  SPAULDING 
U  S  FISH  AND  WILDI 
WILLIAM  S.  BUCKLE' 
ALGER  B.  POMEROY 


ARKANSAS  FORESTRY  CO 
REEDIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSIT 
MAITIE  0.  MIZELL 


,  FORESTRY 
maysERRy 
.  CLARK 


lOELLA  O.  NORWOOD 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  D.  alVENS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 
EFFIE  0.  LITTLE 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 


t  SUIKAGS  CODE:   1.  ABKAMaAS   2.  1IISSIS3IPPI   3.  ODACHITA   4.  RED   5.  SAINT  PRAHCIS  9.    SALINE   7.  WHITE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  uni«s  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  clijiiatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  ail  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  D.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   99°  on  the  24-f  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:   49°  on  the  15-f  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   13.07  Inches  at  Stuttgart 
Least  Total  Precipitation:   2.34  Inches  at  Greenbrier 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.30  Inches  on  the  11th  at  Arkadelphla 
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HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

9.00 
5.86 
4.41 
7.91 
6.47 

.45 

1.11 
.84 
.10 
.68 
.38 

.46 
.47 
.20 
1.60 
.52 

.04 

.41 
.30 

.10   .12 
.03   .04  1.55 

1.64 
.31 

.07 

1.69 
.02 
.02 

7 
.06 

.15 
.11 

.91 
.04 
.31 

.92 

.09 
.81 
7 
1.18 

.02 

.60 
.61 

.52 

.37 

.36 

T 

.34 

7 
1.47 

7 

.05 
.86 
.47 

.27 

.30 

1.45 

.30 

2.16 
.05 

1.29 
.36 

1.04 

.06 
.85 

.03 
.02 

7 

7 
.07 

.06 

.30 
.17 

1.23 
.02 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

3.61 
5.00 
6.41 
4.76 
4.75 

.04 

.07 
.15 

.40 
.34 
.99 
.50 

1.05 
.39 
.37 

.40 
.48 
.02 

.11 

.04 
.20 

.20 
.53 

.80 
.86 
.23 
.30 

.01 

2.06 

.78 
1.07 
1.61 

.61 

7 
•  02 

.97 

.92 

.62 
.67 

.52 
.78 

.42 

.14 

.26 

.50 
.35 

1.70 

7 
.13 

.20 

.06 
.10 

.10 
.40 
.05 

.24 
.16 
1.69 
.30 

.02 
.40 
.20 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 

3.60 
4.43 
7.73 
5.36 
5.63 

T 
2.50 

.35 

.65 
.20 

.44 

.95 
.07 
.22 

.08 

.10 

.04 
.10 
.30 

.03 

T 
7 

T 
•  02 

.07 
.17 

.40 
.02 
•  38 

.90 
.06 
.38 
.26 
.94 

.03 

•  74 

•  24 

•  02 

.05 

.40 
.08 

.02 
.22 

.30 

.05 
.74 
.27 

.68 

2.18 

.33 

.20 
1.15 
2.75 

.50 

• 

.20 
.86 

.04 

3.00 

.05 

.02 
.01 

.02 
.30 

.72 
.21 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

5.07 
5.61 
3.62 
3.19 
5.51 

.54 

.03 

1.95 
1.57 
1.10 
.42 
1.58 

.12 
.13 
.40 
.72 
.18 

.18 

.10 
.36   T 

.05 
.02 

.26 
.75 
.62 

.03 
.77 

.12 

.62 

.63 

.04 

.31 

.05 

.08 

•  29 

.45 

.03 
.71 

.11 
.63 

.52 

.69 

•  02 

•  11 

.42 

.07 
.91 
.13 

.63 

7 
7 

.27 

.05 
.06 

.62 

T 
.62 

.10 

7 
.05 

.12 

.03 

.19 
.47 

7 

.08 

.23 

.60 

•  04 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

6.26 
4.74 
6.45 
5.45 
4.66 

.57 
.29 

.04 

.86 
1.65 
.15 

.15 
.78 

.53 

.20 

1.32 
.32 

.15 
.02 

7 
.38 

.36 

.12 
.21 

.72 

.07 
.06 

.30 

.38 
.16 

.76 
.62 
.55 

.49 
.34 

.25 
.65 

.02 

.76 
.02 

.13 
.07 

•  07 
7 

•  52 

.10 
1.07 
.22 

.56 

.80 

.15   .04 

1.57 

.76 

2.65 

1.47 

T 

.12 
.21 

7 
.06 

.28 
.05 

.93 

.01 

7 

.22 

7 

•  01 
1.48 
.10 

MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

7.74 
5.40 
4.86 

5.15 

1.73 
.07 
1.30 

1.00 
.23 

.39 
.20 
.42 

.35 

T          .13 
.70   .31 
.06 

.17 
.05 

.35 

.35 

.40 
.25 

T 

.03 

.12 

.15 

1.95 
7 
.32 

.10 

.09 

.    .     - 

7 

.91 

.05 

7 

.11 
.15 
.55 

.04 

7 

.30 
.04 
.20 

2.16 
.04 

.65 

1.80 
1.51 
.75 
1.24 

.11 
1.40 

7 
.41 

.01 

.96 
.53 

.71 

7 
.47 

MELBOURNE 
MENA 

MONTKELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

2.62 

5,97 
3.17 
3.46 

.01 
.23 

.28 

.58 
.54 

.83 
1.90 
.06 
.06 

.20 

.11 

.02 

.51 
.06 

.51 

1.22 
.49 
.11 

.63 

1.15 
.02 

.04 
.17 

•  04 

.02 
.20 

.52 

.03 
.06 

.04 
1.00 

.18 

1.00 

.08 
1.27 

.58 

.03 
1.05 

.09 

.05 
.04 

.05 

7 
.26 

.32 

7 
.30 

.92 

.02 
.02 
.07 
.12 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

4.43 

6.24 

4.71 
3.30 

.12 

.02 
.18 

.52 

.47 

.12 
.11 
•  26 

.71 

.21 
.22   T 

- 

.17 
.22 

.25 

.21 

.30 
.25 
.64 

.53 

.42 

.37 

•  04 
.11 

-    -    - 

-    -     - 

.43 

.12 
.23 
1.00 

.02 

.17 
.11 

.06 

- 

.16 

.41  1.22 

.31   .78 

.25 

1.00 
1.01 
.83 

7 

- 

- 

7 

.71 

2.19 
1.26 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


"w 

Day  of  Month 

Station 

z 

H 

1        2    { 

3 

4        5 

6 

7 

8    1 

9 

10 

u 

12 

13   1   14    1   IS 

16   1    17       18 

19 

20 

21 

22 

23   {  24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

»«!.  BERRY   6   NHE 

•  .36 

.07 

T 

.25 

,16 

7 

7 

1,90 

7 

.05 

7 

7 

1.93 

NARROWS    DAM 

2.6! 

.21 

,25 

.02 

.03 

,77 

,57 

7 

,48 

.05 

.17 

T 

T 

NASKVlLLE    PEACH    SURSTA 

5.00 

.58 

,07 

.10 

.05 

1,08 

.95 

,05 

.27 

,23 

.08 

.04 

1.14 

7 

.01 

7 

7 

.35 

NATHAN    4    WNW 

5.21 

.08    1.30 

,10 

T 

,20 

1,20 

1.10 

,71 

.30 

7 

,10 

7 

.12 

T 

NEWMOPE    3    E 

6.03 

1.76 

.27 

.25 

.75 

,75 

.26 

1.56 

.43 

HEWPORT 

6.53 

T 

.49 

.04       . 

38 

7 

7 

7 

.17 

1,00 

,83 

,31 

2.85 

.25 

.51 

NIKROD   0*M 

6.60 

.98       .45 

,25 

.10 

.85 

7 

,07 

1.85 

,05 

,30 

1.35 

.10 

.25 

OOELL    3    N 

5.12 

1.14 

,66 

,65 

,10 

.10 

.77 

.10 

.38 

.22 

OOEK    2    H 

5.01 

.13 

,11 

.26 

,61 

.28 

,17 

.06 

1,12 

,03 

.31 

1.93 

OKAY 

4.76 

.80 

.35 

,12      T 

,36 

,37 

.21 

.66 

7 

.72 

,05 

.14 

.20 

7 

.20 

.45 

.13 

OSCEOLA  2  nnv 

6,56 

.29 

.05 

.10 

.25 

.03 

,11 

.75 

.28 

1.83 

1.82 

.06 

WENSVrLLE 

4.07 

.67 

.61 

.27 

T 

T 

,12 

1.50 

7 

.  12 

7 

.62 

.16 

7 

T 

UZARK 

>.63 

.72 

.20 

,55 

,01 

.22 

,03 

.06 

.65 

.03 

.08 

.02 

T 

1.22 

.02 

.56 

.26 

020HE 

4.74 

.35 

,55 

,27 

,30 

.07 

,08 

.08 

.55 

.15 

7 

T 

7 

1.27 

T 

.24 

.83 

PARAGOULO   RADIO    KDRS 

3.56 

.24      .36 

,20 

,01 

.13 

.04 

.57 

.01 

1.B2 

.18 

PARIS 

4.7S 

T           T 

,12 

.26      T 

.26 

,04 

T 

1.38 

.25 

T 

,18 

.10 

,16      .10 

1.84 

.07 

PARKIN    2    W 

7.30 

.17 

,27 

.70 

2.96 

7 

,52 

.32 

.93 

1.40 

.03 

PARKS 

4.94 

.25 

,48 

,40 

1,42 

,84 

.20 

1.05 

,30 

PELSOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_           _           - 

_           _           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

»ERRYVILLE 

4.17 

.72      .78 

,25 

,02 

.20 

T 

' 

,26 

.20 

.06 

7 

1.38 

.30 

SIRE    RLUFF 

4.56 

.18       .64 

,22 

1,02 

,58 

,19 

T 

.60 

.16 

.03 

,48 

7 

.44 

>IPIE    flLUPF    FAA    AIRPORT 

4.34 

1.07      .67 

,26 

T 

,16 

7 

.96 

,11 

.27 

7 

.82 

7 

7 

T 

9TNE    RIDGE 

4.07 

,30 

,08 

.44      .03      .25 

,54 

1.14 

.14 

1.15 

>OCAMORTAS    1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_           _           - 

_           _           _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND 

3.91 

.10    1.50 

,55 

.31      T 

1,05 

,15 

7 

,20 

.05 

7 

>RE SCOTT 

6.66 

1.12 

,10 

.05 

1.40 

,25 

,35 

1.35 

1,23 

.02 

.60 

,02 

.12 

.05 

»ATCLTFF 

3.94 

,48 

T 

.90 

,27 

T 

.15 

1.09 

,11 

7 

.94 

7 

7 

*OGERS 

2.77 

.14      .29 

,38 

T 

T 

,20 

,02 

.30 

,46 

.42 

7           7 

.38 

.06 

T 

.10 

WHWER    2   RNE 

8.64 

.05    1.40 

,35 

2.00 

,51 

.22 

,13 

,24 

.27 

.08 

,97 

2.42 

tUSSELLVILLE 

5.82 

.09      .16 

.93 

.02 

,21 

,07 

T 

,06 

,37 

.68 

.22 

.29 

1.67 

.05 

1.00 

SAINT    CHARLES 

9.01 

.87 

.30 

.78 

,38 

.95 

,25 

,05 

2,12 

.82 

.80 

.67 

1.02 

jAINT    FRANCIS 

2.51 

,23 

.23 

,55 

,20 

.20 

.65 

.45 

>*LEt» 

5.63 

.10      .09 

,55 

,56 

.04 

,38 

1.71 

1.90 

,04 

.26 

jEARCY 

4.31 

,03       ,01 

.38 

,18 

,19 

.27 

.41 

,20 

,59 

.29 

1.60 

,11 

,01 

.04 

,MERIOAN    TOWER 

5.02 

,74    1.00 

,74 

,39 

.08 

,14 

.61 

.51 

.29 

.03 

.03 

.27 

.19 

>H|RLEY 

4.16 

.06 

,16 

.40 

7 

.69 

.09 

.16 

.04 

.36 

2.14 

,06 

»ILOAN    SPRINGS 

5.2> 

,43    1 

.09 

.02 

T 

.08 

.13 

,01 

.51 

.35 

.02 

7 

.19 

.03      7 

.82 

1.60 

>PAPK«AN    3    HSW 

5.25 

,04    2,11 

.31 

,34 

.73 

.53 

,12 

,12 

.29 

,66 

jTAtlPS 

6.61 

,48      ,81 

,50 

7 

.92 

1.20 

,52 

,67 

.84 

.09 

.15 

,23 

.16 

.04 

7 

>TAR    CITY    2    S 

3.40 

,65    1,65 

.25 

,10      T 

7 

.35 

.05 

,35 

7 

7 

7 

7 

TORY 

6.18 

,55 

.56 

,12 

.58 

,28 

,28 

.55 

,10 

3,16 

TUTTGART 

13.07 

.56 

.19 

,80 

1,03 

,65 

1.55 

,45 

7 

3.20 

2,21 

.55 

.70 

.17 

.92 

.09 

TUTTGART    9    ESE 

7.57 

.61 

.23 

,45      T 

.34 

,61 

.38 

.80 

1.79 

,76 

.12 

.45 

.90 

.02 

.11 

ajBIACO 

4.36 

.03       .04 

.08 

,10 

1.19 

,14 

.66 

7 

.04 

,23 

1.35 

.38 

.14 

ATLOR 

3.73 

.68      .53 

,13 

,33 

.02 

,05 

,35 

.04 

.27 

1.24 

.09 

EXARKANA    WB    AIRPORT          //R 

4.90 

1.72      .61 

T 

,08 

.24 

,03 

.14 

7 

7            .10 

.05 

.18 

.03 

.18 

.09 

.07 

.99 

.39 

ALARON 

8.77 

.30    1 

,53 

,03 

.54 

.84 

1,72 

.05 

.01 

1.08 

.11 

T 

1.56 

ALmrr  rioge  faa  ap 

4.66 

.48      ,27 

.03 

T 

,15 

,20 

.92 

.34 

.31 

1.21 

.35 

.40 

ARREN 

6,80 

.56    2,54 

.80 

,36      T 

1,45 

.05 

,18 

.43 

7 

7 

7 

.32 

7 

.11 

fEST   MEMPHIS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.34 

1.93 

.41 

.77 

.88 

miTE   ROCK 

5.04 

1,31 

.94 

,01 

.11 

,04 

.55 

1.19 

.15 

.03 

.20 

.30 

.21 

nrwtE 

7.75 

,85 

,15 

2,18 

.33 

.33 

.16 

.57 

,02 

2.25 

.15 

.05 

.56 

.15 

I   aot*a  follovlns  t 
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AWtANSAS 
JUNE  1962 

Day  Of  Month 

^ 

station 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

ALUM  FOKK 

MAX 
MIN 

61 

80 
63 

85 
64 

63 
63 

87 
63 

87 
65 

83 
63 

82 
59 

87 
65 

88 
65 

84 
64 

86 
65 

87 
60 

82 
60 

84 
66 

88 
62 

91 
68 

91 
69 

64 
69 

91 
65 

92 

57 

91 
68 

93 
71 

94 
69 

90 
65 

82 
55 

88 
55 

92 
69 

90 
70 

87 
66 

87.1 
64. S 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

83 
64 

82 
64 

85 
65 

83 
66 

84 
66 

85 
67 

80 
66 

80 
61 

86 
61 

86 
67 

86 
66 

88 
68 

88 
63 

81 
61 

85 

59 

90 
65 

93 
66 

92 
72 

86 
71 

99 
67 

90 
57 

92 
63 

92 
69 

90 
71 

89 
66 

30 
57 

86 
68 

38 
69 

85 
73 

88 
69 

86.4 
66.  S 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

86 
66 

36 
63 

85 
64 

86 
66 

65 
65 

87 
65 

87 
64 

64 
63 

89 

71 

91 
65 

86 
69 

89 
64 

64 
66 

84 
59 

87 
57 

91 
62 

93 
71 

94 
70 

87 
68 

91 
64 

92 
54 

94 
54 

94 
59 

94 
59 

92 
57 

87 
69 

88 
67 

39 
57 

64 
66 

39 
68 

88. e 

55.8 

BALD  KNOe 

MAX 
MIN 

87 
64 

82 
66 

85 

64 

62 
66 

68 
63 

92 

64 

85 
61 

88 
65 

82 
64 

89 
66 

82 
66 

87 
67 

80 
57 

83 
59 

84 
64 

90 
56 

95 
65 

94 
64 

80 
69 

89 
66 

86 
66 

91 
56 

91 
58 

94 
69 

85 
68 

79 
69 

85 
66 

69 
68 

64 

70 

37 
70 

86. S 
55. C 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

92 
59 

88 
65 

86 
64 

82 
63 

92 
62 

93 
64 

89 
61 

91 
62 

85 
55 

91 
64 

66 
66 

87 
64 

89 
51 

94 
56 

99 
63 

99 
68 

80 
64 

92 
53 

89 
63 

94 
65 

94 
70 

99 
69 

90 
65 

81 
66 

89 
63 

85 
57 

89 
55 

39.8 
63.6 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

90 
60 

87 
67 

86 
65 

85 
62 

92 

60 

94 

60 

88 
60 

90 
60 

85 
62 

92 
65 

86 
67 

85 
63 

61 
54 

84 
49 

87 
49 

92 
52 

96 

61 

98 
66 

80 
65 

90 
58 

67 
51 

92 
62 

92 
66 

97 
66 

91 
55 

81 
67 

87 
62 

87 
64 

62 
56 

89 
56 

88.4 
61.1 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

87 
57 

84 
61 

77 
64 

79 
63 

83 
62 

90 
62 

88 
64 

83 
64 

63 
66 

81 
57 

83 
61 

64 
65 

80 
52 

77 
52 

81 
62 

83 
66 

87 
62 

91 
68 

91 
65 

86 
50 

87 
62 

82 
65 

85 
55 

90 
68 

68 
66 

83 
60 

86 

61 

82 
60 

84 
62 

85 
65 

34.3 
61. < 

BENTON 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
65 

86 

70 

84 
65 

67 
64 

88 
64 

S3 
64 

79 
60 

85 
66 

87 
65 

84 
66 

67 
66 

80 
61 

81 
61 

85 
55 

89 
60 

93 
67 

93 
69 

85 

70 

91 
54 

67 
55 

89 
67 

91 
58 

93 
66 

89 
69 

84 
67 

60 
65 

90 

70 

85 
70 

87 

71 

86.2 
66.5 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

83 
58 

76 
63 

76 
62 

63 
61 

87 
62 

86 
65 

80 
64 

62 
66 

76 
63 

84 
59 

63 
61 

80 
62 

75 
51 

80 
51 

83 
56 

88 
58 

90 
62 

92 
67 

86 
65 

88 
58 

83 
53 

65 
65 

90 
65 

87 
67 

83 
63 

85 
60 

67 
61 

86 
62 

85 
66 

86 
66 

84.0 
61.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
61 

85 
64 

31 
64 

86 
62 

85 
62 

87 
65 

88 
65 

83 
59 

82 

65 

89 
66 

90 
66 

86 
63 

90 
64 

82 
56 

83 
62 

85 
59 

91 
69 

94 
66 

92 
58 

87 
53 

93 
54 

90 
54 

92 
66 

93 
65 

95 
58 

87 
66 

85 
64 

69 
66 

90 

70 

34 
57 

87.1 
54. C 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

83 
67 

83 
66 

84 
66 

80 
66 

91 
68 

94 

70 

91 
66 

87 
69 

88 
70 

89 
66 

86 

70 

62 
67 

79 
64 

82 
56 

84 
57 

89 
60 

95 

70 

94 
76 

85 
69 

87 
65 

88 
69 

92 
69 

92 

73 

96 

73 

85 
68 

80 
68 

84 
66 

86 
69 

87 
72 

90 
68 

87.2 
67. « 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

87 
64 

82 
64 

65 
64 

88 
63 

91 
63 

90 
67 

82 
63 

88 
63 

86 
69 

88 
63 

69 
64 

66 
63 

82 
61 

83 
59 

87 
64 

91 
61 

95 

70 

96 
68 

89 
67 

93 
50 

91 
55 

92 
65 

95 

67 

96 
67 

86 
56 

88 
65 

90 
55 

95 
67 

88 
55 

89 
57 

89.2 

64.3 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 
65 

86 
66 

84 
65 

89 
67 

92 
67 

87 
65 

88 
65 

88 
65 

90 
65 

86 
68 

67 
66 

82 
62 

82 
59 

86 
56 

89 
69 

94 
71 

96 
71 

85 
70 

89 
64 

37 
57 

92 
56 

94 
69 

96 
72 

88 
67 

76 
69 

87 
68 

91 
58 

89 
71 

87 
67 

87. S 
66.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

85 
66 

83 
64 

87 
64 

85 
65 

87 
67 

89 
67 

88 
66 

85 
63 

89 
66 

92 
67 

89 
67 

90 
66 

81 
64 

83 
60 

86 
56 

91 
64 

93 
70 

69 
71 

89 
70 

90 
66 

93 
55 

93 
59 

94 
71 

94 
73 

91 
71 

85 
69 

89 
67 

89 
69 

86 
72 

89 
70 

88.: 

57. C 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
63 

80 
65 

85 
66 

84 
65 

69 
63 

89 
66 

84 
65 

65 
65 

90 
70 

90 
64 

67 
63 

87 
63 

84 
59 

82 
55 

65 
55 

91 
61 

95 
69 

95 
69 

87 
71 

94 

50 

88 
67 

93 
57 

96 
69 

95 
67 

86 
67 

68 
65 

90 
66 

92 

69 

36 

70 

86 
68 

66.4 
65.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

88 
62 

79 
66 

86 
66 

83 
65 

67 
62 

91 
64 

65 
62 

86 
62 

69 
62 

89 
66 

66 
66 

89 
66 

65 
58 

83 
64 

85 
54 

91 
58 

95 
66 

94 
70 

84 
59 

93 
53 

92 
66 

93 
56 

95 
69 

96 
65 

90 
67 

63 
66 

66 
66 

89 
66 

87 
70 

68 
67 

86.3 
64. C 

CORNING 

MAX 
MIN 

87 
63 

84 
65 

87 
65 

62 
67 

91 
65 

94 
66 

69 
65 

92 
67 

90 
67 

90 
67 

84 
67 

79 
66 

78 
59 

82 
54 

87 
55 

91 
58 

98 
66 

99 

73 

83 
66 

90 
52 

88 
55 

94 
58 

38 
71 

93 

73 

86 
59 

64 

67 

67 
66 

88 
67 

89 
69 

92 
65 

68.3 
65.^ 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

86 

67 

84 
65 

87 
65 

61 
64 

86 
65 

65 
65 

86 
65 

84 
63 

90 
67 

90 
65 

67 
67 

89 
66 

85 
66 

83 
62 

85 
61 

90 
65 

92 
69 

92 
68 

86 

70 

88 
65 

90 
63 

92 
57 

92 
67 

93 
69 

89 

71 

86 

70 

67 
64 

69 
66 

86 
66 

89 
67 

87.1 

66.; 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
64 

85 
65 

62 
64 

87 
66 

88 
67 

84 
65 

84 
64 

88 
66 

90 
67 

66 
67 

66 
67 

82 
61 

60 
62 

85 
60 

89 
63 

94 
68 

93 
69 

86 
66 

36 
64 

69 
66 

92 
68 

92 
59 

93 
71 

89 
66 

80 
56 

87 
57 

90 
70 

80 
56 

87 
55 

86.1 
56. S 

OAROANELLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

81 
65 

65 
66 

83 
65 

87 
64 

69 
65 

65 
65 

83 
63 

68 
66 

89 
66 

88 
65 

89 
66 

60 
59 

84 
58 

86 
56 

92 
61 

96 

68 

95 
69 

87 
70 

92 
63 

86 
67 

92 
63 

95 
69 

95 
67 

85 
66 

85 
65 

89 
66 

90 
68 

86 
69 

87 
69 

67.5 
65.4 

OE  QUEEN 

MAX 
HIN 

82 
66 

83 
64 

85 
66 

66 
62 

81 
64 

67 
65 

61 
67 

86 
64 

85 
75 

69 
65 

91 
66 

90 
65 

85 
63 

69 
59 

89 
67 

87 
58 

91 
66 

91 
71 

91 
70 

69 
68 

92 
63 

92 
65 

91 
65 

91 
69 

93 
66 

86 
56 

83 
64 

68 
68 

68 
65 

66 
69 

67. « 
65. S 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

86 
66 

78 
65 

86 
66 

85 
66 

90 
68 

91 
67 

90 
65 

90 
66 

84 
65 

91 
69 

65 
68 

87 
67 

81 
59 

61 
61 

85 
56 

90 
62 

95 
72 

96 
73 

88 
70 

90 
66 

89 
69 

92 

70 

93 
71 

94 
69 

91 

57 

78 
68 

66 
66 

90 
68 

69 
72 

90 
69 

66.0 
66. S 

DEVILS  UtOB 

MAX 
MIN 

78 
61 

69 
59 

74 
60 

75 
59 

63 
63 

80 
63 

76 

60 

74 
61 

79 
64 

80 
62 

60 

77 

70 
53 

74 
65 

75 
58 

80 
61 

86 
67 

87 
68 

79 
64 

83 
53 

79 
62 

83 
58 

85 
67 

36 
69 

64 
62 

77 
61 

80 
67 

81 
66 

60 
55 

81 
56 

79.3 
62. S 

DIERKS 

MAX 
MIN 

84 
66 

85 
66 

66 
64 

86 
64 

61 
62 

88 
64 

84 
65 

85 
64 

87 
70 

90 
63 

88 
67 

66 
63 

85 
64 

85 
67 

88 
55 

92 
63 

95 
67 

92 
68 

89 
69 

92 
61 

91 
64 

91 
53 

92 

57 

69 
65 

92 
63 

88 
67 

90 
66 

67 
66 

65 
69 

85 
67 

66.0 
64.6 

DUMAS 

MAX 

MIN 

85 
65 

84 
64 

89 
65 

63 
65 

89 
67 

91 
67 

89 
65 

86 
65 

87 
65 

91 
63 

90 
69 

90 
67 

63 
61 

85 
62 

66 
60 

92 
64 

95 
70 

95 
71 

85 
70 

90 
66 

90 
67 

93 
69 

94 
59 

96 

73 

69 
69 

66 
70 

94 
68 

92 
69 

83 

70 

90 
67 

69.1 
66.1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
66 

85 
65 

86 
65 

85 
65 

87 
65 

67 
67 

83 
65 

85 

63 

88 
69 

90 
65 

85 
66 

89 
67 

81 
65 

84 
62 

66 
62 

90 
66 

93 

70 

89 
69 

90 
70 

90 
66 

91 
65 

92 
68 

93 
59 

94 
74 

84 
71 

68 

70 

90 
67 

88 

67 

86 
70 

90 
68 

67.1 
66. « 

EUOORA 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
66 

90 
66 

85 
66 

88 
68 

67 
69 

88 
65 

84 
66 

67 
68 

88 
68 

88 

70 

66 
69 

86 
67 

81 
65 

84 
64 

88 
69 

93 
71 

94 

71 

87 
70 

65 
56 

89 
66 

91 
70 

91 

71 

90 
66 

87 
71 

66 
69 

69 

67 

89 
65 

85 
69 

89 
67 

67.1 
67.« 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 

54 

75 
61 

76 
61 

83 
56 

89 
62 

67 
63 

84 
61 

80 
62 

79 
62 

81 
57 

83 
60 

60 
61 

75 
50 

79 
52 

82 
53 

87 
57 

92 
64 

91 
68 

84 
62 

87 
59 

83 
50 

85 
65 

91 
66 

69 
61 

81 
61 

83 
67 

83 
60 

85 
60 

65 
63 

83 
63 

63.4 
60.1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
60 

76 
64 

76 
62 

61 

60 

86 

64 

86 
66 

82 
64 

83 
62 

80 
60 

80 
58 

84 
65 

61 
62 

75 
55 

82 

50 

62 
51 

86 
55 

90 
67 

92 
68 

85 
53 

90 
55 

35 
64 

88 
65 

90 
64 

67 
66 

62 
64 

65 
60 

86 
60 

84 
62 

67 
66 

85 
65 

83.9 
61.5 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
58 

72 
63 

76 
64 

80 
61 

62 
60 

83 
62 

62 
65 

81 
66 

79 
65 

78 
58 

62 
65 

81 
64 

78 
59 

80 
52 

81 
54 

86 
57 

91 
70 

91 
70 

85 
56 

88 
58 

33 
53 

36 
67 

36 
69 

88 
63 

82 
64 

63 
63 

85 
62 

35 
63 

84 
67 

84 
67 

82.8 
62.8 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

84 
65 

S3 
64 

67 
64 

86 
63 

87 
63 

90 
63 

80 
65 

85 
61 

69 
68 

93 
68 

92 
66 

90 
67 

60 
61 

65 
61 

88 

60 

91 

63 

95 

63 

94 
64 

95 

53 

92 
54 

94 
65 

95 
64 

96 

71 

97 
72 

96 

70 

90 
68 

89 
66 

90 
65 

88 
54 

68 
57 

89.7 
64.9 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
65 

82 
66 

67 
63 

92 
64 

90 
70 

82 
65 

86 
67 

85 
68 

86 
65 

69 
65 

87 
67 

81 
61 

63 
56 

87 
68 

93 
63 

95 
70 

96 

71 

90 
70 

95 
64 

93 
68 

93 

70 

94 

70 

96 
69 

89 
69 

90 
67 

92 
68 

89 
69 

83 
69 

89 
69 

88.7 
66.4 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
61 

78 
62 

79 
64 

83 
60 

88 
61 

87 
66 

66 
61 

63 
61 

82 
66 

85 
60 

86 
63 

85 
62 

82 
55 

81 
52 

83 
52 

89 
59 

93 

73 

95 
71 

88 
69 

92 
68 

87 
65 

90 
55 

90 
64 

91 
65 

87 
66 

89 
50 

89 
50 

87 
66 

65 
68 

88 
67 

86.3 
62.7 

GILBERT 

MAX 
MIN 

68 
58 

82 
64 

84 
65 

63 
64 

90 
58 

91 
62 

85 
61 

62 
61 

67 
62 

87 
61 

84 
63 

84 
60 

78 
53 

81 
55 

65 
53 

90 
59 

95 
60 

98 
63 

85 
55 

68 
52 

34 
62 

92 
64 

92 
55 

94 
64 

62 
66 

85 
62 

87 
64 

85 
64 

84 
66 

89 
67 

66.7 
61.8 

6RAVETTE 

MAX 
MIN 

81 
58 

75 
61 

77 
61 

82 
58 

87 
63 

66 
64 

80 
61 

81 
62 

78 
59 

81 
56 

83 

60 

61 
61 

77 
51 

79 
51 

81 
54 

66 
57 

89 
64 

88 
66 

65 
65 

87 
54 

33 
60 

85 
66 

38 
52 

65 
63 

33 
60 

85 
60 

87 
50 

66 
61 

84 
54 

87 
66 

63.2 
50.3 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

89 
61 

79 
65 

86 
65 

S3 
65 

88 
60 

92 
63 

86 
60 

65 
60 

90 
63 

91 
67 

86 
66 

69 
63 

81 
55 

84 
62 

66 
51 

91 
56 

96 
65 

96 
67 

85 
56 

93 
60 

92 
65 

94 
54 

96 
68 

97 
65 

83 
67 

63 
66 

66 
67 

89 
65 

86 

70 

89 
55 

88.4 
53.5 

6REERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

88 
62 

81 
65 

65 
66 

61 
65 

89 

64 

92 
65 

85 
64 

66 
65 

81 
66 

88 
66 

83 
69 

85 
65 

79 
58 

83 
58 

84 
64 

90 
57 

95 
68 

95 
66 

82 
68 

92 
56 

90 
56 

93 
58 

94 
70 

97 
66 

75 
67 

82 
65 

66 
66 

89 
65 

85 
58 

88 
65 

66. E 
64.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

86 
58 

60 
64 

61 
64 

63 
61 

87 
60 

69 
64 

83 
61 

66 
63 

85 
59 

66 
59 

82 
61 

83 
64 

79 
54 

80 
54 

82 
52 

69 
54 

93 
64 

90 
67 

90 
55 

89 
65 

85 
61 

90 
64 

90 
66 

85 
65 

63 
64 

86 
60 

67 
61 

86 
62 

87 
64 

68 
65 

35.1 
61.5 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
58 

74 
64 

77 
63 

80 
62 

83 
64 

66 
65 

81 
63 

76 
64 

81 
65 

83 
61 

80 
62 

78 
58 

74 
55 

77 
57 

79 
55 

83 
60 

89 
66 

92 
67 

63 
55 

85 
53 

82 
64 

67 
66 

90 
69 

88 
65 

60 
55 

83 

60 

64 
64 

64 
64 

80 
66 

83 
66 

82. i 
62.? 

I   DOt««   follovInK   Statli 
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ASEANSAS 
JBllE  1962 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



14 

IS 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HELENA 

MAX 
MIN 

Si 

65 

84 
65 

83 
65 

87 
55 

82 
66 

88 
57 

90 
57 

88 
57 

85 
68 

88 
69 

88 

70 

85 
59 

87 
65 

80 
53 

82 
63 

64 
53 

90 
58 

93 

70 

94 

71 

84 
55 

87 
65 

89 
68 

92 
68 

93 
72 

94 
68 

83 
59 

80 
69 

87 
58 

90 
69 

66 
66 

86.9 
67.2 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

31> 
65 

84 
64 

85 
55 

84 
54 

63 
66 

85 
58 

78 
54 

84 
53 

89 
59 

69 
55 

87 
69 

89 
66 

62 
54 

83 
59 

67 
61 

92 
51 

93 
72 

86 
71 

87 
69 

90 
55 

90 
67 

91 
70 

91 
71 

92 
72 

86 
56 

60 
59 

66 
67 

86 
68 

87 
71 

89 
69 

85.8 
56.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

85 
61 

81 
64 

86 
55 

84 
54 

65 
58 

84 
58 

82 
66 

81 
63 

87 
58 

66 
66 

87 
56 

69 
66 

84 
62 

83 
61 

84 
57 

90 
66 

94 
71 

93 

70 

67 
59 

92 
55 

90 

70 

91 
72 

91 
74 

94 
73 

85 
68 

85 
56 

88 
57 

88 
68 

87 
69 

84 
68 

86.9 
66.8 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

87 
67 

S3 
66 

86 
56 

84 
57 

90 
65 

92 
70 

89 
67 

90 
59 

90 
68 

90 
70 

84 
58 

62 
68 

79 
61 

62 
59 

85 
59 

90 
60 

96 
67 

97 
74 

90 
71 

88 
67 

69 
66 

92 

70 

92 

73 

92 
75 

85 
55 

79 
68 

85 
68 

65 
70 

85 
72 

88 
68 

87.5 
67.5 

KEISER 

MAX 

MIN 

87 
67 

81 
64 

83 
65 

60 
67 

69 
66 

93 
59 

90 
58 

87 
58 

89 
59 

92 
71 

66 
58 

83 
68 

79 
63 

62 
55 

85 
58 

69 
61 

95 
69 

95 
72 

90 
68 

86 
65 

87 
68 

92 
69 

92 

71 

95 
72 

87 
67 

60 
66 

85 

67 

89 
70 

88 
70 

90 
72 

87.7 
67.2 

KEO 

MAX 

MIN 

8<> 
65 

80 
65 

84 
65 

83 
66 

67 
68 

90 
58 

87 
56 

84 
55 

88 
56 

89 
69 

85 
68 

85 
67 

60 
59 

80 
61 

83 
59 

69 
52 

93 
69 

92 
71 

83 
72 

87 
54 

86 
57 

90 
58 

92 
69 

93 
70 

84 
68 

79 
57 

85 
67 

89 
69 

64 
71 

87 
57 

85.2 
66.6 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

88 
58 

62 
63 

80 
64 

82 
53 

89 
63 

90 
64 

61 
62 

82 
54 

85 
50 

87 
53 

64 
63 

83 
66 

79 
56 

81 
55 

85 
53 

88 
57 

92 
65 

95 
71 

87 
56 

88 
59 

85 
51 

90 
66 

90 
55 

90 
55 

82 
56 

87 
61 

89 
63 

88 
54 

87 
68 

67 
69 

86.1 
52.6 

lIitle  rock  wb  airport 

MAX 
MIN 

85 
65 

.63 
66 

90 
57 

87 
67 

90 
67 

92 
68 

90 
65 

85 
64 

91 
67 

91 
69 

87 
70 

89 
69 

81 
62 

82 
62 

85 
56 

90 
63 

94 
59 

93 
71 

84 
70 

89 
57 

88 
59 

90 
70 

91 
70 

93 

70 

84 
70 

80 
59 

87 
58 

90 
71 

84 

72 

67 
69 

87.8 
67.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

84 
66 

65 
65 

87 
64 

85 
64 

86 
55 

86 
55 

64 
54 

63 
63 

89 
69 

90 
54 

87 
66 

68 
65 

82 
54 

83 
59 

67 
51 

91 
66 

92 
70 

90 

71 

87 
69 

68 
54 

89 
52 

91 
66 

91 
58 

93 
70 

89 

68 

87 
67 

88 
54 

65 
64 

85 
64 

86 
67 

87.3 
55.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

83 
62 

85 
65 

67 
63 

85 
55 

86 
52 

86 
63 

81 
54 

82 
56 

89 
66 

90 
54 

87 
67 

86 
63 

89 
60 

63 
52 

88 
59 

90 
61 

95 
65 

93 
66 

89 

70 

90 
55 

90 
63 

92 
69 

94 
65 

94 
55 

91 
67 

85 
65 

89 
54 

90 
57 

85 
53 

69 
67 

88.1 
64.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

89 
59 

82 
64 

64 
63 

60 
65 

91 
60 

94 
60 

87 
60 

90 
51 

63 
53 

87 
63 

86 

67 

62 
63 

78 
55 

82 
49 

86 
50 

91 
52 

97 
59 

98 
55 

83 
65 

84 
57 

87 
59 

67 
62 

90 
65 

93 
66 

87 
65 

85 
61 

87 
62 

88 
64 

87 
66 

87 
64 

87,1 
61.2 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

84 
6S 

83 
65 

85 
66 

83 
55 

86 

67 

90 
70 

67 
68 

86 
67 

87 
68 

89 
59 

69 
69 

87 
58 

81 
64 

82 
59 

84 
56 

89 

58 

94 
70 

95 

71 

91 
59 

87 
55 

90 
55 

91 
69 

93 
69 

94 
71 

91 
67 

76 

70 

66 
70 

89 
69 

66 
70 

88 
67 

87.5 
67.0 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

87 
58 

93 
59 

96 

57 

98 

73 

89 
58 

69 
67 

90 
69 

93 

69 

95 
72 

96 
73 

66 
58 

80 
68 

87 
57 

88 
70 

90 
68 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

84 
59 

78 
65 

61 
54 

61 
65 

85 
55 

87 
55 

62 
60 

83 
54 

85 
69 

88 
60 

63 
69 

82 
62 

75 
55 

80 
52 

62 
52 

87 

60 

92 
59 

92 
61 

81 
65 

86 
59 

83 
59 

88 
54 

90 
70 

90 
67 

83 
65 

63 
63 

83 
64 

84 
52 

63 
68 

85 
66 

84.3 
62. i 

MENA 

MAX 
MIN 

83 
66 

78 
62 

75 
64 

85 
64 

83 
57 

67 
66 

81 
63 

84 
52 

66 

70 

11 

90 
64 

87 
55 

83 
55 

86 
59 

85 
56 

90 
63 

94 

72 

92 
71 

89 

67 

95 
63 

91 
69 

90 
70 

90 
72 

92 
69 

87 
55 

82 
67 

89 
66 

86 
65 

82 
69 

S3 
68 

86.4 
65.6 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
65 

S3 
65 

67 
65 

89 
66 

87 
54 

63 
63 

85 
62 

65 
68 

91 
57 

87 
69 

88 
67 

79 
62 

81 
60 

81 
57 

91 
63 

92 
53 

90 
72 

89 
70 

85 
63 

92 
63 

92 
67 

93 
68 

92 
71 

83 
59 

88 

64 

88 
63 

89 
56 

81 
70 

87 
65 

86.6 
65.4 

MORRILTON 

MAX 

MIN 

63 
63 

80 
65 

66 
66 

83 
66 

86 
63 

91 
55 

65 
64 

83 
62 

90 
55 

90 
57 

88 
65 

68 
58 

64 
59 

84 
60 

87 
55 

93 

60 

95 

68 

93 

70 

90 
70 

92 
55 

69 
67 

94 
65 

95 

70 

96 

69 

90 
66 

64 
57 

89 

58 

88 
68 

86 

71 

87 
68 

88.4 
55.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

83 
63 

61 
63 

85 
55 

84 
53 

84 
51 

86 
64 

81 
55 

82 
59 

85 
62 

69 
63 

67 
52 

87 
63 

63 
62 

62 
54 

86 
52 

91 
59 

93 
69 

92 
67 

65 
67 

91 
50 

90 
65 

90 
53 

91 
63 

94 
65 

90 
56 

85 
52 

86 
64 

89 
66 

86 
70 

86 
67 

86.  C 
63.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NN<( 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
62 

62 
64 

82 
54 

81 
62 

89 
55 

92 
63 

65 
65 

63 
65 

85 
63 

86 

55 

84 
64 

82 
55 

78 
55 

82 
57 

65 
61 

89 
63 

94 
68 

96 
65 

80 
52 

89 
53 

83 
55 

90 
67 

88 
58 

94 
56 

62 
63 

88 
62 

90 
67 

88 
68 

87 
67 

85.3 
53.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

86 
64 

87 
54 

89 
64 

63 
55 

81 
60 

69 
64 

89 
60 

83 
63 

84 
65 

84 
62 

87 
56 

65 
55 

61 
53 

77 
51 

79 
53 

83 
55 

86 
65 

95 
55 

95 
55 

81 
52 

89 
51 

84 
56 

91 
56 

69 
56 

93 
55 

79 
62 

84 
53 

85 
66 

88 
69 

81 
67 

65.1 
52.1 

NARROMS  DAM 

MAX 
MIN 

86 

63 

83 
64 

64 
64 

85 
63 

85 
60 

81 
53 

93 
64 

78 
58 

68 
54 

89 
52 

90 
57 

88 
62 

90 
63 

85 
58 

84 
54 

87 
61 

91 
65 

94 
57 

90 
59 

89 
62 

94 
62 

90 
52 

92 
55 

92 
64 

94 
69 

89 
66 

S3 
64 

90 
65 

86 
68 

85 
55 

67. < 
63. < 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

84 
63 

82 
62 

82 
63 

84 
62 

83 
63 

60 
64 

85 
63 

75 
51 

83 
64 

86 
61 

68 
55 

84 
63 

85 
62 

83 
50 

84 
50 

85 
64 

90 
57 

93 
68 

92 
57 

88 
63 

90 
65 

87 
64 

89 
54 

89 
65 

92 
65 

64 
65 

81 
65 

87 
65 

84 
57 

85 
57 

85.! 
63.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

89 
54 

85 
67 

86 
66 

83 
67 

90 
56 

93 
66 

90 
66 

90 
56 

86 
67 

92 
59 

86 
59 

86 
58 

82 

50 

84 
56 

85 
57 

92 
51 

98 
68 

98 
73 

61 
70 

90 
66 

88 
69 

92 

70 

93 
73 

94 
74 

85 
68 

81 
68 

86 
68 

90 
69 

85 
72 

88 
69 

88.4 

67.: 

NIHROD  DAM 

MAX 
MIN 

67 
61 

83 
64 

83 
65 

87 
54 

84 
53 

69 
54 

89 
53 

83 
59 

85 
56 

90 
55 

83 
65 

86 
65 

67 
52 

78 
55 

83 
52 

85 
58 

69 
65 

95 

67 

91 
59 

85 
55 

91 
55 

88 
55 

94 
69 

94 
57 

95 
67 

82 
65 

85 
55 

86 
68 

93 
70 

86 
68 

87.: 
64.: 

OKAV 

MAX 
MIN 

85 
67 

65 
64 

87 
66 

67 
65 

85 
57 

87 
67 

87 
55 

86 
54 

88 

72 

91 
69 

89 
58 

89 
65 

85 
66 

64 
51 

88 
60 

92 

56 

95 
74 

92 

73 

90 
70 

90 
65 

91 
67 

93 
68 

93 
71 

94 
73 

94 
68 

86 
70 

90 
70 

86 
67 

86 
70 

88 
63 

68. < 
67.' 

OZARK 

MAX 
MIN 

84 
65 

75 
65 

80 
66 

64 
65 

88 
54 

89 
69 

61 
67 

83 
55 

87 
71 

66 
67 

88 
54 

67 
67 

64 
59 

60 
57 

84 
59 

90 
51 

95 
70 

96 

70 

69 
72 

93 
63 

90 
69 

90 
69 

94 
58 

95 

71 

S8 
57 

88 
55 

88 
66 

90 
68 

84 
70 

85 
69 

87. < 

66.: 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

85 
66 

83 
55 

65 
65 

83 
67 

90 
66 

93 
67 

90 
70 

90 
59 

90 
59 

90 
69 

85 
68 

83 
67 

79 
52 

63 
57 

87 
57 

91 
59 

97 
57 

98 
73 

91 
67 

90 
67 

88 
70 

93 

70 

93 
74 

94 
73 

90 
58 

81 
56 

87 
66 

86 
70 

87 
72 

S9 
72 

88.' 
67. < 

PARIS 

MAX 
MIN 

86 

63 

83 
56 

65 
65 

67 
53 

92 

65 

86 
67 

83 
66 

84 
52 

90 
67 

89 
64 

89 
65 

88 
54 

81 
61 

82 
54 

87 
55 

93 
60 

97 
57 

95 
70 

87 
69 

93 
62 

90 
67 

93 
56 

95 
68 

97 
68 

85 
58 

88 
65 

69 
65 

92 
69 

84 
71 

88 
70 

88. 
65. 

PELSOR 

MAX 
MIN 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

84 

60 

79 
62 

85 

54 

83 
53 

86 
59 

90 
52 

86 

61 

81 
58 

89 
65 

90 
63 

85 
54 

88 
52 

60 
57 

84 
55 

85 
51 

92 
56 

95 
54 

91 
66 

84 

66 

91 

50 

90 
52 

93 

61 

94 
55 

95 
64 

82 
55 

64 
62 

88 
64 

90 
66 

84   88 
67  53 

87. 
61. 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

85 
67 

85 
66 

87 
65 

85 
55 

88 
58 

90 
57 

84 
67 

85 
56 

66 
58 

91 

70 

88 
68 

89 
58 

82 
62 

81 
66 

85 
61 

91 
57 

93 
73 

93 
73 

67 
72 

85 
56 

86 
58 

92 
69 

92 

70 

94 
73 

88 
72 

82 
56 

88 
68 

91 

73 

85 
73 

88 
69 

87. 
68. 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
65 

82 
55 

88 
55 

87 
65 

90 
58 

91 
57 

87 
57 

85 
56 

88 
57 

91 
59 

89 
69 

90 
59 

79 
62 

82 
64 

66 
52 

91 
64 

95 
72 

95 
73 

63 

70 

67 

92 
59 

93 

71 

95 

7C 

95 

72 

86 
72 

86 
59 

89 
68 

93 

73 

81 
71 

88 
67 

88.' 
67. 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

84 
62 

85 
65 

82 
65 

85 
55 

69 
66 

85 
59 

85 
57 

85 
55 

62 
56 

87 
66 

88 
69 

86 
69 

67 
66 

88 
65 

82 
62 

84 
63 

86 
57 

91 
71 

92 

70 

85   86 
66   65 

90 
66 

9C 
5S 

91 

70 

92 

71 

86 

7C 

87 
67 

88   88   84 
68   70   68 

86. 
6*. 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

80 
65 

84 
54 

85 
63 

83 

64 

82 
65 

63 
56 

84 
57 

84 
63 

89 
51 

86 
57 

88 
65 

87 
56 

85 
70 

76 
53 

89 
50 

84 
60 

86 
6S 

91 

70 

90 
72 

8: 

7C 

87 
62 

90 
70 

90   91 
70   72 

92 
70 

90   84 
66  68 

85   85 
70   7C 

85 
69 

86. 
66.' 

ROGERS 

MAX 
MIN 

80 
59 

74 
53 

75 
52 

80 
52 

86 

63 

62 
65 

80 
64 

80 
55 

80 
62 

60 
60 

81 
62 

80 
64 

75 
54 

77 
55 

60 
55 

85   89   88 
58   56   70 

83 
65 

83 
5C 

60 
63 

83   83   85 
67   66   59 

80 
63 

83   83 
52   54 

81   82   80 
63   66   66 

81. 
62. 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

85 
66 

84 
55 

86 
66 

81 
55 

87 
68 

88 
66 

67 
66 

83 
67 

89 
65 

67 
68 

85 
69 

88 
69 

S3 
65 

81 
64 

86 
59 

91 
64 

92 

7C 

93 
70 

66 
7C 

91   90 
66   69 

92 

7C 

93   94 
69   70 

91 
59 

'  85   89 
71   66 

92   84   89 
69   67   68 

87. 
67. 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

80 
65 

86 
66 

64 
55 

89 
63 

69 
67 

65 
65 

83 
63 

91 

67 

69 
65 

87 
64 

69 
65 

85 
59 

62 
57 

65 
56 

90 
50 

96   95 

58   71 

8e 

7C 

92 

62 

68 
67 

94 
6E 

96   95 
70   69 

85 
5« 

86   89 
55   67 

92   87   92 
68   66   57 

88. 
6*. 

■ee  reference  notes  follevinc  Stttloo  Index. 
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ConUnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JUNX  1962 

Station 

Day  Oi  Montli 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

B7 
65 

82 
65 

85 
65 

87 
65 

83 
67 

87 
67 

91 
67 

91 
65 

91 
66 

90 
65 

90 
62 

87 
65 

87 
63 

88 
62 

80 
59 

85 
63 

90 
70 

95 

70 

95 

70 

82 
65 

90 
67 

90 
68 

92 

70 

93 

72 

94 
67 

86 
70 

80 
68 

87 
67 

90 
70 

85 
67 

88.0 
66.4 

SEARCY 

MAX 

MIN 

90 
60 

82 
65 

87 
65 

84 
66 

92 
64 

93 
65 

87 
63 

88 
65 

84 
65 

91 
68 

83 
67 

88 
67 

83 
57 

85 
61 

86 

57 

92 
59 

97 
67 

95 
70 

82 
69 

91 
66 

89 
67 

96 
68 

95 

70 

97 
70 

89 
68 

80 
68 

88 
68 

91 
69 

91 
71 

90 
69 

88.9 
65.9 

SHERIDAN  TOKER 

MAX 
MIN 

83 
61 

86 
62 

88 
62 

89 
61 

87 
58 

89 
65 

83 
62 

83 
58 

89 
62 

89 
66 

85 
65 

87 
62 

82 
59 

82 
59 

88 
56 

87 
62 

93 

71 

93 
71 

89 
70 

89 
64 

88 
59 

91 
66 

93 
69 

94 

71 

86 

75 

81 
64 

87 
62 

91 
69 

82 

70 

85 
65 

87.3 
64.2 

SI LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
61 

75 
63 

80 
63 

84 
61 

89 
66 

87 
66 

81 
62 

83 
65 

78 
67 

82 
59 

85 
64 

83 
66 

76 

55 

82 
55 

84 
56 

88 
62 

91 
69 

91 
69 

86 
67 

88 
57 

85 
64 

88 
68 

91 
64 

87 
67 

84 
65 

85 
63 

86 
63 

87 
65 

85 
69 

88 
68 

84.7 
63.6 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

85 
67 

83 
65 

89 
67 

84 
70 

88 
68 

90 
70 

88 
69 

82 
68 

86 
67 

89 
70 

84 
68 

87 
69 

84 
61 

82 
58 

86 
57 

80 
64 

94 
72 

94 

74 

90 
68 

87 
68 

87 
67 

90 
68 

92 

70 

93 

74 

91 
68 

80 
70 

86 
69 

87 
68 

85 
72 

87 
70 

87.0 
67.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

86 
64 

85 
64 

83 
66 

85 
66 

82 

67 

86 

68 

89 
67 

86 
66 

85 
66 

86 
69 

89 
68 

85 
65 

86 

60 

79 
62 

81 
61 

87 
65 

89 
72 

93 
72 

93 
68 

78 
67 

87 
71 

87 
70 

90 
71 

92 

73 

92 
68 

85 
70 

79 
69 

87 
71 

89 

72 

85 
68 

86.2 
67.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

S3 
66 

82 
65 

85 

65 

86 
64 

90 
64 

89 
66 

82 
65 

83 
62 

88 
68 

82 
64 

88 
65 

86 
66 

76 
60 

82 
58 

86 
58 

90 
63 

90 
70 

97 
70 

87 
69 

93 
63 

96 
67 

92 
69 

96 

69 

95 

70 

85 
66 

88 
65 

89 
65 

90 
69 

84 
69 

86 
68 

87.5 
65.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
6* 

85 
64 

85 
66 

84 
67 

82 
67 

87 
68 

79 
66 

86 
66 

88 
72 

91 
68 

84 
69 

90 
67 

84 
66 

85 
64 

88 
63 

92 

70 

94 
76 

93 
74 

87 
70 

91 
67 

91 
69 

92 

72 

93 
72 

93 

70 

86 
68 

81 
72 

89 
69 

86 
68 

86 

70 

85 

70 

87.3 
68.5 

WALORON 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
64 

80 
64 

87 
63 

90 
65 

89 
66 

87 
64 

86 
61 

88 
68 

86 
64 

87 
64 

87 
64 

86 
63 

84 
55 

86 
■  56 

92 

60 

95 
68 

95 
68 

86 
68 

92 
62 

91 
66 

91 
65 

94 
69 

94 
67 

89 
69 

87 
65 

89 
65 

89 
66 

83 

70 

89 

67 

88.2 
64.7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 

63 

84 
66 

85 
65 

82 
68 

91 
66 

93 
67 

89 
64 

90 
68 

90 
67 

92 
69 

86 
69 

84 
62 

80 
59 

84 
55 

88 
55 

91 
58 

98 
66 

99 
74 

81 
66 

89 
65 

86 
66 

93 
69 

92 

72 

93 
68 

75 
67 

84 
68 

88 
66 

89 
69 

86 
70 

89 
68 

87.9 
65.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

85 

61 

85 
65 

86 
65 

83 

65 

89 
66 

87 
65 

83 
65 

85 
62 

89 
66 

90 
67 

89 
68 

92 
65 

82 
63 

83 
62 

86 
58 

90 
64 

92 
71 

91 

71 

90 
69 

91 
64 

93 
64 

92 
69 

92 

69 

95 

72 

87 
73 

87 
69 

90 
66 

90 
67 

85 

70 

89 
68 

88.3 
66.3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

68 

65 

65 

63 

67 

68 

66 

68 

70 

73 

68 

70 

65 

58 

58 

56 

70 

75 

67 

66 

70 

70 

73 

75 

68 

69 

70 

70 

66 

69 

67.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

77 
61 

70 
59 

71 
59 

77 
59 

81 
63 

82 
65 

76 
61 

77 
61 

76 
60 

81 
61 

79 
60 

78 
65 

73 
52 

75 
57 

77 
57 

83 
62 

87 
68 

88 

70 

81 
66 

85 
65 

78 
61 

84 
64 

84 
65 

84 
68 

81 
64 

82 
62 

83 
65 

83 
65 

79 
65 

79 
64 

79.7 
62.5 

WYNNE 

MAX 

MIN 

87 
65 

81 
65 

87 
66 

80 
65 

89 
67 

92 
65 

87 
63 

89 
65 

90 
64 

89 
67 

91 
66 

85 
67 

SO 
63 

81 
56 

85 
57 

89 
60 

95 
73 

95 

89 

70 

88 
63 

86 
67 

90 
68 

94 
68 

80 
65 

82 
65 

86 
65 

89 
69 

86 
66 

87 
68 

87.2 
65.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  HOOirTAIN  DAH 

EVAP 
WIND 

.12 
21 

.16 
26 

.15 
22 

.15 
22 

.15 
IS 

.20 
16 

.20 
16 

.15 
20 

.08 

17 

.16 
18 

.16 
24 

.20 
23 

.30 
31 

.25 
26 

.25 
IS 

.17 
17 

.28 
24 

.20 
20 

.17 
15 

.18 
14 

.25 
17 

.17 
11 

.21 
21 

.25 
18 

.16 
21 

.20 
14 

.18 
3 

.12 

.24 

- 

B  5.65 
B  567 

BOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.17 
25 

.14 
24 

.22 
32 

.19 
32 

.23 
28 

* 
23 

19 

.41 
20 

.10 
12 

.28 
30 

.33 
27 

.17 
21 

.28 

21 

.22 

17 

.23 
12 

.25 
9 

.29 

11 

.21 
15 

.12 
IB 

.20 
IB 

.23 

15 

.27 

13 

.27 
21 

.25 
24 

.44 
41 

.20 
22 

.08 

7 

.23 
IB 

.13 

14 

.19 
14 

6.33 
603 

HODIITAIN  aOME  C  OP  ENG 

EVAP 
WIND 

.20 
18 

.25 
22 

.15 
35 

.17 
23 

.15 
19 

.25 
19 

.23 
20 

.15 
9 

.23 
27 

.25 
25 

.17 
9 

.18 
8 

.31 
42 

.16 
17 

.24 

14 

.30 
28 

.27 
20 

.31 
26 

.29 
31 

.14 
6 

.22 
12 

.14 
14 

27 

.17 

7 

.34 
15 

.11 

.21 
22 

.25 
11 

.21 

7 

.33 
8 

B  6.60 
B  560 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
16 

.14 
23 

.22 
25 

.16 
26 

.18 
23 

.08 

15 

.25 
25 

.24 
14 

.11 
16 

.19 
17 

.22 
26 

.17 
14 

.18 
16 

.22 
21 

.18 
15 

.22 
14 

.24 
14 

.22 

7 

.17 
27 

.11 
8 

.26 
12 

.21 
16 

.26 
21 

.20 
16 

.26 
37 

.15 
18 

.10 
B 

.20 
18 

.19 
22 

.11 
13 

5. 58 
543 

NIHBOD  DAM 

EVAP 
WIND 

.31 

4 

.09 
3 

7 

.10 
6 

.10 
3 

.13 
2 

5 

.09 

1 

.09 
3 

.14 
6 

5 

.11 
6 

.17 
9 

.13 
6 

.13 
6 

.16 
B 

.10 
6 

.10 
5 

.05 
3 

.04 
5 

.17 
3 

.21 

4 

.16 

7 

.12 
6 

.16 
7 

.07 
2 

.10 
2 

.12 
3 

4 

2 

B  3.63 
139 

RUS8ELLVILLE 

EVAP 

WIND 

.15 
13 

.13 

21 

.11 
14 

.10 
IS 

.21 
2 

.23 

9 

.09 
10 

.08 

5 

.19 

10 

.24 

5 

.15 
B 

.21 
9 

.24 
16 

.21 
13 

.25 

14 

.26 
14 

.28 

.23 

7 

.16 

12 

.27 
6 

.15 

7 

.19 
9 

.22 

9 

.26 

7 

.10 
7 

.21 

12 

.25 

13 

.10 

.36 

• 

.24 
18 

5.87 
296 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.27 
25 

.28 
49 

.27 
38 

.25 
71 

.17 
33 

.28 
50 

.18 
33 

.35 
45 

.24 
41 

.29 
52 

.28 
40 

.23 

17 

.34 
65 

.16 
18 

.29 
16 

.26 
10 

.33 
25 

.30 
35 

.29 
62 

.13 
9 

.26 

15 

.16 
24 

.31 
42 

.29 
48 

.38 
58 

.17 
29 

.10 
28 

.23 
12 

.22 
8 

.11 
14 

7.42 
1012 

S««   rafarenc*   aot< 


I   following   StktlOB   Index. 
72    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELATED  DATA 


Ten 

iperature 

Preci 

aitation 

?  E 
II 

.  1 
2.1 
<  s 

< 

III 
S.  E    E 

*  2  ® 

.o" 

a 

1 

1 

a 

o 

1 

No.  of  Days 

1 

S- 1  i 

6 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Mox. 

Mm. 

1 

1   § 

Q 

S 

0 

o 

0 

S 

0 

o 

1 

1 

il 

»1 

S  > 

a  J 

."■s 

MARCH  1962 
WTIWE 

56. 3H 

34. 8M 

45.  en 

21 

1 

624 

0 

0 

9 

0 

3.68 

1.20 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    {    5        6 

7    1    8    1    9 

10       11       12 

13  1   14  1  15 

16      17  1   18 

19  I  20  1  21      22  1  23      24 

25      26   1  27 

28      29      30 

31 

MUCB   1962 

tnons 

3.68 

.45 

1.20      .05 

.10 

.32      .63 

.93 

DAILY  TEMPERATURES 


Da7  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

HABCH  1962 

mm 

MAX 
MIN 

35 

21 

36 
24 

S3 
28 

55 
39 

45 
25 

43 
25 

50 
24 

46 
38 

52 
40 

51 
39 

65 
40 

55 
37 

53 
35 

51      52 
28     35 

53      57      67 
30      29 

62 
56 

64 

38 

34 

74 
43 

73 

69     73 
39     43 

73 
46 

56.3 
34.8 

I  not**  follovlnc  Ststlon  lodes 
-    73    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JVSK  1962 


-   74 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JUire   1962 


CO 

< 

< 

< 


ui       5.  g.  ^    ^  O   © 

«  «  «     « 

4  <t  4    Q-  ■ ... 

•  ♦> 

o  e  <5  -<>- 


:« 


i*   ^^. 


<  „ 

UJ  s 


^<> 


■^    I- . 


< 

tr 


M~>v 


^o:j  f  ,g   I0S-7"     <>^       I      i  So    I    X 


^'  5    I '..3  ^  »      >.»       "  »   » 


n 


8  r2si5  I  fSo      J >, — 

V-l  '    ^' 


5    <    I  5  1  =       ?     I 

-°-zH.   S  S    I?    e>S  ei/ 

*       £      3 


y  -Lso  1 


'-sl-^-k.-i-^.li^ 


5        0< 


oi 


<•! 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


APPLE  TON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CIT' 

ASHOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 

salo  knob 

BATESVlLLE  L 

BAIE5V1LLE  L 
BEAVER  0AM 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4 
BIG  FORK 
BLACK  ROCK 


BOONEVILLE  fc  NW 

BOONEVILLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTKIMBURG  2  S 
BOUGHTON 

I  BRANCH  4  NW 
' BRANCH  3  S« 
I  BfilNKUET 

I  BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 


SCOTT 
LAMRENCe 
SALINE 
YELL 


PERRV 

POPE 
CLARK 
DESHA 


0266  LITTLE  RIVER 
0300) HOWARD 

WOODRUFF 


INDEPENDENCE 


SALINE 

BENTON 

CARROLL 

POLK 

LAWRENCE 
I 

GARLAND 

VELL 
' NEVADA 

MlSSISStPl 

LOGAN 


062' 


BURDETTE 
CABOT  4  SH 
I  CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  i 

I  CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

I  CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  I 

CLINTON 
COMBS  i    SE 

, COMPTON 
! CONWAT 


DAISY  3  £ 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DAROANELLE 
DE  OUEEN 


EL  DORADO  FAA  A 
EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1 
I  FATETTEVILLE  FA- 

FAYETTEVILLE  EXI 
I  FOROYCE  6  W 
I  FOREMAN 
!  FORREST  CITY 
I  FORT  SMITH  WB  A 

;  FORT  SMITH  WATEI 
FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

, GRAVELLY 
' GRAVETTE 

GREEN  FOREST  <•  I 
'  GREENBRIER 

GREENWOOD 


HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRI 

HE8EH  SPRINGS  3  I 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNI 


I  0826, LOGAN 

' 082?! LOGAN 
0830  LOGAN 
0642  VAN  BUREN 
0648  NEVADA 

0887  FRANKLIN 


1020  BAXTER 

'  10S2    MISSISSII 
i  1102    PULASKI 
j  1132     IZARD 
I   11)2'  OUACHITA 
I   I1S4    OUACHITA 

I  li'24'  LONOKE 
j  12)0  GARLAND 
'  1442|  MONROE 
I  145%'  JOHNSON 
'  1457    JOHNSON 


1492    VAN   BUfiEN 
1574, MADISON 
1582' NEWTON 


SHLEY 
mo    PULASKI 
INCOLN 


1982  JOHNSON 
!01J  HOWARD 
ll<>a    DESHA 


2444  WASHINGTON 

2S40  DALLAS 

' 2S44  LITTLE    BIVER 

' 256*  ST    FRANCIS 

,  2574  SEBAST  UN 


I  2760    WHITE 

2794    SEARCY 
, 2842    PIKE 


29781  CLEBURNE 


3165    BOONE 
3230    CLEBURI 
3235    POPE 
32421  PHILLll 
3428,  HEMPSTI 


JESSIEVILLI 

jONESeORO 

KEISER 


KINGSLAND    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LANGLEY 


LEE    CREEK    GUARD    STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 


GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 
CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 


GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

SI  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


35  49 

36  25 

35  04 

36  09 

35  26 

3*  33 

36  22 
36  26 
34  29 
36  07 


35  09 

35  39 

33  52  I 

35  21 

35  16  I 

34  53  ' 

35  52 

36  22 


94  12 

91  05 

92  S2 

93  29 
93  25 

93  29 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


91 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


221 


1295 


92  37 

94  13 

93  37    

93  5a  {  HOC 
91  06 


11 


49 

32 

93  39 
93  09 
69  55 


93  50 
93  54  1 
93  55 

92  2B  ' 

93  20 

96  00 
93  59  ' 

91  12  ' 
93  30  I 

92  34 

89  57  , 
92  04  : 
92  08 
92  *» 

92  51  I 

91  45  I 

93  01  ' 
91  18  I 
93  28  I 
93  25 

28 


511   7Pi  7A 


205,  7Pi  7P 


116   9P  7A[ 


35  4B    93  48 


05 

05 

24 

26 

02 

47 

19 

22 

0^ 

04 

13 

02 

33 

31 

93  16    2166 


92   26 

316 

5P 

90   35 

293 

6P 

94   25 

1050, 

91    56 

175, 

5P 

92    27 

350' 

91    35 

176 

&P 

93    42 
92   25 

700 1 
7051 

93    24 

3701 

370 

93    09 

330, 

6P 

94    21 

420 

9P 

35  43  93  24 
34  07  94  02 
33  53  '     91  29 

33  13  92  48 

33  07  91  16 

36  24  I  93  4<. 
36  05  I  91  37 
36  00  '  94  10 


36  06  I  96  10 

33  49  '  92  31 

33  43  94  24 

35  01  90  47 

35  20  ,  9*  22 


35  39 

33  37 
35  07 

35  59 

34  19 

I 

34  53  ! 

36  24  I 
36  16 

35  14 


94  09 
93  48 

91  26 

92  43  ' 

93  33 


35  32 

35  5* 

36  03 


36    05 

93    44 

33    02 

92   05 

33    35 

94   03 

36    01 

93    11 

34    42 

93    04 

35    50 

35    41 

90    05 

34    36 

92    00 

33    90 

92    16 

35    49 

90    26 

34    51 

92    28 

34    19 

93    51 

36   25 

92    59 

39   42 

92    39 

34    44 

92    14 

34    46 

92    19 

700 

710 

1453 

60 

300 

857 

730 

345 

232 

230 

214 

230 

305 

796 

610 

261 

257 

512 

2007 

315 

360 
311 

690 

2  34 

229 

1050 

HOB ART 
JOHN  A 

TILLMAN 
JOHN 


WILLIAMS 
OWENS 
ROCK  HATERWC 
SWAIM 
GARNER 

HENORI X 


1  ELECTRIC  CO 


STATION 


OF  EN 


HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 

B.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

ETTA  C.  BURKS 
EARlE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  SIIDHAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  MCkENNEY 


S  SOIL  CONS  SERVICE 
:U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
;CLEO  E.  YaNDEll 

MARY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
'U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


AUSTIN  D.  HARRIS 
MiXON  M.  BAILEY 
HART  REIDER 


MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 
MOROBAV  LOCK  ANI 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1 

MOUNTAIN  HOME  C 


MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAH 

NASHVILLE  PEACH  SUflSTA 
NASHVILLE  SCS 


NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 

NORFORK    DAM 


COUNTY 


I2ARD 
POLK 
DREW 


4938  CONWAY 
4968  MONTGOMERY 
5010  LOGAN 
5036  BAXTER 


'  5354 
I  5356 
1  5376 


5577 


I  LIGHT  CO 
BEACH 


PARKS 
PARTHENON 
' PElSOR 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    I 
PINE    RIDGE 
POCAHONTAS 

PORTLAND 


REMMEL    DAM 


LOGAN 

5586! CROSS 
5591! SCOTT 
I  5602'  NEWTON 
5664; POPE 
569*. PERRY 

5754    JEFFERSON 
5756    JEFFERSON 
5760. MONTGOMERY 
5620    RANDOLPH 
5666    *SHLEY 

5908  NEVADA 

,5910  NEVADA 

5970  MARION 

' 6005  LOGAN 

6006  FRANKLIN 

6007, FRANKLIN 


1253    I 

12  70 


79)       5P       7A 


927    MID      7A 


1150       6P      7A| 


EARL    B.    RIDOICK 
MAUDE    C.    8RASHEARS 
JONAH    lEE    SIMS 
CLARENCE    S.    WILLIAMS 
LAURA    POLK 

ROHWER    2    NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT    CHARLES 
SAINT     FRANCIS 
SALEM 

JOE    C.    ALLEN 
U   S    FOREST   SERVICE 
WALTER    C.    TIMMING 
CUMMINS    PRISON    FARM 
FERNA    JONES    TEDDER 

SEARCY 

SHIRLEY 

SlLOAM    SPRINGS 
SPARKMAN    3    WSW 

J.    A.    HOUDY 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

JACK    E.    BURKS 

0.     TUCKER    VASSER 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ES 

C.    J*    RISTER 
CHRISTINA    B.    OICKET 
THOMAS    F.    HINSLEY 
TRAVIS    C.    KEAHEY 

SUBIACO 
TAYLOR 

WALNUT     RIOGE     F 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 
J.    H.    FONDHEN 
WALTER    H.    PETERSON 

U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

WARREN 
WEST    FORK 
WEST    MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE   ROCK 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
ARKANSAS    FORESTRY    COHM 
LESLIE    P.    CALLENS 
THOMAS    A.     MOORE 
U    S    WEATHER    BUREAU 

WING 
WYNNE 

JAMES    L.    CRISTEE 

BESSIE    E.    AKERS 
C.    ELI    JORDAN 
WILLIAM    f.     SEVIER 

6253 

OESMA 

6)52 

POPE 

*.)76 

ARKANSAS 

CLAY 

6*0  3 

FULTON 

6506 

WHITE 

6566 

GRANT 

6566 

VAN   BURE 

6624 

BENTON 

, 6920    ARKANSAS 

'  69261  LOGAN 
70381  COLUMBIA 
70*8. MILLER 
7468' SCOTT 
7530    LAWRENCE 

,  7562    BRADLEY 
j  769*    WASHINGTOi 
7712    CRITTENOEl 
7744    FULTON 
I  7772    FRANKLIN 

'  7950    YELL 
8052    CROSS 


WiLLlE    PENDERGRASS 
GLENN    S.    JUSTICE 
RALPH    L>     SANTA 
CHARLES    F.    FORD 
DOROTHY   M.    BEEN 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
ROY    S.    ROBBS 
ALLEN    J.    LINOER 
THERESA    DONALDSON 
8EA    GRAY    BEENE 


ID 

MID 

7AI     7A 

5PI     BA 

6A 

7A 

5P 

9P 

8A 

7A 
TA 

SS 

7A 

6P 

6P 

7P 

7* 
MIO 

7A 

SS 

7A 
TA 
7A 

ID 

MID 
MID 

•A 
TA 

6P 

5P 

9P 

SS 

TA 

6P 

TA 

6P 

TA 

SS 

TA 

ION    AGENCY 


belinda  b.  efird 
;charlet  M.  FRIDDEll 
university  of  arkansas 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

H.  E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUGHAN 
LURA  a.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


ARKANSAS  FORESTRY  COHM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 

ETHEL  PUMPMREY 
MARY  A.  COCHRAN 
PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  StatloD,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "f,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C. S. T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASSEVILLE 8-7-62 925 


CORRECTIONS 
ANNUAL  1959:   STEVE,  Station  Index.  Should  show  station  closed  December. 
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24 

.0 

0 

8 

4 

SUBIACO 

94.5 

70.3 

82.4 

-    0,3 

104 

8 

52 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

4.67 

1.12 

2,06 

25 

.0 

0 

8 

2 

WALORON 

94.4 

58.3 

81.4 

102 

S 

51 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

8.04 

2,64 

15 

.0 

0 

7 

4 

4 

WHITE    ROCK 

86.6 

58. 0 

77.3 

95 

3 

59 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

4.47 

,0 

0 

■ 

DIVISION 

81.1 

0,4 

5.29 

1.40 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

93.7 

70.0 

81,9 

102 

12 

51 

27 

0 

?5 

0 

0 

0 

5.20 

2.53 

25 

,0 

0 

6 

3 

\       \ 

BENTON 

92.7 

70.0 

81,4 

99 

13  + 

54 

27  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.48 

1.02 

17 

.0 

0 

3 

3 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

94.6 

57.5 

81,1 

102 

23 

52 

27  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2.16 

1.08 

25 

,0 

0 

3 

2 

2       \ 

CONWAY 

93.4 

69.5 

81,5 

-    0,9 

100 

22  + 

51 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

5.03 

1,27 

2.70 

11 

.0 

0 

5 

2 

GREENBRIER 

92.3 

68.6 

80.5 

101 

8 

58 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

7.05 

3.06 

11 

.0 

0 

6 

4 

2       > 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

94.9  - 

72.5 

83.7 

0,9 

102 

31  + 

64 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

2.24 

-    1,97 

1,08 

31 

.0 

0 

5 

1 

1       ll 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               //R 

91.7 

72.0 

81.9 

0,9 

99 

23 

62 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

3.10 

-       .24 

1.72 

11 

.0 

0 

6 

2 

1       ' 

MALVERN 

93.9 

67.3 

80.6 

100 

12 

59 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

.59 

,25 

9 

.0 

0 

2 

0 

MORRILTON 

94.1 

70.1 

82.1 

0,1 

102 

22 

60 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

4.02 

1.11 

1.81 

24 

.0 

0 

5 

3 

NIMROO    DAM 

94.5 

58.3 

81.4 

104 

23 

61 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

2.34 

.80 

25  + 

.0 

0 

4 

2 

PERRYVILLE 

94,2 

65,7 

80.0 

-    0,7 

101 

22  + 

59 

?■' 

0 

25 

0 

0 

0 

2.40 

-    1.30 

1.05 

25 

.0 

0 

5 

1 

SHERIDAN    TOWER                                               !    9T.0 

57, OM 

80. OM 

100 

1"'  + 

59 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

,87 

.28 

25  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

81. 

3 

-    0,2 

3,12 

-       .50 

.0 

tes  following  Statlt 
-     80    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JULY  1962 


Station 

Temperature 

Preci 

DJtation 

i. 

No.  of  Days 

^ 

>* 

Sno 

w.  Sleet 

No.  o 

Days 

Mox. 

Min. 

_^ 

0 

o 

£ 

0)  £ 

Q 

o 

a.  ^ 

S  i 

"  1 

0  E 

t, 

II 

S 

t; 

o 

r  z 

a   0 

1 

1 

S 

01   'c 

<  s 

< 

D.  E 

iE 

1 

1 

a 

Q 

'si 

hs 

al 

5  1 

o,! 

1 

si 

O 

1 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

«RINKLFY 

92.4 

70.6 

81.5 

0.2 

98 

23  + 

59 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

3.80 

1.86 

25 

.0 

0 

4 

3 

1 

OES  ARC 

93.5 

71.8 

82.7 

100 

22+ 

60 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

3.74 

2.55 

25 

,0 

0 

3 

2 

1 

HELENA 

91  .4 

70.1 

80.8 

-  0.7 

97 

24+ 

50 

28  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4.45 

,51 

2.45 

25 

,0 

0 

5 

3 

1 

PCEO 

90.4 

70.4 

80.4 

95 

13  + 

61 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

5.09 

2,38 

.0 

0 

5 

2 

2 

XARIANNA  2  S 

90.9 

70.3 

80.6 

-  0.4 

96 

6  + 

59 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

5.45 

1.79 

3,21 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAINT  CHARLES 

91.9 

71.3 

81.6 

98 

14 

60 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

3.97 

2,87 

.0 

0 

3 

2 

1 

STUTTGART 

91.9 

72.2 

82.1 

-  0.2 

98 

4 

50 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

3.82 

-   .34 

2,42 

.0 

0 

2 

2 

2 

STUTTGART  9  ESE 

90.6 

71.4 

81.0 

95 

13 

60 

27 

0 

22 

0 

0  :  0 

3.73 

2.55 

,0 

0 

2 

2 

2 

WEST  MEMPHIS 

89.5 

70. 7M 

80. IM 

98 

5 

62 

29  + 

0 

17 

0 

0 !  0 

5.39 

1.55 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

WYNNE 

91. ?M 

68. 6r^ 

79. OM 

97 

22 

58 

27  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.25 

.84 

11 

,0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

81.1 

-  0.3 

4,17 

.31 

,0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

9'i.3 

68.7 

82.0 

99 

31  + 

50 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

1.92 

.70 

21 

,0 

0 

5 

1 

0 

DE  OUEEN 

94.1 

68.8 

81.5 

99 

12 

65 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

2.87 

1.00 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

OIERKS 

95.2 

66.6 

80.9 

101 

21 

63 

22  + 

0 

28 

0 

0 

0 

4.U 

2.09 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

HOPE  3  Nc 

93.2 

69.9 

81.6 

-  0.4 

97 

23  + 

65 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

2.08 

-  2,01 

1.26 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNT  IDA 

96.1 

67.4 

81.8 

1.6 

102 

12 

63 

19+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.86 

-  3.58 

.'i4 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

NARROWS  DAM 

94.2 

66.4 

80.3 

100 

22  + 

61 

T 

0 

25 

0 

0 

0 

3.70 

1.25 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

93.0 

67,9 

80.5 

99 

18  + 

63 

28  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.88 

1.94 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

OKAY 

95.5 

71.1 

83.3 

0.7 

100 

12 

65 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

1.83 

-  2.11 

.59 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

93.5 

72.7 

83.1 

0.5 

99 

2' 

66 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

3.14 

-   .70 

1.32 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

81.7 

0.2 

2.60 

-  1.42 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

92.2 

71.0 

81  .6 

98 

13+ 

66 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

2.83 

-  1.02 

.87 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

CAMDEN  1 

94.6 

71.2 

82.9 

0.5 

99 

23 

61 

27 

0 

2  8 

0 

0 

0 

1.68 

-  2,68 

.80 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

95.1 

70.8 

83.0 

0.3 

101 

13  + 

66 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

1,69 

-  2.49 

.93 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

FOROYCE  6  W 

95.2 

70.6 

82.9 

102 

13 

55 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

3.15 

1.33 

28 

■  0 

0    j       :  5 

3 

1 

MAGNOLIA  3  N 

93.2 

68.5 

80.9 

-  1.5 

99 

13  + 

54 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

4.93 

,85 

2.36 

26 

.0 

0       15 

3 

2 

>RESCOTT 

92.6 

71.3 

82.0 

-  1.1 

98 

13  + 

54 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

3.28 

-  1,08 

2,30 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

BARREN 

93.8 

70.8 

82.3 

-  0.5 

99 

30  + 

54 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

3.54 

1,47 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

82.2 

-  0.2 

! 

3.03 

-   ,96 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

i 

:rossett  7  S 

93.3 

70.2 

81.8 

0.5 

98 

31  + 

55 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

1.36 

-  3.72 

,55 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

rUMMINS  FARM 

92.0 

69.8 

80.9 

99 

13 

52 

27  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1.99 

1.00 

28 

,0 

0 

5 

1 

1 

WMAS 

94.6 

70.6 

82.6 

-  0.4 

100 

12 

52 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

.70 

-  4.09 

.16 

29  + 

,0 

0 

4 

0 

0 

!UDORA 

95.2 

72. IM 

83. 7M 

101 

30  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.53 

.26 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

<ONTICELLO  3  S 

92.8 

69.6 

81.2 

102 

12 

54 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

1.59 

.75 

9 

,0 

0 

3 

2 

0 

'INE  BLUFF 

93.2 

72.6 

82.9 

-  0.2 

101 

13 

51 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

3.50 

-   .34 

1.36 

25 

,0 

0 

4 

3 

2 

>INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

94.4 

72.5 

83.5 

102 

12 

55 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

.95 

.48 

24 

,0 

0 

? 

0 

0 

>ORTLANO 

92.4 

70.2 

81.3 

-  0.4 

98 

31 

65 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.75 

1,22 

10 

,0 

0 

3 

2 

1 

iOHWER  2  NNE 

92.7 

71.0 

81.9 

98 

?3  + 

53 

20 

0 

24  j  0 

0   0 

1 

1.66 

,61 

10 

,0 

0  1 

3 

2 

0 

DIVISION 

82.2 

0.2 

i    1    i 

1.54 

-  2.59 

,0 

:      I 

MO 

NTHLY  EX 

TREMES 



Highest 

Tempera 

ture:   105"  on 

the  8th 

at  Booneville 

Lowest  T 

enperat 

ure:   49°  on  th 

e  27th  a 

t  Mammoth  Spring 

Greatest 

Total 

Precipitation: 

8.06  In 

ches  at  Clarksvil 

le 

Least  To 

tal  Pre 

cipitation:   0. 

43  inch 

at  Salem 

G 

reatest 

one- da 

y   Preci 

pita 

tion 

:   3 

.94 

inche 

s  o 

n  t 

he 

29t 

h  at  Sp 

arkman  3 

WSW 

See   reference    notes   foIlowlE^   Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1   1 

2  1  3 

4   5   6 

7 

8    9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19   2C 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

ARROTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

».53 

5.20 
2.7* 
3.18 

T 
.23 

.72 

.16 

.44 

.10 
.06 
.30 

.77 

.05 

T 

,55 

,03 

T 

.46 

2.31 

1.42 

T 

.11 

.06 

.02 

.79 

7 

.60 

.16 
.26 
.45 
.09 

1.78 

.67 

2.53 

1.35 

7 

.41 

.22 

.23 

.10 

.06 
.73 

7 

.09 

.91 

.07 
.34 

.12 

7 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

3.91 
3.06 
2.83 
2.13 
1.92 

.40 

T 

.17 

.27 

,07 

T 

.95 

.27 
.87 

.93 
1.98 

.29 

.19 
.04 

,35 

,70 

.08 

.39 

.10 
.16 

.05 

.18 
.53 

.38 

7 

.14 

7 
.19 

.07 
7 
•  47 

.97 
.02 
.84 

.17 

2.47 

7 

7 
.01 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOR 

SATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

2.62 
1.16 
3,09 
A.72 
7.11 

.13 

1.16 

T 
.65 

T 

.08 
.40 

7 

T 
T 

.44 
.09 

.14 

.06 

7 

.06 

.03 
.46 
.91 
1.03 
2.30 

1.37 

.25 

7 

7 

7 

1.14 

7 

1.42 
2.14 

.05 

.32 
.22 

1.11 

•  30 

.96 

T 

1.03 

.14 
.06 

.18 
.14 
.15 
.50 

.06 
.02 

BEAVEfl  0AM 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
RENTON 
RENTONVILLE 

k.lO 
1.05 
4.16 
2.48 
3.89 

.10 
.80 

.02 
.05 

.61 

.07 

.52 

.06 

.17 
.83 

.47 
.64 
1.46 

.01 

1.40 

7 
.05 

.39 

7 

1.02 

.04 

.09 

7 

.50 
.75 

.60 

.05 

.10 
.93 

.04 

.53 

.90 

.06 
.10 
.07 

l.U 

.10 

.97 

BERRYV!LLE  *  NW 

eiG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.18 
1.84 
3.25 
2.16 
2.01 

.04 
.55 

.64 
•  13 

.12 

T 

T 

T 

.26 

T 

.09 
,08 

.40 

T 
.05 

.08 

T 

.27 
.22 

.12 
.04 
.33 

.08 
.48 

.19 

7 

,02 

.02 

.14 

.11 
2.40 

.06 

.37 
1.08 

.06 
.04 

.07 

•  11 

.06 

.06 
1.42 

7 
7 

.29 

7 

BLYTHEVILLE 
600NEVILLE 
BOUGH TON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

1.34 
3.90 
3.74 
3.80 
6.34 

,26 

.37 

T 

.18 

.04 

.23 

.97 

.14 
.37 

.63 

,88 
.35 

.34 
.55 

.10 

.01 
.43 

.45 

7 

.20 

.04 
.59 

.42 
.62 

T 
.32 

.44 

.21 

1.74 

1.86 
.62 

.05 
.17 
.09 

.05 

•  29 

2.81 

.34 

.10 

2.2« 

BURDETTE 
CABOT  ^  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 

.62 

3.88 
.49 
1.68 
3.70 

,80 

T 

.01 

.40 

T 

.36 

T 
.20 

1.25 

1.53 

T 

.08 

7 

7 
.04 

.01 

.05 

,33 

.09 

.90 
.11 

7 

.47 

.04 

1.67 

.24 

1.37 

.20 

.03 

.19 

7 
.17 

.15 

7 

.08 

7 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

4.87 
8.06 
6.42 
9.03 
1.68 

.05 

.06 

.88 

.66 
,92 

1.59 
,12 
.14 

2.70 

7 

1.08 
2.49 

T 

,29 
.16 

.37 
.33 

.02 

1.77 

2.26 

.10 

T 

2.97 

1.98 
1.4S 
.13 

.25 

.02 

7 

.03 

7 

.12 

.01 

7 

.02 
.91 

2.12 
.34 
.13 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

2.82 
1.36 
2.86 
1.99 
3.85 

.02 

.08 

.04 

7 

.14 

.93 

.14 

.20 
.02 

.55 

.08 
.39 

.05 

1.20 
7 
.62 

.75 

T 

.06 

.23 

1.15 

7 

7 

.08 

.20 

.26 

.27 

1.06 
.01 

•  21 

•  19 
.35 

.16 

.02 

.60 
.21 

1.00 
.22 

.99 

T 
.74 

.10 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  OUEEN 
OERMOTT 

7.00 
2.76 
5.14 
2.87 
.82 

.15 

T     T 

.30 

T 

.05 
,17 
,07 

,82 

,64 
.64 
,50 

T 
7 

.06 
.81 
.04 

.49 

.01 

1.51 
.03 
.64 

.09 

.06 
.68 

.23 
.10 
.16 

3.35 

1.51 
2.74 

.03 
.14 
.18 

.12 

.80 

.01 
1.00 

7 

.01 

.06 

.41 

7 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

3.74 

3.30 

4.11 

.70 

1.69 

.07 

.01 
,11 

.16 

.29 

,16 

.90 
,31 

T 
.08 

.08 

.07 

7 

.23 

.04 

•  11 

.39 

7 
7 

7 

.52 

7 

.88 
7 
.05 

2.99 

.99 

.04 

7 

.35 

.03 

.38 

T 
.93 

T 
.20 

.02 

1.14 
.02 
.17 

2.09 
.16 

7 
.33 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLF  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

.63 
3.19 
2.62 
3.51 
3.32 

T 
T 

,26 

T 

,26 

.15 

,42 

.70 
1.98 

' 

,65 

.01 

T 

.15 

.24 

T 

•  19 

7 

7 

.33 

.27 
1.02 
.19 
.31 

.48 
.31 
.28 

.02 

7 

.16 

.04 

.14 
.07 

7 

.79 

.07 

2.00 

1.14 
.68 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

3.15 
4.58 
6.39 
4.13 
2.36 

T 
,47 

,15 

.05 

T 
T     .85 
.01 

.98 
1.32 
1.72 

.22 

1.02 
1.01 

.11 

T 

.14 

.07 

.03 

7 

2.49 

7 

7 
.13 

7 

.19 

.04 

.12 
1.88 
.61 

.13 

7 

.10 

.60 

1.30 

.90 

.49 

T 
.21 

1.33 

7 

.19 

7 

.01 

,03 

7 

7 

7 
1.95 

7 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  fc  ESE 

4.28 
2.41 
5.22 
2.90 
3.59 

.16 
1.34 

.03 

.52 
2.46 

T 

,15 
.40 
.36 

.05 
.21 
.52 

.22 

.35 

.04 

.63 

T 
.52 

7 
.24 

7 
.30 

2.43 
.14 
.29 

.52 

.16 

.01 

.08 
.05 
.08 

.33 

2.68 

7 
.29 

.64 

.18 

.04 

.92 

7 

.30 

.21 
.22 

.11 
.40 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREER5  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

7.05 
6,14 
4.08 
4.07 
1.75 

1.14 

.07   .02 
.02 

.08 

•  36 
.41 

T 
1.77 

.07 

,35 

3.06 
.01 

T 
.06 

T 

•  39 
.95 

.58 

.99 

.72 
.54 

.41 

.04 
.02 

.03 

.02 
1.20 

.43 

1.98 
2,22 
1,96 

7 

7 

.42 
.04 

7 

.33 

7 
7 
7 
1,59 

.04 
.14 

•  51 

•  16 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 
HOPE  3  NE 

3.55 

4.02 
5.39 
4.45 
2.08 

.23 

T 
.11 

T 

.38 

.22 

.21 
.20 
.41 
.98 

.06 

7 

.73 

,17 

T 

.15 

1.11 

.13 

T 

.71 
1,30 

7 

.02 

,36 

.03 
.03 

T 

.10 
.34 
.23 

2,47 
2.45 

.19 

.09 

.22 

1.21 

.14 
1.26 

1.47 
.42 
.02 

.42 
.26 
.66 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

4.00 
3.08 
2.24 
3.05 
5.87 

1*14 

.05 
.05 

.09 

.18 

1,62 

.08 

,14 

T 

7 

.37 

.40 

T 

.05 
,77 

1.40 
.01 

1.35 
,93 

1,30 
,71 

.11 
.20 

T 

T 
.13 

.05 

.50 

7 

.26 

.30 

.27 
.03 

.75 

.05 
.10 

.93 
.23 

•  09 
.20 

.80 

1.92 

1.08 

7 

JESSIEVILLE 

J0NE5B0R0 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

5.29 

3,37 
2,88 
5,09 
1.82 

.05 
.10 

.36 

.45 
.91   .36 

.04 

.04 
,15   T 

,02 
.35 

,20 

.20 
.52 
.08 
2.38 
.49 

.30 

T 

.44 
.03 

7 

1.04 
.06 

7 

.31 

7 

.18 

1.72 
.72 
.89 
.31 
,19 

1.40 
.73 
.08 

1.88 
.50 

.20 

.04 

.03 

.05 
.29 

.19 
.19 
.02 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

3.43 
5.27 
2.53 

4,13 
1.91 

.03 
.06 

.73 
1.00 

.11 

.10 

.83 
.19 
,04 

1.32 

.40 
.92 

.04 

.09 

.20 

7 

.09 

.05 

7 
.96 

7 

.96 

.31 

1.66 
.02 

.20 
T 

.15 
.09 

.83 

.38 

.70 
.37 

,37 
.10 

.10 
.03 

1.78 
.36 

7 

•  15 
1.95 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

LITTLE  ROCK  FTLT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

3.10 
3.29 
3.62 
3.34 
4.93 

T 
.38 

.07 

.18 

T 
.12 

,08 
,15 

,11 

1.72 
1.46 
.28 
.92 

.17 
.12 

7 

.30 

.01 

.98 

1.35 

,13 

.19 
.06 

.16 

.17 

T 

.48 

.64 

1.14 
.70 
1.97 

.15 

2.36 

.33 

7 
.90 

.03 
.03 

7 
.02 

•  10 

•  33 

•  39 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

.99 

.90 
5.46 

3.32 

-    - 

T 
.11 

- 

.25 

.11 

.06 
1.63 
.19 

T 
.28 

.21 

.     -    - 

.11 

1.11 

.26 

-    - 

.06 
.04 

- 

- 

7 
.30 

.12 

.25 
3.21 

.67 

.19 

- 

.05 

7 

- 

7 
.35 

.35 

.05 
.31 

MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORORAY  LOCK  AND  DAM  B 
MORR  T  L  TON 

2.88 
3.85 
1.69 
1.28 
4,02 

.06 
.64 

.18 

,75 

.04 
.11 
.89 

.15 

.05 

1.20 
.31 

7 

.17 
.23 

.38 

.50 

.08 

7 
.09 

7 
1.17 

T 

.35 

.49 
.18 

1.81 

.72 

.70 

7 

.02 

.11 

.44 

.13 

.19 

.42 

.05 

.04 

.19 
.08 

7 

.60 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2    ESE 

■  86 

.96 

1.10 
1.91 

. 

T 

.68 

•  47 

-    - 

.44 
.08 

.08 
.06 

.29 

-    -    - 

.16 

.04 

.23 

-    - 

.05 
.05 

- 

- 

.02 
.41 

.12 

.14 

.05 

- 

- 

.77 

.04 

•  09 
.13 
.24 

•  1*. 

•  Ot 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


-H 

Day  of  Month 

Station 

1 

H 

1      1 

2        3 

4        5        6 

7    1    8 

1     ^ 

10 

U       12 

13      14      15 

16  1 

17   1 

IS 

19      2C 

21 

22   1 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

MULSEODV    6    NNE 

3,M 

.06 

.38 

.45 

.08 

.07 

.60 

.88 

T 

1.12    . 

HARftOHS.  DAM 

3.70 

.60 

.05 

.46 

.09 

.28 

.97 

1.25 

««S«VIU1.E    PEACH    SUBSTA 

2.sa 

.02 

T 

T 

.01 

.28 

.02 

.05 

.09 

T 

.47 

1.94 

NATHAN    A    MNH 

A.42 

T 

.20 

.80 

.28 

.05 

.30 

1.02 

1.77 

NEWHOPE    3    E 

3.67 

1.04 

.46 

.31 

1.86 

NEWPORT 

6.A8 

T 

.12 

T 

.60 

.78 

1.50 

.30 

T 

.51 

1.26 

.51 

.10 

.60    . 

NIHROO   DAM 

2.3« 

.33 

.OS 

.20 

.03 

.80 

.80 

.05 

.05 

OOELL    3    N 

7.51 

.56 

.72 

1.10 

.51 

.06 

.21 

.15 

.70 

3.50    '. 

OOEN    2    11 

1.37 

.10 

.05 

.09 

,70 

.26 

.13 

.02 

.02 

0«AY 

1.B3 

.22 

T 

.20 

.07 

.04 

.26 

.35 

.69 

OSCEOLA    2    NNW 

2.35 

.20 

.29 

.57 

T 

1.29 

T 

OVENSVILI.E 

2.40 

.46 

.04 

,01 

1.84 

.02 

T 

.01 

.02 

T 

OZARK 

A. 62 

.63 

.20 

.05 

.70 

.68 

.13 

.14 

.11 

.22 

1.64 

T 

.12    . 

OZOKE 

».32 

r           ,15       .65 

.18 

.84 

1.20 

T 

1.30    . 

PARACOULO   RADIO   KORS 

1.21 

.01       .15 

^ 

.37 

.04 

.46 

.02 

.14 

PARIS 

5.77 

.55 

1.33 

.18 

.25 

.04 

.72 

2.31 

.22 

.04 

.13    . 

PARKIN    2   W 

2.76 

.19 

1.19 

T 

.16 

.90 

.32 

PARKS 

3.17 

.18 

.14 

.82 

.65 

1.10 

.28 

PELSOR 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERSrvILLE 

2.A0 

.29 

.43 

T 

.30 

.09 

.24 

1.05 

T 

'' 

T 

PtNE   8UUFF 

3.50 

.88 

1.14 

1.36 

T 

T 

.12 

T 

PINE   RLUFF    FAA    AIRPORT 

.96 

.03 

.20 

.48 

.01 

.24 

T 

PINE    RI06E 

1.59 

.74 

.05 

.03 

.44 

.11 

.12 

.04 

.06 

POCAHONTAS    1 

- 

- 

- 

_           -           - 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PORTLAND 

2.27 

.20 

1.22 

.05 

T 

.80 

T 

T 

PRESCOTI 

3.28 

T 

T 

T 

.60 

.18 

.05 

.10 

.05 

2.30 

RATCLIFF 

A.62 

1.16 

.95 

.07 

2.11 

.32 

T 

T 

T 

T 

R06ERS 

1.27 

.42 

.70 

T 

.01 

T 

.14     . 

-fiONHER    2   NNE 

1.66 

.61 

,06 

,55 

T 

T 

.44 

RUSSELLVILLE 

6.13 

.27 

.40 

1.24 

1.00 

2.09 

.62 

.12 

.39    . 

SAINT    CHARLES 

3.97 

2.87      T 

.95 

T 

.11 

.04 

SAINT    FRANCIS 

3.45 

.40 

.15 

.17 

.38 

.45 

1.90    . 

SALE" 

.A3 

.12 

T 

.15 

.16 

T 

SEARCT 

1.89 

.01 

.14 

.17 

.04 

.06 

.31 

.02 

1.10 

.04 

SHERIDAN    TOWER 

.87 

.03 

.02 

.26 

.28 

.28 

SHIRLET 

7.51 

1.03 

.40       .03 

.33 

1.86 

.15 

,10 

1.26 

2.19 

.16    . 

SILOAM    SPRINGS 

A. 21 

.12 

.51 

2.74 

.21       .02 

.13 

.03 

.11 

.10 

.24    . 

SPARKNAN    3    WSW 

3.9A 

3.94 

S'AKPS 

A.52 

1.48 

.52 

.20 

1.30 

.33 

.33 

.36 

STAR    CITY    2    s 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

_           _           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORY 

4.69 

.05 

.08 

.06 

3.20 

1.22 

.08 

STUTTGART 

3.82 

2.42 

.05 

.05 

1.12 

.09 

.06 

T 

.03    . 

STUTTGART    9    ESE 

3.73 

T 

2.55      .02 

.02 

T 

T 

1.00 

.05 

.09 

T 

T 

SUBIACO 

4.57 

.22 

.24 

.76 

.32 

.41 

2.06 

.19 

.08 

.29    . 

TAYLOR 

1.45 

.06 

,01 

.04 

.25 

.10 

.49 

.50 

TEXARKANA    HB    AIRPORT          //R 

3.14 

1.03 

.25 

T 

1.32 

.50 

.04 

WALDRON 

8.04 

1.36 

1.61 

2.64 

.30 

.21 

1.61 

.25 

.06 

T 

WALNUT    RIDGE   FAA    AP 

3.35 

.16 

T 

.28 

T 

.27 

2.21 

.33 

.06 

.02 

WARREN 

3.64 

T 

.58 

1.47 

.08      T 

T 

.31 

.49 

T 

.02 

T 

.33 

.31 

.05 

WEST   HEKPHIS 

5.39 

.09 

.43 

.70 

1.63 

.06 

.50 

.32 

1.66 

WHITE   ROCK 

4.47 

. 

1.53 

.18 

.24 

.21 

1.03 

1.28    . 

ITYNNE 

2.25 

.18 

T 

T 

.09 

.84 

.37 

.45 

.32 

T 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season   of    1961-1962 


ABKAMUS 


Long-tenn 

Slation 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

meaiu 
July-June 

ABBOTT 

<>.o 

4.0 

ALICIA 

T 

T 

T 

T 

ALUM  FORK 

- 

- 

ALY 

7.5 

7.5 

AMITY  3  NE 

T 

- 

- 

ANTOINE 

_ 

_ 

APLIN  1  W 

9.3 

9.3 

ARKADELPHIA 

6.4 

6.4 

ARKANSAS  CITY 

2.5 

2.5 

ASHDOWN 

6.0 

6.0 

ATHENS 

. 

_ 

AUGUSTA 

- 

. 

BALD  KNOB 

T 

4.0 

T 

4.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

T 

- 

_ 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

T 

- 

- 

BEAVER  0AM 

- 

. 

. 

1.0 

_ 

BEECH  GROVE 

.6 

.6 

8EE0EVILLE 

T 

5.0 

5.0 

BENTON 

T 

5.5 

5.5 

BENTONVILLE 

T 

.3 

1.9 

2.0 

T 

4.2 

BERRYVILLE  <.  NW 

T 

- 

T 

T 

. 

BIG  FORK 

7.0 

7.0 

BLACK  ROCK 

T 

T 

T 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

T 

5.5 

5.5 

BLUFF  CITY  3  SW 

12.0 

12.0 

BLYTHEVILLE 

T 

.5 

_ 

T 

. 

BOONEVILLE 

9.0 

T 

9.0 

60UGHTON 

- 

• 

BRINKLEY 

T 

T 

«.5 

T 

T 

4.5 

BUFFALO  TOWER 

T 

T 

- 

T 

T 

- 

BURDETTE 

_ 

- 

CABOT  i    SW 

T 

T 

4.0 

4.0 

CALICO  ROCK 

T 

- 

T 

- 

CAMOEN  1 

- 

- 

CARLISLE  1  SW 

4.0 

T 

4.0 

CLARENDON 

_ 

_ 

CLARKSVILLE 

T 

2.5 

2.5 

CLINTON 

- 

- 

CONWAY 

T 

S.O 

T 

8.0 

CORNING 

3.0 

3.0 

COVE 

4.0 

. 

_ 

CROSSETT  7  S 

T 

3.0 

T 

T 

3.0 

CRYSTAL  VALLEY 

T 

T 

7.5 

7.5 

CUMMINS  FARM 

T 

8.1 

T 

8.1 

DAISY  3  E 

- 

DAMASCUS 

_ 

T 

. 

DANVILLE 

7.5 

7.5 

OARDANELLE 

T 

6.0 

6.0 

DE  QUEEN 

- 

- 

DERMOTT 

5.0 

T 

5.0 

OES  ARC 

T 

6.5 

6.5 

DEVILS  KNOB 

T 

2.0 

2.0 

OIERKS 

5.0 

5.0 

DUMAS 

7.0 

T 

7.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

9.0 

T 

9.0 

EUDORA 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EUREKA  SPRINGS 

.S 

- 

.3 

- 

EVENING  SHADE  1  NE 

- 

T 

- 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

.2 

1.3 

.5 

T 

2.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

T 

3.1 

.7 

T 

3.8 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORDYCE  6  W 

- 

- 

9.0 

T 

- 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

T 

3.9 

T 

3.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

T 

1.0 

1.0 

FULTON 

- 

- 

GEORGETOWN 

- 

- 

GILBERT 

.5 

2.0 

T 

2.5 

GLENWOOO 

- 

- 

GRAVELLY 

8.0 

8.0 

GRAVETTE 

T 

- 

.2 

- 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.0 

_ 

.1 

. 

GREENBRIER 

T 

8.4 

T 

8.4 

GREENWOOD 

- 

- 

GREERS  FERRY  DAM 

T 

3.0 

T 

3.0 

GUROON 

7.5 

T 

T 

7.5 

HAMBURG 

- 

- 

- 

_ 

. 

- 

HARRISON 

1.0 

3.6 

1.0 

T 

5.6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

- 

- 

T 

T 

2.2 

.6 

T 

T 

- 

HECTOR 

- 

T 

- 

HELENA 

6.0 

T 

6.0 

HOPE  3  NE 

7.3 

7.3 

HOPPER 

4.5 

4.5 

HORATIO 

- 

- 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

T 

T 

7.0 

7.0 

INDEX 

6.0 

6.0 

JASPER 

1.0 

- 

T 

T 

- 

JESSIEVILLE 

- 

- 

J0NE5B0R0 

T 

2.5 

T 

2.5 

KEISER 

T 

T 

- 

- 

KEO 

8.0 

8.0 

LAKE  CITY 

T 

3.5 

T 

3.5 

LAKE  MAUMELLE 

T 

- 

I 

- 

LANGLEY 

5.5 

5.5 

LEAD  HILL 

- 

T 

- 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

T 

T 

.6 

.6 

I  follovlBK   StfttloD   ladsx. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season   of    1961-1962 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July.June 

LEOL* 

S.O 

5.0 

LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT 

T 

T 

6.0 

T 

T 

6.0 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

- 

- 

LURTON 

- 

T 

- 

MADISON 

T 

5.0 

T 

T 

5.0 

MAGNOLIA  i    N 

8.5 

T 

8,5 

MALVERN 

T 

8.0 

T 

8.0 

HAHMOTH  SPRING 

- 

- 

MAR I ANNA  2  S 

T 

T 

- 

T 

T 

- 

MARKED  TREE 

5.0 

T 

- 

- 

MARSHALL 

3.5 

T 

T 

3.5 

MELBOURNE 

- 

- 

MENA 

2.9 

2.9 

MONT  I  CELLO  3  S 

7.5 

T 

T 

7.5 

MOROSAY  LOCK  AND  DAM  8 

6.2 

6.2 

MORRILTON 

T 

T 

8.0 

8.0 

MOUNT  IDA 

3.0 

3.0 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

- 

- 

- 

<• 

- 

- 

- 

MOUNTAIN  HOME  I    NN« 

3.5 

T 

3.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 

T 

1.0 

6.0 

T 

T 

7.0 

MOUNTAIN  VIEH  2  ESE 

2.0 

2.0 

MULBERRY  6  NNE 

- 

- 

NARROWS  DAM 

6.0 

6.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4.5 

4.5 

NATHAN  *  HNW 

S.O 

8.0 

NEHHOPE  3  E 

5.0 

5.0 

NEWPORT 

T 

- 

- 

NIHROO  DAM 

- 

- 

ODELL  3  N 

3.5 

1.0 

4.5 

ODEN  2  N 

4.5 

- 

- 

- 

OKAY 

- 

- 

OSCEOLA  2  )OOI 

T 

T 

- 

T 

- 

OHENSVILLE 

T 

- 

T 

- 

02ARK 

T 

2.0 

2.0 

OZONE 

3.0 

3.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

- 

T 

- 

PARIS 

T 

8.5 

T 

8.5 

PARKIN  2  H 

- 

- 

PARKS 

- 

- 

PELSOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERRYVILLE 

- 

- 

PINE  BLUFF 

6.0 

T 

T 

6.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

8.0 

T 

T 

8.0 

PINE  RIDGE 

4.5 

4.6 

POCAHONTAS  1 

T 

- 

- 

- 

PORTLAND 

- 

T 

- 

PRE5C0TT 

9.0 

T 

9.0 

ratcliff 

- 

- 

ROGERS 

T 

T 

- 

.7 

.8 

- 

ROHVER  2  NNE 

6.0 

T 

6.0 

RUSSELLVILLE 

8.0 

8.0 

saint  CHARLES 

3.0 

3.0 

SAINT  FRANCIS 

- 

- 

SALEM 

1.5 

1.5 

SEARCY 

T 

T 

- 

- 

SHERIDAN  TOWER 

9.0 

T 

9.0 

SHIRLEY 

2.0 

2.0 

SILOAM  SPRINGS 

T 

- 

2.0 

SPARKMAN  3  WSW 

_ 

_ 

STAMPS 

7.5 

T 

7.5 

STAR  CITY  2  S 

6.0 

6.0 

STORY 

_ 

- 

STUTTGART 

7.0 

7.0 

STUTTGART  9  ESE 

7.0 

T 

7.0 

SUBIACO 

4.8 

4.8 

TAYLOR 

8.0 

.6 

8.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

T 

7.5 

.1 

7.6 

HALORON 

4.6 

4.8 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

T 

3.2 

T 

3.2 

WARREN 

8.2 

T 

8.2 

WEST  MEMPHIS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WHITE  ROCK 

.5 

T 

_ 

_ 

WYNNE 

- 

- 

u 

J\i. 

LI 

IJ 

CJVJ 

LIT 

.n/ 

\.i 

un 

£.C 

» 

JTILT  1962 

Slation 

Day 

Of  Month 

s 

2 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 

70 

96 

72 

97 

70 

99 
72 

99 

74 

99 

59 

98 
72 

95 
73 

85 

70 

98 

70 

102 

74 

98 
73 

98 
74 

100 
73 

97 

70 

91 

67 

90 
67 

91 

55 

96 
55 

97 

75 

100 
68 

99 
69 

80 
67 

80 

70 

86 
69 

n 

86 
57 

92 
72 

96 
72 

96 
72 

93.7 
70.0 

ARKSOELPHIA 

MAX 
MIN 

88 
70 

89 

71 

92 

72 

93 
72 

94 

71 

94 
72 

94 

70 

95 
71 

96 

71 

91 
71 

95 
75 

98 
74 

98 

74 

95 

72 

96 

71 

96 

74 

94 
69 

91 
70 

91 
59 

94 
57 

94 

71 

94 
65 

96 

71 

90 
73 

82 

73 

86 

72 

1? 

79 
69 

90 
72 

96 

70 

94 
72 

92.2 

71.0 

ASHDOWN 

MAX 

MIN 

89 
67 

92 

67 

93 
74 

95 
72 

96 
68 

96 

67 

95 
67 

98 
56 

97 
69 

97 
72 

97 
72 

99 
67 

99 
68 

98 
74 

97 
70 

95 

71 

99 
69 

99 
68 

94 

57 

98 
60 

97 
69 

97 
55 

98 
68 

96 

72 

96 
75 

89 

70 

79 
55 

88 
57 

95 
69 

98 
55 

99 
68 

96.3 
68.7 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
69 

95 

70 

95 
71 

97 
71 

94 

70 

94 

59 

95 

72 

88 
75 

83 
70 

91 
71 

97 

73 

97 
76 

96 
72 

97 
68 

92 

71 

90 
69 

89 

68 

89 
54 

94 
50 

94 
72 

100 
67 

99 
67 

80 
70 

88 
71 

83 
59 

82 
59 

86 
64 

88 
53 

93 
63 

90 
72 

91.5 
60.7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

64 

91 

96 
70 

99 
71 

101 
72 

99 

71 

101 
69 

102 
74 

96 
72 

83 
68 

95 
59 

103 
59 

103 
73 

102 
74 

104 
72 

96 

70 

91 
64 

91 
63 

53 

100 

100 
58 

102 
69 

78 
68 

89 
68 

86 
62 

84 
54 

87 
60 

87 
71 

86 
71 

92 

71 

94.6 
68.2 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
66 

93 
69 

94 
69 

97 

70 

95 
69 

95 

67 

96 

74 

94 

71 

83 
55 

91 
69 

98 

70 

98 
72 

97 
73 

97 

69 

93 
68 

89 
65 

87 
64 

88 
51 

90 
61 

94 

70 

97 
66 

96 
69 

81 
69 

88 
67 

83 
63 

83 
53 

85 
59 

86 
69 

86 

73 

89 

70 

91. 
67.2 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

86 
65 

88 
68 

90 
70 

93 
68 

95 
72 

97 
58 

95 
71 

95 
69 

96 

70 

88 
69 

84 

67 

94 
59 

96 
6* 

9J 
67 

94 
71 

92 
70 

91 
59 

91 
52 

91 
64 

92 
54 

89 
67 

96 

53 

96 
63 

94 
53 

76 
54 

89 
62 

87 
54 

88 

50 

88 
68 

89 
65 

93 
67 

91.2 
65.9 

BENTON 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
69 

93 
69 

90 
69 

95 
68 

95 

73 

95 
67 

98 

70 

94 
75 

90 
70 

97 
72 

99 
74 

99 

73 

96 

71 

96 

70 

95 

71 

93 
72 

91 
58 

91 
65 

95 

54 

95 

75 

97 
67 

98 
58 

84 
72 

80 
73 

86 
68 

85 
64 

85 

70 

93 
72 

96 
70 

95 

76 

92.7 
70.0 

RENTONVILLE 

MAX 
MIN 

38 
61 

89 
67 

92 
69 

94 
66 

95 
58 

94 
68 

91 
69 

94 
67 

85 
69 

81 
59 

92 
66 

96 

58 

93 
56 

93 
65 

93 

70 

89 

70 

90 
59 

91 
63 

90 
55 

67 
64 

94 

67 

84 
56 

92 

71 

75 
52 

85 
56 

86 
66 

87 
56 

85 
64 

88 
68 

91 
67 

86 
58 

89.3 
55.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
66 

90 
66 

91 
68 

98 
59 

96 
66 

97 
70 

99 
64 

98 
65 

101 
74 

95 

70 

87 
72 

97 
70 

101 
70 

100 
57 

98 
66 

99 
72 

99 
65 

96 
68 

92 
53 

94 
52 

98 
70 

100 
64 

102 
67 

98 
58 

84 
71 

79 
69 

89 
62 

86 
67 

87 
67 

97 
65 

97 
69 

94.6 
57.5 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
72 

94 
73 

96 
75 

98 

74 

95 
72 

96 

71 

95 

76 

87 
71 

87 
57 

88 

77 

97 
74 

9» 
75 

96 

78 

98 
75 

95 

75 

90 
71 

89 

67 

90 
64 

91 
54 

94 
73 

95 

71 

100 
74 

85 

72 

90 
72 

86 
65 

82 
56 

88 
60 

90 

71 

94 
72 

89 

72 

92.0 
70. « 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

94 
68 

96 
68 

99 
67 

101 
65 

103 
58 

103 
71 

103 
65 

105 
54 

100 
73 

82 
69 

99 

71 

100 
70 

103 
71 

103 
68 

101 
67 

94 
67 

100 
67 

94 
56 

93 
67 

99 

64 

100 
71 

103 
55 

100 
68 

82 

68 

80 
70 

89 
65 

89 
65 

88 
66 

96 
73 

96 

70 

94 
72 

96.4 
68.1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
73 

94 
73 

95 
73 

96 
72 

98 
72 

96 

73 

97 
74 

90 
76 

90 
70 

92 

71 

97 
71 

97 
70 

94 
76 

95 
73 

95 
69 

93 

70 

91 
59 

91 
66 

95 
52 

95 

74 

97 

70 

98 

70 

89 

73 

83 
71 

83 
68 

83 
59 

84 
67 

91 

70 

94 
72 

89 

74 

92.4 
70.6 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 
72 

94 
72 

96 

72 

96 

73 

96 

71 

95 

71 

97 
73 

97 
78 

97 
71 

96 
72 

98 
75 

98 

74 

98 
74 

96 

74 

95 
73 

95 
69 

91 

71 

94 
68 

97 
66 

96 

74 

97 
67 

99 

70 

96 

73 

90 

74 

85 
72 

81 
61 

89 

67 

96 

72 

97 
58 

97 
71 

94.6 
71.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

89 

70 

92 
70 

95 
68 

97 
67 

98 
71 

99 
73 

100 
71 

102 
68 

96 

74 

84 

71 

96 

71 

9B 
71 

100 
72 

100 
69 

98 
69 

95 
57 

94 
65 

93 
57 

92 
67 

95 
66 

99 
72 

101 
65 

95 

70 

75 
68 

83 
68 

88 
67 

86 
63 

85 
69 

91 

73 

91 
73 

90 
58 

93.6 
69.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
69 

95 

70 

97 
68 

99 

71 

97 

71 

99 
67 

100 
70 

97 
74 

85 
73 

96 

71 

98 

70 

98 
76 

96 
73 

98 

70 

95 
71 

9? 
67 

92 
66 

92 
67 

96 
64 

96 
72 

100 
56 

97 

70 

87 
59 

81 
71 

86 
69 

85 
51 

87 
68 

90 
72 

93 
72 

93 
72 

93.4 
69.6 

CORNING 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 

71 

95 
73 

98 
73 

98 
74 

95 

70 

96 
72 

95 

75 

87 
58 

85 
66 

92 

71 

97 

73 

99 
75 

100 
76 

99 
76 

96 
71 

89 
57 

91 
65 

92 
55 

88 
65 

97 
58 

97 

71 

100 
72 

86 

71 

94 

70 

87 
63 

84 
53 

90 
58 

93 
72 

96 
72 

95 
72 

93.4 
69.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
70 

93 

70 

94 
59 

94 
68 

95 
59 

94 

70 

94 

70 

97 
73 

94 
67 

96 
72 

97 
73 

97 
72 

95 
72 

94 
76 

96 
72 

92 
59 

92 

71 

94 
68 

98 
55 

94 
69 

95 

57 

96 
69 

95 

73 

93 

75 

81 
72 

79 
59 

87 
69 

93 
69 

96 

74 

98 

70 

93. J 
70.2 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
69 

93 

71 

94 

72 

95 
72 

95 

71 

94 

70 

95 

72 

93 

74 

91 
69 

94 
71 

96 

74 

99 
74 

95 
74 

96 
72 

91 

70 

90 
70 

87 
69 

90 
55 

95 
62 

91 
70 

95 

70 

95 
67 

91 
70 

83 

70 

85 

70 

85 
62 

83 
66 

94 
69 

95 
58 

91 
72 

92.0 
59.6 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

95 
71 

97 
58 

98 
71 

98 
73 

98 
70 

101 
59 

93 

74 

81 
73 

95 
72 

99 
71 

100 
74 

99 
69 

98 
68 

94 
71 

94 
67 

90 
69 

91 
67 

95 
55 

96 
73 

97 
55 

97 
71 

81 
58 

80 
71 

86 
57 

85 
61 

89 
68 

90 
73 

94 
72 

92 

70 

93.2 
69.7 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
66 

93 
59 

95 

67 

95 
68 

95 

69 

96 
66 

97 
68 

97 
72 

97 
72 

98 
72 

99 
68 

98 
59 

95 

57 

97 
70 

92 

70 

97 
68 

96 
66 

94 
55 

97 
55 

98 

74 

97 
55 

97 
69 

90 
73 

86 

75 

80 
71 

79 
68 

88 
65 

96 

72 

97 
56 

98 

67 

94.1 
68.6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
71 

94 
73 

95 

74 

97 
74 

100 
74 

100 
73 

98 
72 

100 
75 

96 
76 

90 
72 

95 

71 

98 

74 

99 
78 

95 
78 

95 
73 

93 
72 

92 
68 

90 
69 

92 
65 

94 
56 

95 
75 

100 
71 

99 
72 

90 
72 

86 
69 

83 
59 

83 
50 

85 

58 

91 
72 

97 
74 

91 
74 

93.6 
71.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 
67 

87 
59 

90 
59 

90 

70 

90 
72 

90 
71 

93 
69 

91 
67 

75 
66 

89 
67 

92 

71 

93 
73 

93 
72 

91 
72 

87 
66 

88 

70 

84 
65 

85 
66 

90 
58 

88 
72 

95 
56 

89 
54 

92 
65 

82 
65 

78 
57 

75 
57 

78 
62 

85 
69 

67 
68 

82 
52 

86.9 
57.6 

DIERKS 

MAX 
MIN 

91 
55 

91 
66 

93 
67 

94 
64 

95 
55 

95 
57 

95 

63 

97 
66 

98 
70 

98 

70 

98 
69 

100 
65 

100 
66 

98 
66 

97 
68 

95 
55 

100 
65 

98 
65 

95 
64 

98 
63 

101 
68 

100 
63 

100 
66 

94 
72 

90 
73 

86 

71 

82 
69 

87 
65 

94 
71 

95 
65 

97 
65 

95.2 
66.6 

DUMAS 

MAX 
MIN 

88 
70 

92 
70 

94 
72 

96 

71 

97 

70 

97 
73 

97 
71 

97 
72 

97 
75 

93 
68 

95 

71 

100 
75 

99 
75 

96 
74 

96 
73 

97 
72 

95 
71 

93 
70 

97 

70 

99 
63 

93 

72 

98 
58 

98 

70 

96 
59 

82 
72 

88 
72 

88 
62 

82 
57 

97 
70 

99 

70 

98 
71 

94.6 

70.6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
71 

94 
72 

95 

71 

96 
68 

96 
69 

95 
69 

97 
71 

98 

74 

98 

70 

98 
72 

101 
72 

101 
72 

98 

74 

98 
74 

96 
72 

96 

70 

94 
72 

95 
69 

99 

65 

94 

71 

99 
57 

100 
70 

99 

75 

95 

75 

82 
73 

74 
67 

88 

67 

95 

72 

96 
69 

98 
72 

96.1 

70.8 

EUDORA 

MAX 

MIN 

91 

90 

93 
72 

96 
72 

97 
70 

95 

96 

72 

96 
72 

95 

75 

94 

69 

96 

76 

100 
74 

100 
75 

99 
75 

95 
75 

96 

74 

93 

70 

93 

73 

95 

70 

97 
55 

93 

71 

97 
59 

101 
72 

97 
75 

95 

76 

87 
72 

82 

67 

91 

70 

96 

72 

101 
73 

100 
73 

96.2 

72.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

90 
64 

90 
65 

93 

70 

94 
66 

95 
69 

95 

68 

95 

71 

96 

70 

89 
65 

83 
64 

96 
69 

98 

67 

96 
53 

93 

71 

91 
66 

90 
58 

90 
50 

90 
52 

90 
64 

95 
65 

97 
66 

95 

70 

77 
61 

88 
58 

87 
56 

90 
52 

90 
55 

91 
56 

90 
65 

93 
65 

88 
62 

91.4 
54.7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
64 

90 
66 

94 
70 

96 
71 

97 
58 

96 
58 

97 

70 

98 
57 

92 
59 

83 

70 

96 
68 

96 
69 

94 
67 

94 
72 

97 
71 

91 
55 

91 
53 

90 
52 

90 
63 

91 
64 

97 
68 

97 
63 

91 
57 

75 
65 

86 
67 

88 
51 

84 
67 

84 
54 

92 

67 

89 

70 

69 
64 

91.4 
66.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
70 

90 
75 

92 

71 

95 
72 

94 

71 

95 
74 

96 
71 

90 
69 

83 
58 

92 
66 

96 

70 

92 
68 

94 
72 

93 

75 

89 
68 

90 
61 

91 
63 

91 
64 

88 
70 

94 
69 

94 
67 

94 
67 

92 
55 

84 
66 

85 

61 

84 
56 

82 
66 

90 
67 

86 
66 

66 

64 

90.3 
67.7 

FOROYCE  5  W 

MAX 

MIN 

90 
67 

93 
71 

94 
72 

96 

71 

97 

70 

97 

71 

98 

73 

98 

72 

97 
74 

92 

58 

97 

73 

99 
74 

102 
74 

98 

74 

97 
74 

98 
72 

95 
58 

99 

67 

95 

67 

98 
65 

95 

75 

99 
65 

100 
70 

96 

73 

88 
72 

82 

70 

85 
65 

84 
67 

95 

72 

98 
58 

99 

72 

95.2 

70.6 

FORT  SMITH  Wn  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

95 
69 

98 
71 

102 
70 

102 
71 

102 
73 

101 
58 

104 
59 

100 
72 

81 

70 

97 
73 

98 
72 

102 
72 

102 
71 

97 
72 

95 

71 

95 
69 

93 
69 

94 

71 

98 

69 

98 
76 

100 
71 

95 

73 

76 
70 

79 
71 

88 

57 

86 
65 

85 
59 

93 

74 

92 
76 

90 
72 

94.5 

70.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
64 

92 
66 

96 
56 

98 

65 

98 
58 

98 
69 

99 
65 

101 
65 

98 
69 

97 

70 

94 
68 

97 

70 

95 
67 

96 
64 

95 
66 

91 
65 

93 

65 

92 
63 

91 
55 

93 
53 

97 
69 

98 
53 

97 
65 

78 
57 

83 
69 

88 
63 

86 

59 

84 
68 

90 
68 

91 

71 

90 
67 

93.0 
56.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
65 

94 
65 

97 
64 

97 
68 

95 
55 

97 
55 

98 
53 

92 

70 

81 
67 

96 
57 

97 
66 

96 

67 

95 

67 

97 
58 

92 
68 

93 
65 

90 
55 

90 
64 

92 
62 

95 
70 

95 
60 

96 
55 

77 
64 

88 
65 

85 

60 

84 
51 

86 
61 

87 
56 

89 

58 

89 

57 

91.6 
65.0 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

88 
64 

69 
65 

91 
5S 

93 
67 

95 
69 

93 
67 

94 
70 

95 
68 

90 
69 

82 
64 

92 
67 

96 
67 

92 
66 

92 
68 

89 
72 

89 
67 

90 
58 

90 
52 

90 
65 

87 
54 

94 
65 

94 
64 

91 
69 

78 
62 

86 
54 

85 
58 

86 
56 

85 
62 

88 

66 

92 

64 

86 
64 

69.7 
65.2 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
68 

95 
68 

97 
66 

99 

71 

98 

71 

99 
65 

101 
68 

93 

74 

82 

72 

94 

71 

97 
70 

97 
74 

95 
71 

97 
67 

94 

70 

92 
66 

89 
67 

91 
64 

94 
64 

95 

72 

97 
56 

97 
69 

77 
68 

84 
70 

86 

67 

83 
58 

87 
55 

88 
72 

93 

72 

90 
72 

92,3 
68.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

MIN 

88 
66 

89 
70 

89 
72 

94 

70 

96 
72 

99 
76 

96 
69 

98 

73 

99 
74 

91 
59 

81 
70 

94 
71 

100 
75 

99 

77 

97 

71 

100 
72 

94 
65 

89 
68 

87 
63 

90 
64 

94 
70 

95 
68 

99 
72 

98 
69 

75 
69 

87 
67 

84 
58 

82 
63 

85 
69 

87 
72 

91 
71 

91.8 
69.6 

HARRISON 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
67 

92 
69 

94 
67 

95 

72 

95 
58 

95 

70 

97 
69 

89 

71 

83 
69 

96 

67 

97 
68 

95 
57 

95 
69 

97 
68 

92 
59 

90 
61 

89 
63 

89 
54 

91 
55 

96 

68 

95 
61 

78 
65 

89 
57 

86 
59 

87 
50 

86 
62 

89 
54 

92 

58 

89 

67 

87 
67 

91.1 
66.4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
65 

88 
68 

93 
73 

94 
74 

95 
72 

92 
59 

94 
71 

93 
75 

82 
69 

80 
68 

92 
68 

95 
68 

92 
58 

92 

73 

93 
74 

89 
67 

87 
63 

86 
52 

85 
54 

88 
67 

92 

70 

91 
64 

92 
58 

73 
55 

85 
67 

83 
61 

81 
55 

87 
64 

85 
69 

87 
58 

83 
68 

88.3 
67.7 

CaoHttuad 

u 

Al 

LX 

IJ 

tl^ 

Ift 

Mi 

\.i 

UH 

Jta 

» 

AKKANSAS 
JULY  1962 

SUtioD 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HELEN* 

MAX 
MIN 

88 
69 

91 

71 

90 
72 

93 
74 

93 

71 

97 
72 

95   95 

73   74 

94 

7* 

90 
66 

93 

70 

87 
70 

97 

75 

97 
7S 

93 
73 

94 

71 

90 
72 

92 

71 

86 
69 

91 
65 

94 

63 

93 
70 

95 

70 

97 

72 

92 

71 

82 

72 

84 
60 

84 

60 

82 
59 

90 

70 

94 
59 

91.4 
70.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

88 
67 

91 
69 

92 

73 

92 
71 

94 
70 

94 
70 

94   95 
70   59 

97 
74 

95 

70 

96 

71 

97 
71 

96 
72 

95 
73 

95 
73 

93 
72 

96 
68 

93 
69 

93 
67 

97 
55 

96 
69 

96 
55 

97 

70 

94 
73 

88 

73 

85 
71 

80 
66 

87 
66 

94 

73 

95 
56 

95 
69 

93.2 
69.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
72 

93 
75 

96 

73 

96 
75 

97 
77 

97  100 
74   74 

97 

70 

88 
70 

97 
72 

101 
77 

99 
76 

97 
77 

98 
77 

98 

72 

94 

59 

93 
68 

95 
68 

98 
69 

102 
79 

102 
70 

99 

77 

84 
74 

82 
72 

90 

70 

87 
64 

86 
55 

95 

73 

101 
78 

102 

71 

94.9 
72.5 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
73 

9* 

75 

96 

75 

97 

75 

94 
72 

95   97 
73   76 

88 
73 

95 
69 

87 
72 

96 
76 

97 
76 

96 
78 

97 

74 

92 

71 

88 

70 

88 

70 

90 
67 

89 
67 

94 

70 

96 

73 

100 
70 

78 

70 

88 
72 

83 
67 

81 
60 

85 
62 

86 

71 

91 
75 

90 
73 

91.0 
71.4 

KEISER 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 

71 

93 

73 

94 
74 

98 
73 

93 
72 

93   94 
73   75 

86 
72 

86 
67 

87 
71 

97 
74 

96 
75 

95 

75 

93 
72 

96 
72 

90 
58 

89 
58 

89 
64 

91 
64 

94 
72 

95 
68 

98 
72 

84 
72 

87 
72 

82 
55 

80 
55 

85 
53 

85 
70 

92 

73 

89 
72 

90.5 
70.2 

KEO 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
59 

92 
72 

93 

70 

95 

71 

96 
72 

94   95 
70   72 

91 
75 

90 
70 

91 

71 

94 
76 

96 
75 

94 
73 

93 
72 

91 

73 

89 
58 

88 
58 

89 
65 

92 
54 

91 
72 

93 
67 

95 
59 

86 

73 

79 
71 

82 
68 

82 
61 

83 
59 

88 
71 

92 

71 

89 
75 

90.4 
70.4 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
59 

95 
69 

97 
59 

99 
74 

96 

67 

97   94 
68   70 

89 

70 

83 
59 

91 
67 

96 

67 

96 

58 

94 
69 

95 
68 

93 

71 

91 
61 

92 
53 

92 
63 

93 
67 

95 

69 

96 
62 

97 
73 

82 
54 

90 
67 

87 
53 

89 

53 

92 
65 

92 

57 

93 

58 

92 
59 

92.5 
57.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
70 

91 
71 

92 

74 

93 
72 

94 
73 

95 

75 

95   96 
72   74 

92 

77 

87 
72 

94 
73 

97 
78 

96 
75 

94 
75 

95 
72 

93 

74 

91 
59 

89 

71 

90 
57 

95 
56 

93 
73 

95 

70 

99 

70 

84 
74 

79 
74 

85 
68 

83 
52 

85 
59 

90 
73 

96 

72 

93 

75 

91.7 
72.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
58 

92 

70 

92 
59 

94 
67 

95 
66 

95   97 
69   58 

96 
72 

98 
73 

97 
59 

99 
68 

99 
69 

97 
70 

97 
71 

96 
58 

95 
55 

91 
66 

91 
66 

95 
65 

94 
72 

93 
55 

95 

70 

96 
72 

93 
69 

81 
68 

79 
64 

84 
55 

92 

72 

93 
71 

96 
71 

93.2 
58.6 

HALVERN 

MAX 

MIN 

90 
67 

90 
57 

93 

71 

93 
57 

95 
55 

95 
59 

96   95 
64   58 

95 

71 

89 

70 

96 
72 

100 
71 

98 
59 

94 
68 

97 
66 

95 
71 

95 
55 

94 
65 

94 
61 

97 
59 

97 

71 

98 
53 

98 
55 

89 

71 

83 
72 

88 
63 

88 
63 

85 
66 

94 
58 

99 
56 

98 
69 

93.9 
57.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

88 
63 

92 
66 

94 
68 

95 

68 

98 
70 

95 
58 

96   96 

51   71 

86 
58 

82 
63 

93 
65 

97 
59 

101 
71 

101 
71 

99 

67 

97 

70 

93 
54 

92 
67 

96 
61 

95 
60 

97 
64 

98 
61 

98 
58 

85 
58 

92 

64 

84 
61 

85 
49 

93 
58 

98 

67 

96 

71 

95 
69 

93.7 
55.6 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

90 

70 

90 
73 

92 
73 

93 
72 

96 

71 

95 
72 

94   95 
72   75 

92 
74 

90 
61 

90 
70 

96 
75 

95 
75 

94 
75 

92 
74 

91 

71 

91 
69 

89 

70 

90 
64 

92 
54 

93 

55 

94 
70 

95 
58 

87 
71 

82 

70 

83 
68 

83 
59 

62 
69 

89 
69 

93 
73 

91 

74 

90.9 
70.3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
71 

92 
72 

93 
68 

95 
74 

91 
59 

94   96 

70   72 

90 

70 

80 
69 

94 

70 

95 

70 

94 
72 

93 
73 

95 

7* 

91 
59 

91 
52 

87 
65 

87 
63 

91 
55 

92 

70 

92 
56 

70 

76 

65 

85 
66 

85 
55 

82 
54 

85 
55 

87 
66 

86 
70 

85 

70 

89.3 
68.2 

MENA 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 
69 

95 

71 

97 
71 

99 
72 

98 
72 

97  100 
70   70 

99 
7* 

91 
71 

100 
72 

104 
72 

100 
74 

99 
73 

100 

71 

91 

58 

95 

57 

92 
56 

96 

57 

96 
66 

99 

74 

102 
67 

96 

69 

86 
59 

81 
72 

90 
58 

82 
67 

82 
66 

94 

72 

97 
72 

97 
72 

94.7 
70.0 

MOHTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
59 

91 
71 

93 
69 

95 
68 

95 
69 

94   96 
70   69 

96 
69 

95 

55 

94 
72 

102 
74 

98 
72 

94 
75 

95 

74 

92 

72 

90 
57 

89 
70 

91 
66 

95 
65 

92 

70 

96 

67 

96 

68 

95 

75 

89 

74 

80 
69 

78 
55 

85 
57 

97 
69 

97 

73 

96 
69 

92.8 
69.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 

68 

95 
69 

97 
59 

98 
75 

100 
73 

99   99 
70   72 

95 
77 

93 
72 

95 

71 

98 
72 

100 
74 

99 

70 

100 
70 

98 
72 

95 
68 

91 
68 

91 
56 

96 

65 

99 
76 

102 
68 

99 
72 

82 
70 

81 
70 

85 
67 

85 
60 

87 
67 

86 
73 

94 

74 

90 
69 

94.1 
70.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
65 

93 
57 

95 
55 

98 
67 

97 
70 

96   99 
53   65 

98 
73 

90 
70 

98 
72 

102 
68 

99 
68 

98 
67 

99 
59 

97 
69 

9B 
65 

91 
56 

97 
53 

100 
72 

101 
54 

101 
68 

99 
58 

96 
71 

89 
67 

91 
57 

88 
64 

38 
65 

99 

71 

101 
66 

100 
69 

96.1 
57.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
68 

90 

70 

93 
72 

94 
73 

95 

59 

96   96 
70   72 

98 
70 

87 
65 

81 
62 

94 
68 

97 
70 

95 
72 

96 
59 

96 
71 

92 
65 

86 

57 

92 

67 

96 
57 

92 
57 

97 
66 

96 
72 

99 
65 

79 
67 

90 
52 

85 
58 

88 
50 

91 
66 

93 
69 

91 
67 

92.0 
57.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

MIN 

86 
66 

85 
58 

90 
58 

92 

70 

95 
74 

97 
68 

93   96 

70   69 

96 
70 

85 
58 

79 
67 

94 
58 

95 
59 

98 
58 

97 
65 

96 
71 

92 
55 

91 
65 

89 
64 

93 
64 

93 
68 

95 
67 

98 

71 

96 
56 

76 
69 

91 
63 

85 
56 

85 
62 

91 
58 

93 
69 

91 

70 

91.5 
67.4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
5« 

92 
65 

94 
53 

95 

64 

97 
66 

97   97 
51   64 

98 
71 

98 
58 

96 
70 

98 
56 

100 
57 

99 
64 

97 
58 

97 
71 

95 
65 

96 
55 

94 
64 

98 
65 

97 
67 

100 
63 

98 
55 

97 
71 

89 
73 

82 
71 

85 
59 

79 
65 

66 
55 

93 
66 

96 
66 

94.2 
55.4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

85 
65 

88 
55 

91 
70 

92 
68 

92 
68 

95 
68 

96   94 
55   55 

96 

75 

97 
70 

96 

70 

97 
68 

99 
59 

98 
68 

96 
58 

96 

71 

93 
56 

99 

65 

95 
58 

93 
55 

96 
66 

96 
63 

95 
57 

97 

71 

93 

73 

85 

70 

79 
58 

79 
53 

87 
71 

92 
55 

95 
67 

93.0 
67.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 

73 

94 

73 

95 
75 

98 

76 

95 

71 

97   97 
72   75 

90 
75 

85 
70 

90 
72 

97 

73 

97 
77 

96 
77 

97 
73 

92 

71 

90 
70 

88 
71 

90 
57 

92 
65 

96 
74 

97 
71 

88 
73 

80 
72 

89 
71 

84 
67 

81 
58 

85 
64 

85 
72 

90 
74 

90 
74 

91.2 
71.5 

NIMROO  DAM 

MAX 

MIN 

85 
67 

92 

57 

91 
70 

94 

58 

98 

70 

99 

71 

99  100 
56   68 

02 
72 

95 
70 

78 
72 

98 
71 

101 
70 

102 
69 

102 
69 

102 
71 

98 

67 

97 
65 

96 
53 

90 
63 

98 

71 

100 
64 

104 
58 

100 
69 

78 

70 

79 
68 

86 
61 

65 
65 

88 

71 

96 

70 

95 

71 

94.5 
58.3 

OKAY 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
71 

94 
73 

93 
72 

96 

70 

96 

70 

95   97 
70   72 

99 

77 

98 
72 

98 
73 

100 

70 

99 
72 

99 
73 

97 
72 

97 
73 

99 

70 

95 
58 

94 
58 

98 
68 

97 
76 

97 
57 

99 

70 

96 

75 

93 
76 

89 
70 

61 
55 

89 
67 

96 

75 

98 
68 

98 
69 

96.5 
71.1 

OZARK 

MAX 
MIN 

88 
71 

91 

70 

96 

70 

97 
69 

97 
73 

97 
74 

99  101 
72   70 

95 

70 

77 
73 

97 
72 

102 
73 

97 
73 

97 
70 

95 

71 

93 

71 

94 
57 

92 
57 

91 
59 

97 
58 

98 
75 

101 
66 

95 
72 

85 

70 

83 
59 

85 
68 

83 
65 

85 
69 

90 
74 

90 
75 

87 
72 

92.7 
70.6 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 

72 

95 

74 

97  100 
75   75 

96 
72 

97   98 
74   78 

95 
72 

85 
59 

89 
73 

98 
76 

98 
75 

96 

77 

98 
74 

95 
72 

89 
69 

90 
58 

92 
55 

90 
66 

95 
72 

97 
70 

100 
75 

85 
72 

91 

71 

88 
66 

63 
58 

88 
60 

90 
72 

93 
74 

92 

72 

93.0 
71.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

92 
68 

9« 

71 

97 
69 

100 
58 

98  101 
71   73 

102  104 
69   70 

97 
71 

79 

70 

95 

71 

100 
71 

100 
73 

100 
70 

95 
69 

93 

70 

95 
65 

98 
58 

93 
66 

100 
75 

101 
56 

97 
72 

77 
70 

80 

71 

88 
69 

85 
63 

86 
73 

93 
74 

91 
72 

89 

73 

94.1 
70.0 

PEtSOR 

MAX 
MIN 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

92 
55 

90 
65 

95 
65 

97 
63 

98 
58 

98 
68 

99  100 
64   56 

97 
71 

82 
68 

96 
58 

99 
68 

100 
70 

99 
55 

101 
65 

97 
56 

97 
64 

92 
62 

93 
51 

95 
50 

98 

70 

101 
62 

99 
57 

78 
66 

88 
58 

85 
55 

87 
59 

88 
60 

90 
70 

95 
69 

91 

70 

94.2 
65.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

91 
72 

92 

73 

94 
73 

94 
72 

95 
74 

95 

76 

95   96 
73   76 

95 
78 

93 
74 

96 
74 

00 
78 

101 
78 

95 

70 

95 
75 

95 
75 

92 

70 

90 
72 

91 
59 

95 
51 

94 
78 

95 
70 

96 

70 

90 
74 

83 
73 

85 
73 

85 
65 

85 
65 

94 
73 

97 
73 

94 
76 

93.2 
72.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93 

72 

93 

70 

95 
75 

96 

72 

98 
74 

98 

74 

97   98 
72   76 

96 

74 

95 
72 

97 
76 

02 
75 

101 
75 

97 
75 

98 
74 

94 
72 

91 
70 

92 
72 

92 

70 

98 
55 

96 
74 

97 
58 

98 

71 

90 
74 

83 
74 

87 
73 

83 
56 

86 

70 

95 

73 

97 

73 

93 

75 

94.4 
72.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

89 
68 

91 
70 

90 
72 

93 

70 

95 
70 

95 

71 

97   95 
72   71 

94 

71 

97 
70 

92 

71 

91 
72 

91 
72 

97 
74 

93 
74 

93 
73 

95 

70 

92 

70 

92 
59 

95 
65 

97 
67 

91 
63 

96 
69 

96 
69 

94 
69 

88 
72 

82 

57 

79 
70 

85 

70 

92 
68 

98 
72 

92.4 
70.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

88 
71 

89 
59 

92 
72 

92 
71 

94 
73 

95 
74 

95   96 

73   74 

95 
73 

96 
68 

96 
76 

98 
75 

98 
75 

95 
74 

95 

73 

94 

70 

92 
72 

91 
72 

91 
73 

96 
71 

96 
72 

96 
64 

96 

70 

94 
72 

88 
72 

84 

70 

75 
66 

84 
65 

92 
69 

96 
59 

94 
72 

92.6 

71.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

86 
61 

88 
68 

90 
70 

93 
69 

95 
71 

94 

70 

95   93 

72   71 

89 
59 

85 
68 

91 
67 

93 

70 

91 
58 

92 
70 

90 
72 

87 
70 

90 
62 

90 
65 

90 
65 

87 
66 

93 

70 

94 
67 

92 

74 

78 
55 

86 
66 

84 
51 

86 
69 

86 

65 

88 
69 

89 
68 

65 
55 

89.4 
67.6 

ROHWER  2   NNE 

MAX 
MIN 

89 
69 

92 

71 

93 
73 

93 

71 

95 
73 

96 
72 

96   95 

71   72 

96 

72 

94 
59 

93 
71 

96 
76 

98 
76 

95 

73 

93 
74 

94 

74 

92 
72 

89 
71 

93 
68 

96 
63 

93 

70 

96 
65 

98 
69 

94 
73 

86 

73 

85 
71 

85 
54 

82 

68 

88 
72 

96 
72 

93 
72 

92.7 
71.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

92 
59 

97 

70 

97 
71 

98 
58 

99 

73 

98 
74 

98  102 
71   75 

95 

76 

82 
72 

95  100 
73   73 

101 
75 

00 
75 

99 

70 

94 
72 

94 

68 

91 
69 

90 
57 

95 
66 

95 
73 

100 
56 

95 

71 

83 
58 

60 
66 

69 
65 

85 
51 

87 
69 

90 
73 

93 
72 

93 

70 

93.8 
70.3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

== 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

88 
68 

90 
75 

90 
72 

93 
72 

94 
72 

96 
72 

96 

73 

96 

74 

95 
75 

92 
69 

91 

70 

92 
72 

97 
77 

98 

77 

94 
75 

95 

72 

91 
71 

92 

59 

88 
65 

91 

57 

95 
75 

94 
71 

95 

71 

95 

73 

92 

71 

82 
71 

84 

60 

85 

67 

83 
68 

90 

70 

95 
74 

91.9 
71.3 

SEARCY 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
71 

100 
72 

98 
71 

98 
72 

97 
72 

100 
71 

103 
73 

93 
76 

87 
72 

96 

73 

103 
73 

101 
75 

100 
75 

102 
71 

96 
72 

93 
58 

92 
68 

94 
66 

100 
65 

96 
75 

103 
58 

103 
70 

91 
71 

88 

71 

87 
68 

85 
51 

88 
67 

90 
72 

96 

73 

92 
74 

95.4 
70.8 

SHERIOAN  TOWER 

MAX 
MIN 

91 
62 

92 

69 

93 
71 

95 
72 

97 

70 

97 
69 

96 

70 

98 

71 

93 

73 

89 

67 

100 
71 

100 
74 

97 
69 

98 

70 

95 
63 

93 
62 

94 
55 

91 
62 

97 
62 

95 
68 

97 
63 

99 
68 

87 
67 

86 

55 

85 
54 

85 
59 

83 
60 

82 
68 

89 
69 

93 

97 

93.0 
67.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

90 
68 

90 
69 

93 

70 

94 

77 

96 
71 

95 
71 

95 
71 

97 
59 

88 

70 

83 
70 

93 
69 

96 
72 

94 
69 

93 

70 

92 

74 

88 
69 

90 
51 

91 
55 

91 
68 

91 
67 

93 
69 

94 
58 

92 

71 

75 
66 

85 
55 

86 

51 

88 
61 

87 
64 

91 
68 

89 

70 

87 
65 

90.5 
68.4 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
74 

94 
74 

98 

70 

96 
73 

96 
76 

95 

75 

96 

75 

96 

77 

90 
71 

97 

74 

95 

77 

96 

76 

95 

78 

95 

75 

92 
72 

90 
72 

89 
72 

90 
67 

93 
68 

92 

75 

95 
56 

95 

74 

91 
74 

78 
72 

84 
58 

83 
61 

83 
50 

87 
72 

94 
73 

91 
76 

91.9 
72.2 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

87 
70 

89 

73 

90 
74 

92 
72 

93 

73 

95 
74 

95 

74 

94 

74 

95 

75 

90 
71 

90 
70 

92 
72 

96 

79 

95 

77 

92 

74 

93 

73 

90 
71 

90 

71 

88 
67 

89 
66 

94 

73 

93 

70 

95 

70 

95 

74 

90 

71 

79 

70 

83 
60, 

83 
64 

80 
67 

88 

71 

93 
74 

90.6 

71.4 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

91 
69 

93 
68 

97 
70 

97 

70 

98 

73 

101 
74 

102 

70 

104 

70 

99 

70 

79 

70 

96 

70 

99 

70 

100 
75 

101 
75 

96 

70 

94 

70 

94 

70 

95 
76 

96 

70 

98 
65 

100 
75 

103 
66 

97 
72 

76 
67 

77 
70 

88 
68 

87 
62 

86 

57 

92 

72 

90 
75 

102 
70 

94.5 

70.3 

TEXARKANA  WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 
71 

92 
74 

92 

75 

94 
73 

94 
72 

94 
73 

95 
74 

97 
76 

97 
74 

97 

75 

98 
73 

97 
75 

96 
73 

96 

74 

92 

73 

96 

72 

93 
70 

93 
71 

95 
72 

95 

72 

98 

70 

99 

74 

95 

74 

90 
78 

80 
71 

74 
55 

88 

67 

95 
75 

96 

72 

98 

74 

93.5 
72.7 

WALDRON 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 

67 

96 
69 

99 
66 

99 
67 

100 
71 

99 

61 

102 
57 

100 
69 

82 
69 

97 

70 

99 

71 

99 
71 

99 
70 

97 
70 

91 
69 

95 
65 

93 
55 

91 

67 

96 
65 

98 
72 

98 
66 

96 

70 

85 
70 

82 
71 

87 
68 

87 
64 

89 
57 

96 

70 

95 

70 

96 
72 

94.4 
68.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
72 

94 
74 

97 
74 

99 
74 

96 

71 

97 
74 

97 
75 

89 
71 

86 
69 

90 
73 

98 

7» 

98 

75 

98 
76 

99 
72 

93 
72 

90 
58 

90 
58 

91 
64 

89 
65 

96 

71 

96 
69 

98 

70 

83 
72 

89 
71 

85 
53 

81 
55 

87 
50 

90 
70 

90 
73 

92 
72 

92.2 

70.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 

70 

93 

75 

95 

70 

95 

71 

96 

71 

95 
71 

95 

71 

99 
76 

94 
59 

95 

74 

98 
7* 

98 
73 

94 
74 

95 
74 

93 

70 

94 
68 

92 

71 

93 
56 

98 
64 

94 

71 

96 

58 

98 

70 

95 

74 

95 
75 

82 
72 

78 
56 

83 
67 

95 
69 

99 

71 

98 

71 

93.8 

70.8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

79 
64 

87 
63 

93 

75 

95 

76 

98 
75 

9.5 
72 

95 

74 

95 

76 

92 

74 

91 
67 

87 
70 

94 

75 

95 

76 

93 
78 

92 

77 

92 
71 

86 
68 

84 
67 

86 

65 

90 
65 

90 
74 

92 

69 

93 

74 

87 
73 

85 
72 

83 

80 
54 

85 
62 

89 
62 

86 
75 

84 
58 

89.5 

70.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

82 
65 

83 

67 

87 
69 

90 

70 

90 
70 

91 

70 

91 
71 

95 

70 

90 

73 

81 
66 

88 
68 

91 
64 

90 
73 

90 
72 

87 
72 

87 
65 

87 
69 

84 
55 

84 
55 

88 
59 

91 

73 

93 

70 

84 

75 

92 
54 

77 
55 

82 
63 

79 

59 

76 
52 

86 
68 

85 
71 

85 
64 

86.6 
58.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
72 

93 

73 

94 
74 

96 

73 

95 

70 

95 

73 

95 

74 

87 
65 

84 
54 

89 
69 

93 

75 

9! 
75 

96 
7* 

95 
72 

'A 

91 
67 

88 

70 

90 
64 

91 

58 

97 
60 

95 
65 

93 

70 

87 
69 

82 

82 

58 

65 

88 

91 

65 

89 
56 

91.2 
68.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

^^ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

P^ 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.34 

.30 

.11 

.23 

.26 

.24 

.29 

.29 

.30 

.27 

.13 

.24 

.30 

.21 

.28 

.34 

.27 

.21 

.21 

.22 

.25 

.28 

.29 

.18 

.18 

.02 

.26 

.25 

.04 

.20 

.23 

7.22 

WIND 

- 

- 

- 

12 

18 

16 

15 

23 

28 

19 

13 

6 

21 

28 

30 

41 

26 

16 

* 

19 

17 

18 

23 

17 

2 

20 

25 

1 

11 

22 

B  539 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.19 

.30 

.19 

.28 

.28 

.28 

.29 

.29 

.31 

.29 

.25 

.24 

.30 

.33 

.31 

.35 

.26 

.22 

.21 

.27 

.20 

.32 

.22 

.28 

.22 

.23 

.01 

.06 

.20 

.26 

.25 

7.69 

WIND 

12 

30 

13 

25 

21 

18 

17 

26 

27 

22 

12 

17 

17 

33 

40 

34 

31 

23 

15 

10 

15 

22 

14 

16 

24 

26 

8 

• 

15 

17 

16 

616 

BOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.25 

.22 

.27 

.27 

.28 

.34 

.27 

.24 

.30 

.18 

.06 

.20 

.27 

.36 

.40 

.28 

.18 

.23 

.28 

.30 

.20 

.33 

.32 

.28 

.13 

.17 

.36 

.30 

.23 

.15 

.23 

7.88 

WIND 

13 

12 

13 

14 

13 

30 

6 

2 

18 

11 

4 

8 

8 

26 

32 

13 

6 

18 

21 

17 

22 

11 

30 

13 

3 

18 

23 

24 

21 

7 

15 

472 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.13 

.17 

.26 

.26 

.32 

.26 

.32 

.27 

.33 

.25 

.20 

.20 

.35 

.34 

.33 

.30 

.21 

.09 

.23 

.25 

.24 

.25 

.25 

.23 

.14 

.08 

.17 

.19 

.25 

.24 

.25 

7.36 

WIND 

12 

23 

26 

28 

23 

32 

28 

30 

32 

23 

18 

22 

25 

34 

42 

35 

21 

18 

13 

12 

13 

19 

15 

20 

20 

6 

16 

17 

■' 

19 

18 

667 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.08 

.11 

.09 

.13 

.16 

.19 

.18 

.18 

.19 

.10 

.08 

.10 

.20 

.24 

.24 

.13 

.15 

.15 

.14 

.26 

.20 

.24 

.22 

.05 

.02 

.03 

.16 

.14 

.06 

.08 

.15 

4.45 

WIND 

* 

» 

* 

13 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

2 

2 

5 

8 

11 

7 

6 

8 

11 

14 

9 

10 

10 

11 

4 

5 

17 

17 

5 

6 

9 

221 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.23 

.24 

.27 

.29 

.30 

.33 

.34 

.29 

.28 

.07 

.15 

.29 

.30 

.30 

.25 

.30 

.19 

.27 

.27 

.28 

.21 

.30 

.21 

.13 

.16 

.29 

.20 

.08 

.10 

.18 

B  7.57 

WIND 

9 

7 

6 

2 

4 

6 

10 

7 

12 

2 

9 

7 

8 

13 

7 

11 

8 

17 

18 

7 

4 

4 

1 

3 

1 

10 

22 

8 

2 

2 

5 

232 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.26 

.27 

.28 

.30 

.32 

.33 

.30 

.37 

.38 

.33 

.46 

.21 

.31 

.33 

.34 

.31 

.16 

.25 

.31 

.27 

.26 

.25 

.28 

.31 

.23 

.06 

.31 

.26 

.08 

.11 

.22 

8.46 

WIND 

6 

27 

36 

53 

43 

31 

27 

56 

56 

31 

21 

14 

20 

29 

50 

42 

10 

5 

24 

9 

16 

25 

12 

38 

33 

27 

32 

14 

25 

9 

17 

838 

See   reference   notes   followlog  at«tlon   Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1961-1962 

ARKANSAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHOOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK. 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

1» 
11 
11 
30 
20 

109 
107 
111 
180 
112 

437 
382 
371 
454 
4  79 

713 
637 
593 
759 
814 

854 
775 
780 
,897 
920 

436 
334 
304 
434 
512 

497 
410 
384 
539 
560 

2  00 
153 
142 
213 
2  34 

3 
3 
6 
6 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3263 
2312 
2702 
3563 
3653 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
5 
0 

31 
61 
25 
66 

25 

175 

167 
210 
168 

481 
599 
464 
5  79 
463 

795 

712 
884 
774 

920 
1048 

867 
1041 

923 

530 
613 
432 
596 
488 

562 
717 
483 
641 
548 

261 
3  90 
195 
309 
247 

9 
16 
8 

10 
14 

0 
0 
0 
2 
0 

3764 

3355 
4343 
3650 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
14 
13 
7 
17 

159 
148 
137 
122 
133 

492 
419 
428 
359 
435 

755 
702 
710 
570 
729 

919 
902 
840 
716 
903 

444 
420 
267 
4  54 

591 
481 

510 
373 
508 

234 
188 
201 
128 
206 

4 
5 
3 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3303 
3262 
2545 
3390 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OAROANELLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

0 

21 
22 
11 
27 
14 

152 
161 
133 
145 
131 

430 
482 
363 
426 
435 

70  7 
806 
574 
655 
74  7 

858 
936 
712 
811 
926 

424 
534 
273 
354 
461 

478 
583 
400 
483 
494 

188 
250 
148 
173 
193 

4 
1 
6 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3262 
3777 
2620 
3077 
3404 

OE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
10 
0 
0 

13 
5 

70 
19 

7 

111 
128 
179 
142 
131 

386 

408 
609 
414 

40  7 

642 

700 
905 
664 
635 

805 
839 
1057 
344 
824 

343 
415 
563 
415 
346 

414 
4  74 
690 
479 
453 

149 
189 
292 
184 
160 

4 
3 
8 
8 
2 

0 
0 
4 
0 
0 

2672 
3161 
4387 
3169 
2965 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 
0 
0 

0 

1* 

5 

2 

12 

70 
67 
61 

136 

185 
213 
176 

403 

5  80 
554 
540 

619 

875 
857 

816 

776 

1051 
997 
976 

333 

571 
574 
533 

432 

678 
645 
612 

151 
130 
324 
329 
300 

4 

1 

12 

21 

10 

0 
0 
2 
0 
0 

2366 

4362 
4262 
4026 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  N 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 

14 
36 
36 

125 
151 
182 

454 
473 
481 

656 

769 
772 
798 

792 
952 
932 
943 

314 
498 
502 
516 

437 
501 
555 
596 

164 
204 
231 
296 

1 
4 
11 
11 

0 
0 
0 
0 

3521 
3663 
3861 

3292 

6RAVETTE 

GREENBRIER 

6REERS  FERRY  DAM 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

0 
0 

3 

3 

64 

46 
61 

199 

165 
179 

581 

527 
547 

897 

841 
881 

1058 
926 

934 
1012 

593 
508 

531 
579 

614 

547 

62  7 
667 

321 
233 

267 
306 

16 
8 

9 

9 

1 

0 
0 
0 
0 

4352 
3950 

HELENA 

HOPE  3   NE 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JONESBORC 

KEISER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

9 
11 
6 

7 
30 

126 
135 
79 
119 
187 

416 
396 
394 
458 
502 

654 
612 
668 
771 
811 

795 
783 
829 
899 
953 

390 
309 
376 
486 
542 

490 
410 
449 
551 
655 

193 
153 
166 
216 
283 

8 

4 
0 

2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3081 
2813 
2969 
3510 
3966 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

° 

19 
41 
10 
17 
28 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cltmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage^s  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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64 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

2.12 

-   .95 

.56 

29 

.0 

° 

5 

1 

0 

DIVISION 

82.0 

0.7 

2,15 

-   .97 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

94.0 

58.9 

81.5 

99 

21  + 

50 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

.94 

-  1.87 

.35 

29 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CAMDEN  1 

95.3 

59.5 

82.4 

0.5 

102 

12 

50 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

3.15 

.43 

1.14 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

95.3 

70.2 

82.8 

0.3 

104 

12 

59 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

3,28 

.23 

1.48 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORDYCE  6  W 

95.5 

59.7 

82.7 

103 

19  + 

51 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

5.12 

2.30 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

MAGNOLIA  3  N 

93.7 

68.8 

81.3 

-  1.2 

100 

19+ 

57 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

1.92 

-   .47 

.81 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

PRESCOTT 

93.8 

69.2 

81.5 

-  1.3 

100 

19  + 

61 

17 

0 

25 

0 

0 

0 

2.67 

-   .12 

1.75 

30 

.0 

0  1 

4 

I 

1 

WARREN 

96.9 

59.4 

83.? 

0.7 

108 

12 

57 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

3.25 

1,22 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

82.2 

0.1 

2.91 

.09 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

94.0 

59.4 

81.7 

0.4 

100 

12 

52 

16  + 

0 

26 

0 

0 

n 

8.04 

4,67 

4.45 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

92.5 

56.4 

79.5 

101 

19 

56 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

2.58 

1.55 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

OUMAS 

96.9 

57.9 

82.4 

0.0 

105 

12 

60 

18+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.39 

-  1,59 

.48 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

EUDORA 

95.3 

70.7 

83.0 

104 

1? 

65 

18  + 

0 

27 

0 

0 

0 

4.88 

1.50 

25 

.0 

0 

5 

3 

3 

MONTICELLO  3  S 

92.6 

57.3 

80.0 

102 

12 

55 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

4.03 

2.00 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

PINE  BLUFF 

93.8 

71.4 

82.6 

-  0.5 

101 

7 

62 

15 

0 

26 

0 

n 

0 

2.09 

-   .33 

1.14 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

94.3 

70.5 

82.4 

102 

19 

52 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

.59 

.40 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTLAND 

93.4 

59.5 

81.5 

0,3 

100 

20 

53 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1.80 

,89 

.95 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

94.0 

58.2 

81.1 

102 

20+ 

59 

18  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.59 

1.22 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

81.6 

-  0.1 

3.13 

.24 

.0 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken 
by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed  after  the 
close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are 
placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  completeness.  These  cards 
are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is 
done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by 
machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.  Printing 
cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  qual- 
ity of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  CI imatological 
Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after 
the  end  of  the  month  for  »li  ich  data  are  published).  If  any  recipient's  copy 
is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville, 
North  Carolina  should  be  advised. 
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!   "io 

Day  of  Month 

Station 

1  S      ' 

!  ^  [  1  1 

2  { 

3 

4  1 

S    6 

7  1  8  1  9 

107 

U   12 

13   14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  {  20   21 

22I 

23   24 

25   26  1  27 

28   29   30 

31 

ABBOTT 

5.59 

.46 

.53 

4.60 

ALICIA 

3.76   I 

.22 

.71 

1.36 

.27 

.42 

.76 

ALUM  FORK 

1.79 

1.10 

7 

7 

7 

.30 

.39 

ALY 

4.42   .02 

.53 

7 

7 

1.53 

.35 

1.12 

1  .32 

.51 

.04 

AMITY  3  NE 

i.ssi 

.16 

.15 

.05 

7 

.25 

1.22 

7 

ANTOINE 

1.96   .15 

1.6« 

.15 

APLIN  1  W 

2.34 

.17 

.24 

.06 

.68 

.14   .69 

.12 

.04 

ARKADELPHIA 

.9* 

.20 

.08 

.09 

.22 

.35 

ARKANSAS  CITY 

5.57 

7 

.10 

.37 

.05 

2.30   7 

.10 

2.65 

ashdown 

1.0*! 

.55 

T 

.29 

7 

.20 

ATHENS 

2.3r 

.51 

.23 

.39 

.06 

.36 

.76 

AUGUSTA 

3.66   T 

2.23 

.14 

.09 

.40 

.14 

.66 

BALD  KNOB 

8.61   .10 

1,93 

T 

7 

3.56 

.20 

1.34 

1.40 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

2.79   .58 

T 

.77 

1.23 

.21 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

1.94   .24 

,13 

.02 

.27 

1.00 

.28 

BEAVER  DAM 

3.31  1.30 

1,12 

.03 

.07 

.67 

7 

7 

.10 

.02 

BEECH  GROVE 

2.34   .10 

1.16 

.76 

.30 

BEEDEVILLE 

3.62   .20 

,37 

,16 

.10 

.62 

.85   .09  1.43 

BENTON 

1.56 

,90 

7 

7 

.34 

•  34 

BENTONVILLE 

2.37  1.23 

,84 

.13 

•  14 

.03 

BERRVVILLE  *  NW 

3.49I  1.57 

.99 

.0  7 

.64 

•  02 

7 

BIG  FORK 

1.11 

,20 

.08 

.19 

.05 

.02 

.25 

.32 

BLACK  ROCK 

5.23   ,30 

,12 

.55 

T 

7 

2.64 

.57 

1.05 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

3.94   .04 

,06 

1.05 

.10 

.47 

.85 

1.37 

BLUFF  CITY  3  SW 

2.38 

,14 

.35 

.03 

.03 

7 

.49   .53 

.02   .73 

.06 

BLYTMEVILLE 

2.76   7 

.04 

.66 

.05 

.11 

7 

1.18   7 

.22 

.46 

BOONEVILLE 

2.30I 

.42 

.69 

.05 

.13 

.02 

.97 

.02 

BOUGHTON 

3.13 

.62 

.06 

.25 

.29 

.11  1.20 

.60 

BRINKLEY 

3.671 

.50 

.02 

.07 

.31 

1.33 

1.44 

BUFFALO  TOWER 

2.90   .61 

.12 

.07 

1.75 

.25 

.10 

eUROETTE 

5.03 

.46 

.68 

.30 

.11 

.05 

2.01 

1.03 

.17 

CABOT  4  5W 

3.55   T 

T 

.24 

1.68 

•  12 

.30 

1.01 

CALICO  ROCK 

1.35   .65 

.06 

.02 

7 

7 

7 

.4*   .18 

CAMOEN  1 

3.161 

.02 

.13 

.02 

.85 

.26   .10 

.36 

7    1.14 

.26 

CARLISLE  1  SW 

3.46 

.32 

1.66 

.33 

1.13 

CLARENDON 

3.63 

.52 

.05 

.31 

.26 

1.70 

.51 

.46 

CLARKSVILLE 

3.01   .15 

.09 

.90 

.23 

.19 

1.45 

CLINTON 

3.52   .97 

.87 

.25 

1.33 

.10 

CONWAY 

1.39   .20 

.03 

.02 

7 

.04 

.05 

.27 

.29 

.40 

.09 

CORNING 

4.95 

1.04 

.29 

.13 

2.16 

.78 

.55 

COVE 

1.99 

.38 

.14 

.27 

.32 

.50 

.36 

CROSSETT  7  S 

8.04   .67 

1.63 

.36   .02 

.07  4.45 

.21 

.36   .03 

.04 

CRYSTAL  VALLEY 

1.22 

.12 

.19 

7 

.56 

.26 

.07 

CUMMINS  FARM 

2.68 

.20 

.31   .15 

.33 

.13  1.56 

DAISY  3  E 

2.14i 

.09 

.05 

.90 

7 

.25 

.75 

.10 

DAMASCUS 

1.62   .36 

.96 

T 

T 

.50 

T 

DANVILLE 

2.60 

.73 

.02 

.10 

•  45 

7 

.35 

.85 

.10 

7 

DAROANELLE 

2.17   .25 

.25 

.02 

7 

•  10 

.46 

7 

7 

.79 

.20 

.02 

DE  QUEEN 

1.64 

.40 

.04 

.62 

.20   .08 

.22 

.06 

OERMOTT 

1.66. 

1.06 

.10   .12 

.16 

.20 

DES  ARC 

3.07;  .06 

.20 

.11 

.22 

.20 

1.41 

.73 

.14 

DEVILS  KN06 

4.33.  1.16 

1.13 

.21 

.23 

.31 

.28 

1.01 

DIERKS 

2.241 

.01 

.01 

.02 

7 

7     .11 

.01 

.07 

.29 

1.72 

DUMAS 

1.391 

.26 

7 

.14 

.09 

.42 

.46 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

3.26, 

T 

.62 

7     .05 

.65 

.05  1.46 

.23 

EUDORA 

4.66   T 

.40 

1.13 

.32 

.07 

1.60  1.06   .16 

.07   .05 

EUREKA  SPRINGS 

3.52  1.48 

1.13 

T 

.57 

.32 

.02 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.44   .15 

.30 

1.12 

1.05   .82 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

4.90  2.96 

.05 

7 

.14 

.30 

.17   .23 

.01 

1.04 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

5.62  4.33 

.11 

.04 

7 

7     .37 

.03 

.94 

FOROYCE  6  W 

5.12 

.18 

.25   .40 

7    2.30 

.14 

.44   .80 

.61 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   // 

R   2.55   .07 

T 

.27 

.03 

7     7 

2.16 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

5.33  1.86 

.72 

.11 

.52 

.03 

7 

1.92 

.06 

.09 

FULTON 

1.26 

.28 

.02 

7 

•  44 

.54 

7 

GEORGETOWN 

4.61 

1.20 

.05 

.15 

T 

1.49 

.26 

1.46 

GILBERT 

2.62:  1.52 

.70 

.09 

.02 

.03 

7 

.03 

.17 

.06 

GLENWOOD 

3.26 

.03 

7 

.70 

.96 

1.23 

.3* 

GRAVELLY 

3.57 

.44 

1.14 

.32 

7 

.15 

.41 

1.11 

GRAVETTE 

3.37  2.28 

.02 

.01 

.49 

.57 

GREEN  FOREST  A  ESE 

5.26  1.45 

1.27 

7 

.52 

.83 

.69 

.30 

GREENBRIER 

2.64!   .29 

.95 

.02 

7 

7 

7 

.40 

.21 

.27 

.61 

.09 

GREENWOOD 

.60:   7 

7 

.45 

.05 

.10 

GREERS  FERRY  DAM 

t  4.10   .49 

.65 

.08 

.56 

7 

.16 

1.60 

.34 

6URD0N 

3.44; 

.49 

.26 

.16 

1.36 

.11   .02 

.13   .66 

.03 

HAMBURG 

i  3.92   .73 

.91 

.06 

.13 

.09   .44 

.08       1.05 

.25   .16 

HARRISON 

7.35  1.52 

1.09 

.03 

.03 

.17 

.25 

.41 

2.21 

1.64 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

7.94  2.15 

.10 

.0  8 

7 

.07 

.32 

.13  3.33 

1.76 

HECTOR 

4.70   .67 

.65 

.74 

1.66 

.92 

.06 

HELENA 

2.09 

.14 

.06 

.23 

.51 

.34 

.79 

HOPE  3  NE 

1.93 

.25 

.02 

.25 

.05 

.18 

.35 

.63 

7 

HOPPER 

2.95; 

.75 

.63 

.10 

.20 

.15 

.62 

.10 

HORAT 10 

1.17 

.63 

.15 

.04 

.03 

.15 

.17 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3.4l!  .03 

7 

1.70 

.05 

7 

.13 

.16   .14 

1.20 

INDEX 

1.15 

.35 

,05 

T 

.05 

7     .34 

.36 

JASPER 

7.19  2.12 

.62 

,07 

1.05 

.04 

.79 

2.25 

.05 

JESSIEVILLE 

3.35 

.60 

,02 

.12 

.05 

2.10 

.05 

.01 

.40 

jONESBOflO 

1.69   ,25 

.12 

,04 

.45 

.05 

.03 

.14   7 

.64 

.17 

KEI5ER 

1.35   .01 

.01 

.31 

7 

.15 

.02 

7 

.05 

.65 

.15 

KEO 

1.26 

.18 

7 

7     .56 

.10 

7     .42 

7 

LAKE  CITY 

1.55   .10 

.20 

7 

.35 

7 

.20 

.25 

.45 

LAKE  MAUHELLE 

6.39 

.56 

1.02   .61 

.52  1.44 

.35 

1.69 

LANGLEY 

3.73 

.38 

,06 

.69 

.15 

.04 

.13 

7 

.55 

1.05 

.46 

LeAO  HILL 

3.20  1.10 

.64 

.50 

.28 

.66 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.43   .95 

1,35 

.02 

.16 

.02 

.24 

7 

.69  . 

LEOLA 

1.97   ,02 

.19 

,06 

.12 

.46 

.24 

.86 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  // 

R   2,40   T 

.16 

7 

7    1.52 

7 

.07   .36 

,29  • 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3,36 

.25 

.20  1.13 

.04   .19 

1.55  . 

LURTON 

4,53  1,34 

1.06 

.05 

.80 

.22 

.94 

.10  . 

MADISON 

4.24   7 

2.40 

.03 

.56 

,73 

.52  . 

MAGNOLIA  3  N 

1.92 

.05 

.77 

7 

.06 

.16   .61 

.05 

MALVERN 

1.65 

.41 

.32 

T 

7 

.08   .20 

.33 

.31  . 

MAMMOTH  SPRING 

2.46   .21 

.18 

.14 

7 

.25 

.37 

1.33 

7    i 

MAR I ANNA  2  S 

3.05 

.12 

.17 

.15      1 

.31 

1.96 

.34  . 

MARKED  TREE 

- 

- 

- 

- 

-   1  _ 

- 

- 

-    _    - 

_     -     - 

_     _     _ 

- 

- 

_     _     _ 

_     _     _ 

. 

MARSHALL 

3,28  1.23 

.70 

.46 

.23 

.66  • 

MELBOURNE 

2.83 

.63 

.42 

.69 

. 

.89  . 

MENA 

2.31 

.36 

•  01 

.06 

.10 

1.04 

,53 

.21 

7    • 

MONTICELLO  3  S 

4.031 

.25 

.19 

2.00 

.50 

.60 

.17   .30 

.02  . 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

4.16 

.61 

.15 

.53 

.08 

.65 

1.56 

.38  . 

MORRILTON 

1.90 

.07 

7 

7 

7 

7     .21 

.41   ,06 

.41 

.74  • 

MOUNT  IDA 

6.02!   ,16 

,06 

.02 

1.16 

.19 

.03 

.39 

1.25 

1.91 

.70 

•  19  • 

MOUNT  MAGAZINE 

_ 

_ 

_     _     _ 

-    _    _ 

_     .     _ 

_     .     _ 

- 

- 

-     -     _ 

_     -     - 

• 

MOUNTAIN  HOME  I     NNW 

1,83   .36 

.70 

.10 

.06   .05 

.12   .15 

•  27  * 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.44   .35 

.66 

7 

.13 

7 

.17 

•  11  • 

MOUNTAIN  VIEW  2    ESE 

5.26,   .56 

.53 

.16 

.14 

.96 

1.97 

.90  • 
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Continued 


Station 

S 

Day  of  Month 

H 

1      1 

2    1 

3    1 

4    1 

5    1    6 

7    1    8    1    9 

10 

11   1   12 

13   1   14       15 

16       17       18 

19      20  1   21 

22 

23 

24 

25   I  26   1   27 

28  1  29 

30 

31 

MULBERRY    6    NNE 

2.65 

1.24 

.31 

T 

.52 

T 

.58 

T 

T 

NARROWS    OAH 

2.61 

.05 

.33 

.42 

.48 

.21 

.55 

.57    * 

NASHVlCi-E    PEACH    SUBSTA 

.93 

.35 

.01 

T 

T 

T 

.14 

T 

.06 

.36 

.01     . 

NATHAN    *    WNH 

1.62 

T 

.25 

T 

T 

.07 

.10 

.10 

.45 

.65    . 

NEMMOPE    3    E 

1.11 

.33 

.52 

.26    . 

NEWPORT 

h.hb 

,37 

.44 

.09       T 

T 

1.26 

1.60 

.70    . 

NIHROD    DAH 

l.*7 

.22 

.02 

T 

.40 

.05 

.28 

.17 

.03 

.15 

.15 

. 

OOEtL    3    N 

3.00 

1.00 

.48 

.75 

.01 

.46 

.30    . 

OOEN    2    H 

4.11 

.32 

1.53 

.20 

.04 

1.14 

.88 

. 

ORAY 

•  Bl 

.25 

.18 

^ 

T 

T 

.38 

• 

OSCEOLA    2    NNW 

4.25 

.84 

.10 

2.25 

.65 

.41     . 

OWENSVILLE 

1.06 

T 

.32 

.01 

.21 

.06 

T 

T 

T 

T 

.06 

.40 

T 

. 

OZARK 

2.22 

.77 

.19 

.25 

.61 

,14 

.13 

.07 

.06    . 

OZONE 

4.2* 

.55 

1.04 

.80 

.33 

1.45 

,07    . 

PARAOOULD    RADIO    KORS 

2.87 

.05 

.04 

.65 

.27 

.02 

1.16 

.67 

,01     . 

PARIS 

3.39 

.02 

T 

1.55 

T             T 

T 

1.31 

T 

.06 

,45    , 

PARKIN    2    W 

6.15 

.20 

T 

T 

T 

.85 

3.50 

1.60    . 

PARKS 

2.62 

.44 

.48 

.46 

.62 

.40 

• 

PELSOR 

— 

- 

- 

- 

- 

-            - 

_            _            _ 

- 

- 

-         -        - 

_            •            _ 

_            -            - 

- 

- 

- 

-            -            - 

- 

- 

-         • 

PERRYVILLE 

3.48 

.15 

1.65 

.07 

.06       .05 

.09 

1.13 

.03 

T 

.20 

,05    . 

PINE    BLOFF 

2.09 

.02 

.10 

T 

.02 

.26 

1.14 

.55 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

.69 

T 

T 

.40 

.19 

.10 

T 

PINE    RIDGE 

2.23 

.12 

.70 

.18 

.90 

.12 

.21 

, 

POCAHONTAS    1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_             _            _ 

- 

- 

-         -        - 

_            _            _ 

_            -            _ 

- 

- 

- 

-            -            - 

- 

- 

, 

PORTLAND 

1.80 

.32 

.10 

.95 

.05 

.05 

,15       T 

.18 

T 

PRESCOTT 

2.67 

.35 

,15 

.25 

.05 

.02 

.05 

1.75 

.0^     . 

RATCLIFF 

2.78 

T 

T 

1.16 

.75 

.87 

, 

ROGERS 

1.81 

1.47 

.02 

.05 

.10 

.02 

.15    . 

ROHWER    2    NNE 

2.59 

.55 

1.22 

.10 

,34 

.38    . 

RUSSELLVILLE 

3.99 

.24 

T 

.58 

2.54 

.21 

.27 

.15    . 

SAIKT    CHARLES 

2.B7 

.61 

.08 

.05 

.61 

,50 

.40 

.42     , 

SAINT    FRANCIS 

3.12 

1.40 

.42 

.80 

.30 

,20    , 

SALEM 

2.28 

.43 

.20 

.67 

,16 

.58 

.24     . 

SEARCY 

5.20 

.06 

1.96 

.03 

.12 

1.72 

.81 

.48    . 

SHERIDAN    TOWER 

3.44 

.29 

.24 

1.31 

,30 

.30 

1.00    . 

SHIRLEY 

3.58 

.94 

.43 

T 

.16 

T 

1,65 

.40    , 

SILOAH    SPRINGS 

6.95 

6.24 

.40 

.01 

,01 

.02 

•  05 

,22 

T          ■ 

5PARKHAN    3    WSH 

3.15 

.B5 

.10 

.10 

.02 

.06 

.09       .63 

.17 

,63 

.50    * 

STAMPS 

2.22 

.08 

.14 

.48 

T 

T 

.42 

1.10 

• 

STAR    CITY    2    S 

- 

- 

- 

~ 

- 

_            _            _ 

- 

- 

- 

_           .           - 

-            _            - 

" 

~ 

" 

_            -            - 

~ 

" 

" 

STORY 

2.27 

.60 

• 

.62 

•  85 

. 

STUTTGART 

2.78 

.25 

.06 

.10 

.77 

.72 

.86    . 

STUTTGART    9    ESE 

.93 

.24 

.01 

.11 

.12 

.08       T 

.32 

,05    . 

SU8IAC0 

5.70 

.29 

.02 

.92 

.72 

.35 

.17 

3,12 

.11 

. 

TAYLOR 

2.71 

.04 

.75 

.02 

T 

T 

.25 

.04 

1.21 

.40    . 

TEXARKANA    W8    AIRPORT          //R 

2.12 

.07 

.47 

.16 

.06 

.25 

T 

.13 

T 

.56 

T 

.42     , 

MALDRON 

2.98 

.32 

.68 

1.98 

T 

• 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

5.01 

.26 

.51 

T 

1.80 

1.59 

.85    . 

WARREN 

3.26 

T 

.01 

.15 

T 

T 

.35 

.65 

.07 

.79       .02 

T 

1.22 

. 

WEST    MEMPHIS 

2.89 

.41 

.18 

2.30 

* 

WHITE    ROCK 

4.27 

1.11 

.26 

.43 

.38 

.02 

.13 

1.94    . 

WYNNE 

" 

" 

" 

" 

'           " 

_ 

■ 

" 

. 

_           _           - 

_ 

" 

• 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1962 


Day 

Of  Month 

s 
D> 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

ALUM  FORK 

MAX 

92 

80 

92 

97 

96 

99 

102 

102 

99 

94 

99 

98 

93 

91 

92 

94 

95 

96 

102  100 

99 

97 

95 

98 

87 

89 

91 

94 

93 

90 

92 

94.8 

MIN 

71 

66 

68 

72 

70 

74 

73 

73 

70 

69 

70 

74 

56 

59 

51 

63 

69 

60 

63   70 

69 

68 

70 

68 

69 

54 

58 

62 

72 

69 

73 

68.2 

ARKADELPHIA 

MAX 

90 

82 

89 

94 

94 

95 

97 

99 

97 

92 

97 

99 

94 

93 

92 

97 

95 

93 

98   98 

99 

97 

98 

98 

89 

91 

93 

97 

86 

89 

93 

94.0 

MIN 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

75 

74 

69 

72 

73 

67 

66 

54 

65 

61 

61 

60   70 

70 

69 

71 

70 

70 

66 

51 

67 

73 

59 

72 

68.9 

ASHOOHN 

MAX 

98 

94 

88 

96 

95 

98 

99 

103 

102 

101 

102 

104 

100 

97 

99 

98 

97 

97 

99   99 

100 

98 

98 

99 

94 

94 

94 

97 

94 

94 

96 

97.5 

MIN 

68 

67 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

68 

73 

72 

64 

69 

63 

60 

63 

60 

65   69 

67 

68 

59 

58 

58 

56 

57 

67 

71 

59 

73 

68.1 

BALD  KNOB 

MAX 

S6 

80 

90 

94 

92 

95 

99 

95 

92 

89 

92 

96 

90 

87 

89 

96 

90 

92 

101   99 

97 

97 

96 

93 

85 

85 

85 

91 

87 

87 

90 

91.5 

MIN 

60 

64 

67 

72 

69 

70 

73 

72 

67 

71 

67 

69 

70 

54 

58 

57 

66 

57 

58   66 

55 

55 

57 

59 

68 

65 

57 

57 

67 

70 

69 

55.7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

87 

80 

90 

96 

97 

100 

98 

98 

91 

96 

98 

93 

92 

91 

99 

96 

98 

103  104 

95 

100 

100 

98 

88 

90 

91 

95 

92 

94.9 

MIN 

6* 

64 

64 

69 

74 

76 

72 

66 

70 

64 

63 

62 

62 

56 

60 

61 

62 

57   60 

68 

56 

68 

70 

64 

62 

54 

62 

64 

68 

71 

64.4 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 

87 

87 

88 

94 

92 

96 

97 

96 

97 

92 

93 

95 

93 

89 

89 

96 

91 

94 

101   99 

95 

97 

99 

95 

87 

88 

90 

93 

90 

85 

89 

92.7 

MIN 

65 

65 

65 

67 

69 

71 

74 

69 

63 

69 

63 

70 

59 

62 

52 

57 

57 

55 

57   64 

66 

65 

66 

69 

70 

61 

51 

49 

61 

66 

70 

63.4 

BEAVER  DAM 

MAX 

87 

73 

77 

89 

95 

94 

96 

95 

95 

97 

93 

96 

88 

85 

85 

89 

89 

88 

95   99 

98 

96 

97 

94 

85 

86 

89 

91 

92 

92 

66 

90.7 

MIN 

64 

65 

63 

67 

69 

74 

76 

66 

68 

68 

68 

67 

58 

55 

54 

55 

52 

55 

60   6  7 

67 

65 

66 

70 

62 

47 

49 

53 

67 

68 

70 

62.7 

BENTON 

MAX 

88 

79 

92 

95 

94 

96 

103 

99 

99 

97 

100 

100 

93 

92 

93 

99 

96 

97 

103  100 

100 

97 

96 

98 

90 

89 

91 

96 

91 

91 

93 

95.1 

MIN 

68 

69 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

69 

69 

69 

72 

65 

53 

59 

61 

65 

65 

57   65 

69 

57 

68 

65 

68 

64 

55 

61 

72 

72 

72 

67.2 

BENTOHVILLE 

MAX 

73 

77 

88 

94 

93 

97 

95 

93 

96 

95 

97 

90 

87 

85 

90 

90 

67 

95 

99   98 

96 

97 

98 

82 

83 

88 

91 

92 

94 

87 

76 

90.5 

MIN 

bi 

66 

64 

69 

71 

72 

71 

66 

67 

67 

69 

55 

57 

55 

55 

62 

50 

50 

65   64 

69 

67 

67 

70 

50 

47 

54 

56 

67 

65 

70 

63.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

97 

86 

83 

94 

100 

98 

102 

107 

103 

103 

92 

97 

96 

92 

93 

93 

98 

95 

98  101 

99 

98 

99 

95 

94 

68 

90 

92 

96 

89 

89 

95.4 

MIN 

67 

69 

68 

71 

70 

69 

68 

71 

67 

66 

67 

70 

53 

60 

58 

59 

59 

54 

57   65 

55 

63 

56 

65 

55 

65 

55 

59 

68 

68 

68 

64.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 

83 

85 

90 

94 

93 

95 

98 

93 

95 

88 

87 

93 

88 

67 

85 

94 

88 

90 

98  100 

97 

95 

95 

90 

84 

83 

85 

90 

93 

85 

91 

90.7 

MIN 

66 

66 

66 

73 

67 

76 

75 

73 

64 

66 

64 

72 

66 

58 

58 

50 

56 

59 

69   56 

71 

70 

70 

73 

70 

64 

59 

58 

52 

69 

75 

67.1 

BOONEVILLE 

MAX 

83 

81 

95 

100 

100 

107 

104 

101 

105 

92 

100 

96 

92 

93 

96 

100 

94 

102 

107  103 

99 

102 

99 

101 

90 

91 

92 

95 

90 

95 

90 

96.6 

MIN 

69 

66 

64 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

72 

59 

59 

62 

55 

52 

58 

65   66 

70 

66 

68 

70 

58 

55 

56 

61 

70 

69 

59 

65.8 

BRINKLEY 

MAX 

8A 

79 

80 

96 

94 

96 

100 

94 

95 

92 

93 

99 

89 

89 

89 

95 

91 

97 

101  100 

97 

97 

98 

95 

96 

88 

92 

95 

85 

90 

92 

92.8 

MIN 

71 

62 

62 

72 

70 

73 

71 

74 

66 

70 

68 

71 

68 

64 

64 

65 

66 

63 

58   72 

68 

70 

70 

71 

59 

57 

61 

69 

62 

70 

70 

67.6 

CAMDEN  1 

MAX 

96 

84 

90 

96 

97 

97 

101 

101 

101 

100 

100 

102 

99 

94 

94 

98 

95 

97 

101  100 

97 

93 

97 

95 

87 

89 

92 

94 

85 

90 

92 

95.3 

MIN 

71 

72 

71 

70 

74 

77 

74 

75 

71 

68 

71 

73 

58 

69 

64 

64 

68 

60 

63   59 

70 

70 

66 

72 

71 

67 

64 

58 

72 

72 

69 

69.5 

CLARKSVILLE 

MAX 

80 

78 

91 

97 

98 

102 

98 

97 

98 

91 

97 

92 

89 

89 

89 

95 

89 

94 

99   98 

96 

96 

95 

97 

89 

89 

90 

92 

91 

89 

82 

92.5 

MIN 

69 

67 

64 

70 

73 

72 

73 

69 

78 

70 

72 

75 

52 

62 

62 

62 

56 

61 

67   55 

71 

69 

70 

71 

70 

59 

57 

60 

73 

70 

70 

57.4 

CONWAY 

MAX 

87 

SO 

91 

96 

95 

101 

103 

99 

99 

95 

100 

96 

92 

90 

93 

96 

94 

96 

104  102 

99 

98 

97 

95 

91 

90 

91 

96 

91 

91 

90 

94.7 

MIN 

68 

66 

65 

73 

71 

74 

69 

70 

69 

67 

68 

74 

52 

59 

57 

58 

63 

57 

68   57 

68 

67 

70 

71 

58 

64 

53 

55 

71 

70 

72 

66.0 

CORNING 

MAX 

89 

83 

92 

98 

93 

97 

100 

93 

95 

87 

92 

92 

90 

85 

90 

95 

90 

94 

101  103 

99 

97 

97 

93 

94 

86 

85 

90 

94 

85 

88 

92.5 

MIN 

67 

69 

68 

68 

70 

70 

75 

72 

64 

67 

69 

68 

64 

53 

57 

60 

58 

60 

64   72 

71 

70 

71 

69 

68 

64 

58 

57 

62 

69 

72 

56.3 

CROSSETT  7  S 

MAX 

99 

90 

85 

94 

94 

95 

98 

99 

98 

96 

95 

100 

99 

93 

93 

95 

97 

97 

99   97 

95 

95 

95 

94 

83 

86 

91 

93 

89 

89 

91 

94.0 

MIN 

68 

71 

72 

69 

74 

75 

74 

75 

68 

68 

69 

69 

72 

58 

52 

62 

67 

64 

57   71 

59 

70 

59 

59 

69 

69 

67 

70 

71 

73 

71 

59.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 

87 

82 

90 

96 

97 

99 

99 

95 

96 

94 

95 

98 

95 

89 

88 

95 

90 

93 

101   95 

95 

95 

94 

92 

84 

86 

90 

93 

83 

88 

91 

92.5 

MIN 

69 

67 

68 

67 

70 

76 

72 

73 

65 

68 

66 

69 

67 

61 

57 

58 

64 

56 

61   68 

65 

66 

70 

68 

55 

55 

66 

64 

70 

69 

68 

66.4 

DAROANELLE 

MAX 

87 

79 

93 

99 

96 

103 

101 

98 

98 

92 

98 

95 

90 

91 

92 

95 

91 

95 

103  100 

99 

100 

95 

98 

90 

90 

91 

94 

87 

92 

85 

94.1 

MIN 

69 

67 

66 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

68 

70 

74 

55 

62 

60 

62 

62 

58 

61   65 

69 

67 

66 

59 

69 

52 

56 

68 

70 

71 

73 

66.7 

DE  QUEEN 

MAX 

93 

86 

92 

93 

96 

97 

99 

99 

100 

93 

102 

103 

99 

95 

96 

97 

96 

97 

96  102 

94 

100 

98 

96 

97 

98 

93 

94 

95 

96 

85 

96.0 

MIN 

69 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

74 

69 

69 

70 

71 

52 

57 

65 

57 

57 

51 

58   70 

71 

60 

60 

62 

72 

72 

68 

51 

67 

68 

72 

67.5 

DES  ARC 

MAX 

86 

81 

92 

97 

95 

99 

103 

100 

96 

93 

92 

98 

96 

89 

98 

97 

90 

94 

102  100 

98 

96 

98 

96 

86 

67 

80 

86 

68 

90 

90 

93.4 

MIN 

70 

65 

67 

72 

70 

75 

75 

73 

69 

71 

70 

73 

70 

57 

68 

62 

67 

61 

63   74 

70 

71 

71 

71 

69 

66 

51 

60 

69 

71 

72 

68.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

8S 

58 

89 

91 

90 

93 

90 

96 

92 

85 

89 

89 

80 

81 

83 

66 

88 

87 

94   93 

87 

87 

90 

92 

80 

83 

86 

79 

80 

86.7 

MIN 

63 

60 

70 

65 

66 

67 

75 

73 

71 

64 

62 

62 

53 

62 

67 

66 

61 

57 

72   74 

72 

71 

69 

52 

64 

64 

55 

67 

65 

66.6 

DIERKS 

MAX 

94 

88 

92 

96 

96 

97 

98 

99 

99 

92 

101 

102 

99 

98 

96 

97 

97 

99 

101  100 

99 

100 

99 

99 

92 

95 

97 

100 

94 

92 

93 

95.8 

MIN 

68 

72 

74 

70 

69 

68 

67 

71 

68 

70 

68 

70 

68 

58 

54 

64 

55 

56 

59   66 

68 

65 

67 

68 

69 

70 

54 

65 

71 

62 

69 

57.0 

DUMAS 

MAX 

95 

87 

92 

99 

98 

100 

103 

99 

100 

101 

98 

105 

96 

95 

95 

99 

96 

98 

103   99 

101 

98 

99 

96 

93 

92 

97 

98 

88 

90 

93 

96.9 

MIN 

70 

70 

70 

68 

71 

74 

72 

75 

67 

68 

68 

70 

68 

65 

50 

60 

67 

60 

63   71 

68 

70 

69 

70 

65 

67 

53 

56 

70 

71 

70 

67.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

89 

87 

95 

97 

97 

97 

101 

100 

98 

100 

104 

97 

96 

94 

96 

96 

99 

101   97 

99 

96 

99 

96 

87 

90 

94 

93 

77 

90 

93 

95.} 

MIN 

72 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

71 

69 

72 

73 

70 

68 

62 

63 

66 

59 

64   71 

69 

70 

72 

71 

71 

59 

67 

71 

70 

75 

73 

70.2 

EUOORA 

MAX 

97 

87 

84 

97 

97 

97 

99 

99 

98 

97 

94 

104 

99 

94 

95 

94 

98 

97 

102  100 

97 

97 

97 

93 

87 

87 

91 

94 

92 

96 

95 

95.3 

MIN 

72 

72 

71 

69 

73 

75 

75 

77 

72 

71 

70 

71 

72 

66 

55 

66 

59 

55 

70   72 

59 

70 

72 

72 

69 

59 

69 

70 

73 

73 

72 

70.7 

EUREKA  SPRIN&S 

MAX 

74 

75 

89 

98 

93 

98 

95 

93 

97 

90 

96 

88 

85 

84 

88 

89 

67 

94 

98   97 

95 

94 

94 

86 

87 

68 

91 

91 

91 

83 

80 

89.9 

MIN 

63 

59 

60 

61 

69 

73 

72 

65 

65 

63 

66 

55 

56 

55 

53 

61 

52 

59 

65   71 

68 

63 

65 

67 

56 

51 

54 

67 

66 

63 

54 

62.1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

73 

80 

90 

93 

93 

96 

95 

94 

99 

92 

99 

90 

87 

87 

90 

89 

86 

93 

98   95 

93 

95 

92 

84 

64 

88 

91 

90 

88 

90 

76 

90.0 

MIN 

65 

67 

63 

69 

74 

78 

70 

65 

65 

67 

73 

53 

56 

54 

53 

57 

50 

56 

67   62 

68 

54 

57 

70 

64 

47 

62 

53 

66 

70 

67 

53.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

84 

80 

87 

92 

91 

95 

94 

92 

96 

95 

97 

98 

87 

85 

88 

88 

65 

94 

98   96 

93 

95 

93 

65 

62 

86 

90 

90 

89 

87 

87 

90.3 

MIN 

64 

65 

65 

68 

74 

79 

74 

66 

66 

67 

70 

59 

57 

55 

55 

53 

51 

59 

72   58 

70 

64 

56 

68 

51 

48 

53 

55 

55 

67 

57 

64.3 

FORDYCE  b    V 

MAX 

96 

86 

88 

97 

98 

100 

102 

103 

102 

99 

101 

102 

97 

95 

94 

99 

97 

99 

103   98 

99 

93 

92 

96 

66 

88 

91 

95 

88 

89 

92 

95.6 

MIN 

71 

70 

69 

71 

74 

76 

75 

76 

71 

70 

71 

74 

59 

67 

62 

65 

67 

61 

67   74 

70 

66 

71 

72 

68 

59 

64 

57 

71 

70 

72 

69.7 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 

80 

80 

93 

99 

100 

106 

103 

99 

104 

96 

106 

96 

92 

92 

94 

98 

92 

102 

105   99 

96 

100 

98 

93 

90 

91 

92 

95 

91 

96 

86 

95.6 

MIN 

69 

69 

68 

73 

74 

73 

74 

71 

73 

70 

72 

73 

63 

52 

64 

58 

56 

64 

69   69 

72 

71 

70 

71 

65 

66 

60 

54 

72 

71 

70 

68.3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

79 

80 

89 

94 

95 

99 

97 

96 

96 

95 

96 

93 

89 

89 

87 

92 

89 

94 

100   98 

94 

96 

97 

92 

85 

89 

87 

90 

68 

95 

88 

91.9 

MIN 

65 

68 

63 

68 

75 

70 

70 

66 

67 

67 

66 

73 

60 

58 

57 

62 

54 

56 

63   53 

68 

65 

55 

66 

67 

53 

66 

56 

67 

59 

68 

64.3 

SIL8ERT 

MAX 

74 

76 

91 

97 

94 

98 

98 

96 

96 

91 

94 

92 

89 

89 

90 

93 

90 

93 

100   99 

97 

98 

98 

96 

90 

92 

93 

95 

92 

82 

86 

92.2 

MIN 

63 

61 

63 

64 

71 

68 

68 

65 

66 

65 

65 

70 

57 

55 

56 

57 

50 

62 

59   58 

65 

65 

54 

65 

67 

51 

51 

47 

60 

66 

67 

61.4 

6RAVETTE 

MAX 

73 

80 

89 

94 

93 

96 

95 

94 

96 

93 

98 

92 

87 

88 

89 

90 

88 

95 

99   98 

95 

97 

97 

83 

83 

88 

90 

93 

94 

90 

85 

91.1 

MIN 

63 

64 

60 

68 

70 

73 

70 

66 

66 

66 

67 

64 

55 

56 

54 

50 

51 

59 

65   63 

68 

65 

66 

56 

59 

46 

53 

55 

65 

63 

67 

62.4 

GREENBRIER 

MAX 

80 

80 

90 

96 

94 

99 

99 

96 

97 

92 

96 

93 

89 

89 

90 

94 

90 

94 

103  101 

96 

97 

95 

97 

90 

89 

90 

94 

91 

91 

91 

93.1 

MIN 

67 

66 

65 

70 

68 

69 

70 

72 

68 

67 

66 

70 

64 

51 

57 

55 

53 

56 

5  7   64 

66 

66 

68 

69 

58 

51 

63 

55 

68 

70 

71 

64.9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

90 

77 

80 

88 

94 

93 

98 

94 

95 

89 

89 

94 

94 

96 

89 

89 

94 

91 

92  102 

98 

97 

96 

95 

93 

87 

87 

89 

92 

92 

77 

91.3 

MIN 

63 

63 

63 

70 

68 

71 

73 

67 

72 

67 

57 

72 

66 

67 

60 

61 

56 

59 

51   66 

67 

67 

67 

71 

68 

69 

57 

55 

62 

64 

59 

55.7 

HARRISON 

MAX 

74 

74 

90 

97 

94 

99 

97 

95 

95 

90 

94 

95 

87 

89 

88 

91 

89 

91 

97   98 

97 

94 

95 

90 

69 

88 

89 

91 

89 

91 

83 

91.0 

MIN 

62 

62 

61 

67 

72 

71 

74 

67 

64 

68 

65 

58 

59 

56 

56 

63 

53 

59 

70   53 

67 

55 

65 

70 

70 

52 

51 

52 

50 

64 

68 

53.4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

74 

88 

94 

91 

97 

94 

95 

92 

87 

94 

86 

83 

85 

85 

69 

85 

88 

95   95 

91 

92 

93 

85 

85 

85 

85 

88 

89 

79 

77 

87.7; 

MIN 

64 

63 

62 

69 

71 

75 

73 

70 

65 

68 

68 

57 

62 

60 

50 

62 

57 

58 

70 

70 

70 

57 

69 

70 

51 

57 

55 

56 

66 

67 

57 

65.1. 
I 

I   follovlDK  Stktl< 
100    - 


Continuod 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1962 


Day 

Of  Mondi 

1 

SlaUon 

(i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Ji. 

< 

HELEN* 

MAX 

90 

87 

81 

90 

95 

95 

94 

97 

94 

94 

92 

92 

96 

90 

89 

89 

93 

90 

93 

98 

97 

96 

95 

97 

91 

88 

87 

90 

93 

89 

86 

91.9 

HIN 

73 

70 

68 

70 

71 

74 

71 

72 

64 

65 

68 

69 

71 

62 

65 

55 

56 

56 

59 

70 

59 

70 

70 

72 

69 

70 

67 

67 

68 

72 

73 

65.1 

MOPE  3  NE 

MAX 

92 

86 

87 

92 

94 

95 

98 

99 

99 

92 

99 

99 

94 

93 

92 

97 

94 

95 

99 

99 

98 

97 

98 

97 

90 

90 

93 

97 

87 

92 

91 

94.4 

MIN 

73 

70 

71 

70 

73 

75 

74 

75 

73 

67 

70 

76 

66 

66 

62 

64 

64 

58 

51 

72 

58 

57 

57 

72 

68 

65 

50 

66 

70 

69 

72 

58.5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

8a 

79 

90 

96 

95 

100 

105 

106 

104 

95 

97 

99 

94 

96 

94 

97 

98 

96 

101 

99 

94 

98 

97 

93 

92 

94 

94 

95 

93 

90 

91 

95.5 

MIN 

71 

69 

71 

73 

73 

77 

79 

75 

68 

67 

72 

77 

69 

57 

66 

66 

66 

54 

55 

67 

73 

70 

71 

70 

70 

66 

50 

67 

74 

70 

74 

59.9 

JONES80RO 

MAX 

85 

81 

89 

95 

93 

95 

100 

93 

96 

88 

94 

97 

90 

86 

87 

96 

90 

93 

100 

102 

99 

99 

98 

97 

83 

86 

87 

94 

95 

87 

93 

92.5 

MIN 

65 

64 

70 

74 

69 

76 

76 

76 

69 

69 

68 

74 

68 

67 

61 

67 

57 

65 

66 

76 

73 

73 

70 

72 

70 

65 

51 

59 

62 

70 

73 

58.9 

KEISER 

MAX 

85 

82 

89 

94 

93 

95 

98 

92 

94 

88 

86 

92 

88 

86 

86 

93 

88 

69 

99 

99 

95 

94 

95 

93 

81 

84 

85 

90 

93 

83 

89 

90.3 

MIN 

66 

65 

68 

71 

68 

75 

74 

72 

66 

69 

66 

69 

66 

63 

59 

58 

66 

62 

50 

72 

69 

70 

70 

73 

70 

53 

50 

56 

63 

70 

73 

55.8 

KEO 

MAX 

85 

79 

89 

94 

93 

97 

100 

95 

95 

91 

94 

95 

90 

89 

87 

94 

90 

91 

99 

98 

94 

95 

95 

95 

84 

85 

85 

90 

86 

89 

89 

91.4 

MIN 

71 

67 

68 

70 

71 

76 

72 

73 

69 

69 

68 

71 

66 

65 

60 

61 

55 

61 

62 

70 

68 

58 

69 

69 

68 

65 

60 

52 

71 

72 

71 

67.7 

LEAD  HILL 

MAX 

87 

78 

90 

97 

94 

100 

98 

99 

98 

90 

96 

90 

84 

91 

90 

94 

90 

95 

101 

100 

99 

99 

99 

91 

38 

91 

92 

94 

96 

82 

80 

92.7 

MIN 

62 

63 

60 

69 

72 

72 

73 

67 

62 

68 

69 

65 

60 

57 

56 

65 

54 

58 

71 

57 

67 

56 

70 

71 

58 

50 

54 

55 

66 

68 

63 

54.3 

LITTLE  ROCK,  we  AIRPORT 

MAX 

84 

79 

93 

99 

100 

103 

106 

103 

101 

97 

99 

100 

95 

94 

94 

100 

95 

95 

105 

103 

101 

99 

98 

100 

91 

91 

91 

96 

87 

92 

92 

96.2 

MIN 

71 

68 

69 

73 

72 

77 

74 

77 

71 

72 

70 

74 

70 

67 

62 

63 

66 

50 

53 

59 

70 

68 

71 

71 

70 

64 

62 

64 

73 

74 

74 

59.3 

MAGNOLIA  J  N 

MAX 

95 

85 

87 

91 

93 

94 

94 

97 

95 

93 

95 

100 

94 

92 

91 

95 

93 

95 

100 

97 

97 

95 

98 

99 

88 

91 

93 

96 

87 

91 

94 

93.7 

MIN 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

71 

67 

73 

71 

66 

66 

64 

62 

53 

57 

64 

72 

71 

66 

71 

73 

68 

66 

65 

66 

69 

70 

72 

63.8 

MALVERN 

MAX 

88 

80 

89 

96 

96 

99 

101 

104 

101 

95 

96 

99 

98 

95 

94 

98 

96 

98 

100 

101 

100 

98 

100 

99 

92 

92 

94 

94 

38 

92 

92 

95.6 

MIN 

67 

69 

66 

71 

70 

68 

71 

70 

66 

65 

62 

70 

62 

59 

57 

59 

63 

56 

58 

65 

66 

67 

56 

67 

68 

63 

55 

62 

64 

65 

71 

64.3 

HAHHOTH  SPRING 

MAX 

85 

80 

93 

100 

94 

96 

105 

100 

102 

94 

95 

98 

92 

90 

92 

98 

92 

97 

107 

104 

98 

100 

99 

95 

88 

89 

91 

92 

96 

83 

85 

94.5 

HIN 

62 

65 

63 

66 

68 

73 

73 

70 

60 

69 

68 

70 

59 

56 

54 

58 

58 

54 

59 

53 

69 

55 

66 

70 

69 

58 

53 

49 

58 

62 

71 

53.3 

MARUNNA  2    S 

MAX 

87 

81 

88 

93 

92 

93 

96 

93 

94 

90 

90 

93 

90 

89 

89 

91 

91 

93 

97 

95 

95 

95 

91 

95 

85 

88 

90 

92 

89 

85 

39 

91.0 

MIN 

70 

62 

62 

72 

69 

73 

71 

77 

64 

70 

69 

70 

69 

63 

62 

56 

65 

58 

62 

70 

58 

70 

70 

70 

59 

68 

63 

62 

68 

71 

72 

67.3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 

75 

75 

88 

98 

90 

96 

95 

93 

91 

89 

91 

88 

36 

87 

87 

91 

88 

91 

98 

98 

94 

95 

94 

90 

88 

90 

90 

92 

91 

33 

87 

90.0 

MIN 

63 

65 

63 

71 

71 

77 

73 

67 

67 

66 

71 

68 

60 

57 

57 

63 

54 

57 

63 

57 

69 

64 

71 

71 

53 

54 

54 

63 

51 

72 

57 

54.6 

MENA 

MAX 

89 

83 

90 

92 

93 

97 

101 

100 

99 

95 

102 

99 

95 

97 

96 

98 

97 

102 

101 

99 

94 

96 

95 

94 

88 

92 

93 

93 

89 

86 

89 

94.6 

MIN 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

75 

74 

71 

68 

69 

76 

65 

66 

65 

68 

61 

62 

63 

72 

73 

57 

69 

70 

68 

60 

58 

67 

70 

68 

69 

68.5 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

93 

87 

91 

93 

95 

97 

98 

95 

95 

94 

97 

102 

93 

89 

90 

95 

93 

93 

100 

95 

94 

92 

91 

93 

84 

85 

90 

92 

85 

88 

91 

92.5 

MIN 

68 

71 

71 

72 

72 

75 

72 

72 

67 

67 

71 

72 

66 

62 

55 

60 

66 

56 

63 

72 

67 

58 

66 

68 

65 

65 

64 

68 

59 

68 

68 

67.3 

MORRILTON 

MAX 

80 

79 

92 

96 

97 

103 

100 

97 

100 

94 

103 

100 

94 

92 

93 

95 

93 

96 

104 

100 

100 

100 

95 

94 

90 

90 

91 

95 

90 

92 

89 

94.5 

MIN 

68 

67 

69 

72 

70 

71 

74 

75 

71 

67 

69 

73 

68 

62 

60 

61 

65 

56 

61 

67 

58 

57 

70 

70 

69 

62 

57 

56 

71 

70 

73 

67.1 

MOUNT  IDA 

MAX 

90 

89 

97 

101 

98 

103 

110 

105 

103 

89 

100 

96 

92 

93 

94 

96 

94 

97 

102 

100 

96 

97 

93 

94 

88 

89 

90 

92 

90 

86 

91 

95.4 

MIN 

70 

70 

68 

69 

70 

74 

70 

72 

68 

67 

67 

70 

61 

61 

60 

63 

66 

56 

58 

65 

67 

65 

66 

57 

67 

59 

65 

61 

66 

56 

71 

66.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NN|< 

MAX 

9* 

71 

78 

92 

97 

93 

100 

98 

99 

100 

95 

98 

96 

91 

92 

97 

93 

96 

94 

102 

100 

99 

98 

93 

88 

92 

94 

96 

93 

90 

79 

93.5 

HIN 

63 

63 

63 

63 

71 

72 

73 

74 

68 

71 

69 

73 

62 

61 

64 

63 

63 

64 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

61 

59 

51 

68 

69 

69 

66.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

91 

70 

76 

91 

96 

94 

101 

99 

99 

98 

92 

96 

96 

90 

39 

92 

96 

91 

95 

104 

102 

97 

96 

96 

92 

89 

89 

92 

96 

92 

79 

92.8 

MIN 

63 

63 

62 

64 

71 

70 

70 

72 

64 

69 

70 

72 

62 

59 

56 

62 

57 

58 

65 

55 

59 

65 

69 

70 

69 

55 

54 

52 

55 

68 

68 

64.6 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

80 

76 

88 

97 

92 

96 

98 

96 

96 

90 

93 

95 

92 

92 

90 

94 

92 

95 

100 

100 

98 

98 

100 

98 

83 

89 

89 

91 

91 

83 

87 

92.4 

MIN 

64 

65 

65 

72 

70 

73 

74 

71 

68 

71 

66 

74 

62 

60 

52 

68 

58 

56 

69 

71 

72 

70 

59 

70 

61 

55 

58 

53 

61 

68 

68 

65.7 

NARROMS  DAM 

MAX 

97 

89 

87 

91 

95 

94 

98 

99 

102 

100 

91 

98 

102 

97 

94 

94 

97 

97 

95 

100 

97 

96 

96 

97 

98 

93 

92 

95 

97 

89 

92 

95.4 

MIN 

66 

71 

65 

69 

67 

67 

66 

70 

69 

67 

67 

70 

64 

63 

61 

62 

51 

56 

63 

64 

55 

55 

55 

58 

70 

61 

56 

65 

73 

69 

63 

65.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

96 

89 

38 

89 

93 

95 

97 

100 

99 

99 

95 

99 

102 

97 

95 

92 

98 

96 

97 

100 

97 

99 

97 

97 

99 

93 

91 

95 

96 

89 

92 

95.5 

MIN 

69 

68 

68 

70 

71 

70 

68 

75 

71 

66 

70 

71 

62 

70 

65 

65 

64 

62 

65 

58 

56 

55 

58 

56 

67 

64 

63 

68 

70 

67 

59 

67.5 

NEKPORT 

MAX 

85 

81 

90 

95 

93 

97 

99 

96 

94 

89 

91 

95 

92 

68 

88 

95 

90 

92 

99 

99 

95 

97 

98 

96 

91 

86 

67 

91 

91 

85 

90 

92.1 

MIN 

62 

67 

67 

66 

70 

75 

76 

75 

70 

71 

67 

74 

67 

66 

61 

62 

66 

52 

54 

72 

71 

71 

69 

72 

69 

67 

60 

69 

65 

71 

73 

58.0 

NIMROO  0AM 

MAX 

93 

83 

79 

95 

101 

99 

106 

107 

00 

103 

95 

101 

97 

90 

93 

95 

98 

93 

100 

105 

101 

95 

100 

93 

98 

90 

90 

92 

93 

90 

93 

95.7 

MIN 

67 

67 

65 

70 

71 

73 

73 

73 

67 

66 

69 

72 

65 

60 

57 

62 

61 

55 

60 

55 

58 

65 

58 

56 

59 

51 

54 

58 

68 

70 

74 

65.9 

OKAT 

MAX 

95 

88 

91 

95 

97 

97 

100 

103 

02 

95 

102 

105 

99 

97 

95 

98 

96 

97 

101 

99 

98 

98 

99 

101 

94 

95 

94 

100 

90 

94 

95 

97.1 

MIN 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

75 

75 

69 

72 

75 

65 

70 

65 

67 

64 

63 

63 

72 

70 

69 

70 

75 

70 

66 

50 

69 

72 

70 

74 

70.0 

OZARK 

MAX 

78 

78 

90 

97 

97 

103 

100 

100 

101 

94 

96 

92 

91 

89 

90 

98 

90 

94 

101 

99 

96 

99 

97 

99 

92 

92 

90 

93 

90 

92 

85 

93.5 

MIN 

70 

69 

65 

72 

75 

74 

75 

71 

73 

69 

73 

76 

66 

61 

66 

67 

59 

63 

70 

68 

72 

70 

73 

75 

71 

59 

50 

67 

75 

71 

71 

69.2 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 

91 

88 

91 

96 

96 

97 

100 

98 

96 

95 

90 

97 

91 

68 

88 

96 

90 

92 

99 

101 

98 

97 

96 

94 

82 

66 

85 

90 

88 

86 

90 

92.5 

MIN 

66 

67 

69 

71 

69 

76 

75 

76 

69 

69 

68 

72 

67 

66 

59 

61 

66 

63 

65 

72 

71 

71 

70 

71 

59 

69 

59 

61 

70 

68 

72 

68.3 

PARIS 

MAX 

81 

78 

93 

99 

99  105 

101 

00 

00 

91 

100 

95 

91 

69 

92 

95 

91 

101 

105 

102 

96 

100 

98 

98 

89 

90 

99 

94 

90 

91 

89 

94.9 

MIN 

68 

67 

65 

65 

71 

71 

72 

69 

69 

66 

69 

74 

61 

60 

61 

65 

51 

58 

63 

67 

71 

66 

70 

67 

71 

57 

56 

50 

59 

70 

70 

65.8 

PELSOR 

MAX 
MIN 

PERRTVILLE 

MAX 

81 

76 

93 

99 

97 

02 

104 

97 

99 

95 

101 

96 

89 

92 

93 

97 

93 

99 

105 

101 

101 

101 

98 

96 

89 

90 

89 

94 

90 

92 

89 

94.8 

MIN 

65 

63 

62 

72 

67 

66 

66 

69 

66 

64 

66 

69 

58 

57 

54 

56 

65 

53 

56 

63 

54 

62 

55 

67 

54 

58 

62 

54 

67 

67 

69 

52.8 

PINE  BLUFF 

MAX 

88 

84 

92 

96 

96 

99 

101 

97 

98 

98 

98 

99 

92 

91 

90 

96 

91 

94 

100 

99 

97 

96 

97 

95 

85 

87 

90 

93 

86 

90 

91 

93.8 

MIN 

74 

70 

71 

71 

75 

76 

76 

77 

72 

72 

72 

76 

75 

66 

62 

66 

70 

66 

65 

75 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

56 

57 

75 

73 

74 

71.4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

35 

60 

93 

98 

98  100  [ 

101 

99 

99 

95 

100 

01 

94 

91 

92 

98 

94 

94 

102 

99 

97 

97 

95 

96 

85 

89 

89 

94 

35 

91 

91 

94.3 

MIN 

73 

71 

70 

71 

75 

77 

74 

78 

71 

72 

72 

74 

70 

68 

63 

64 

57 

62 

63 

74 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

66 

67 

74 

73 

73 

70.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 

98 

94 

87 

90 

90 

93 

94 

98 

98 

98 

98 

96 

99 

95 

93 

93 

97 

97 

97 

100 

95 

97 

95 

94 

83 

82 

84 

93 

93 

63 

90 

93.4 

MIN 

72 

72 

70 

70 

70 

75 

71 

75 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

65 

63 

54 

56 

57 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

67 

59 

59 

71 

70 

69.5 

PRESCOTT 

MAX 

94 

S5 

34 

90 

95 

97 

100 

98 

99 

94 

99 

99 

95 

92 

90 

96 

95 

92 

100 

99 

98 

94 

96 

99 

86 

87 

91 

97 

87 

88 

90 

93.6 

MIN 

69 

65 

68 

68 

74 

75 

75 

77 

74 

67 

74 

74 

66 

67 

65 

64 

61 

52 

52 

70 

73 

74 

73 

74 

66 

65 

62 

72 

69 

65 

72 

69.2 

ROGERS 

MAX 

71 

77 

86 

92 

92 

96 

93 

92 

95 

92 

96 

93 

66 

86 

86 

89 

85 

95 

99 

98 

95 

96 

95 

69 

83 

87 

91 

93 

91 

85 

84 

90.0 

MIN 

65 

65 

64 

70 

72 

76 

73 

69 

69 

69 

70 

70 

61 

60 

58 

65 

59 

61 

59 

72 

71 

68 

59 

70 

52 

52 

56 

60 

68 

65 

69 

66.1 

ROHKER  2  NNE 

MAX 

91 

89 

87 

96 

96 

97 

100 

97 

96 

96 

102 

LOO 

96 

90 

90 

91 

95 

97 

99 

102 

95 

94 

96 

94 

91 

89 

92 

92 

88 

86 

89 

94.0 

MIN 

70 

72 

70 

72 

71 

74 

73 

75 

66 

67 

68 

70 

70 

64 

60 

59 

61 

59 

60 

72 

69 

69 

70 

59 

57 

64 

69 

67 

72 

73 

71 

68.2 

See   reference   notes  fellevlac  StKtten   Isdex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANBAS 
AOaDST  1962 


Day  Oi  Month 

• 

Slalion 

2 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUSSELLVILLE 

MAX 

88 

80 

92 

99 

98 

10  3 

102 

99 

98 

92 

99 

97 

91 

91 

91 

96 

95 

95 

103 

102 

98 

100 

97 

98 

90 

90 

91 

93 

92 

91 

91 

94.9 

MIN 

69 

68 

66 

71 

73 

72 

73 

71 

71 

69 

69 

74 

64 

62 

60 

62 

58 

59 

69 

67 

71 

69 

69 

69 

69 

62 

58 

60 

70 

71 

74 

67.4 

SAINT  CHARLES 

MAX 

90 

85 

84 

90 

95 

94 

100 

103 

98 

95 

93 

94 

98 

97 

90 

90 

95 

90 

94 

100 

99 

97 

91 

100 

96 

85 

87 

92 

85 

90 

93.3 

MIN 

73 

60 

61 

70 

70 

72 

74 

78 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

62 

60 

63 

61 

64 

67 

69 

70 

71 

72 

70 

68 

64 

68 

72 

70 

67.9 

SEARCY 

MAX 

90 

82 

94 

100 

95 

101 

105 

100 

99 

93 

94 

99 

95 

93 

93 

101 

95 

95 

106 

105 

103 

100 

100 

99 

89 

89 

85 

94 

90 

92 

95.6 

MIN 

68 

65 

69 

74 

69 

72 

73 

75 

70 

73 

68 

70 

67 

65 

62 

60 

67 

62 

62 

67 

70 

69 

69 

71 

69 

66 

59 

60 

71 

72 

67.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

96 

82 

90 

92 

97 

99 

104 

103 

98 

99 

102 

99 

92 

93 

92 

97 

95 

94 

104 

102 

103 

99 

98 

97 

87 

87 

89 

93 

89 

91 

95.1 

MIN 

68 

69 

68 

74 

74 

77 

76 

79 

67 

72 

67 

74 

68 

61 

59 

59 

65 

58 

61 

71 

65 

63 

67 

69 

65 

63 

57 

67 

71 

69 

67.5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

7» 

81 

91 

93 

94 

97 

93 

94 

97 

94 

99 

88 

85 

86 

91 

87 

86 

96 

100 

100 

96 

99 

99 

84 

84 

87 

91 

94 

91 

82 

91.2 

MIN 

bi 

67 

63 

70 

74 

74 

72 

68 

71 

70 

71 

67 

59 

59 

57 

63 

52 

60 

65 

66 

71 

67 

69 

68 

62 

50 

55 

57 

68 

68 

65.0 

STUTTGART 

MAX 

87 

81 

89 

95 

97 

98 

101 

99 

98 

95 

96 

97 

95 

90 

90 

97 

96 

96 

101 

100 

98 

97 

96 

95 

89 

87 

89 

93 

90 

90 

93.8 

MIN 

75 

68 

70 

72 

73 

70 

72 

78 

68 

73 

72 

74 

70 

69 

63 

66 

70 

60 

63 

65 

70 

72 

73 

73 

70 

69 

66 

66 

73 

72 

70.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

88 

84 

78 

89 

94 

94 

96 

98 

93 

95 

92 

91 

96 

88 

89 

88 

94 

89 

93 

99 

97 

95 

94 

97 

93 

83 

87 

90 

84 

90 

91.4 

MIN 

73 

68 

68 

70 

70 

75 

73 

73 

69 

69 

70 

71 

69 

66 

60 

63 

65 

61 

64 

66 

69 

70 

71 

72 

68 

67 

63 

63 

71 

71 

68.2 

SUBIACO 

MAX 

88 

75 

92 

99 

98 

104 

102 

99 

100 

90 

100 

93 

87 

90 

95 

96 

89 

100 

102 

98 

95 

98 

96 

97 

88 

88 

88 

92 

89 

85 

93.6 

MIN 

69 

65 

64 

70 

72 

72 

74 

71 

73 

66 

69 

75 

65 

62 

63 

65 

60 

60 

65 

69 

70 

67 

70 

68 

69 

59 

58 

61 

69 

69 

67.1 

TEXARKANA  UB  AIRPORT 

MAX 

95 

87 

87 

94 

96 

96 

96 

99 

98 

96 

98 

102 

96 

93 

93 

96 

95 

97 

98 

97 

97 

94 

97 

99 

90 

91 

93 

95 

91 

93 

94.6 

MIN 

74 

71 

75 

75 

75 

77 

77 

75 

73 

72 

73 

77 

69 

74 

67 

69 

66 

65 

66 

75 

74 

73 

75 

73 

70 

68 

64 

71 

70 

72 

71.8 

WALDRON 

MAX 

88 

82 

96 

99 

99 

105 

103 

102 

104 

98 

105 

98 

93 

93 

95 

98 

97 

99 

104 

100 

96 

97 

94 

96 

89 

90 

90 

95 

92 

91 

96.1 

MIN 

68 

70 

68 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

69 

68 

73 

61 

60 

61 

66 

54 

58 

62 

65 

71 

61 

66 

68 

69 

64 

56 

61 

69 

70 

66.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

78 

84 

90 

95 

92 

96 

100 

96 

95 

89 

91 

98 

93 

87 

89 

96 

90 

93 

99 

101 

98 

97 

97 

95 

86 

85 

87 

90 

83 

88 

92.0 

MIN 

66 

68 

69 

70 

68 

74 

74 

73 

66 

69 

68 

73 

66 

64 

58 

61 

62 

60 

64 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

64 

59 

56 

70 

72 

66.9 

WARREN 

MAX 

96 

88 

93 

99 

98 

100 

104 

102 

103 

101 

101 

108 

98 

95 

96 

101 

98 

100 

103 

96 

101 

98 

95 

92 

89 

89 

94 

96 

89 

90 

96.9 

MIN 

70 

72 

70 

71 

73 

76 

74 

77 

68 

69 

71 

73 

69 

66 

60 

62 

68 

57 

67 

73 

69 

69 

70 

72 

69 

68 

65 

67 

72 

71 

69.4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

83 

79 

88 

94 

88 

92 

95 

92 

93 

95 

90 

91 

89 

85 

90 

91 

90 

93 

93 

95 

93 

92 

90 

91 

85 

81 

85 

87 

86 

88 

89.5 

MIN 

68 

68 

67 

69 

68 

69 

75 

73 

66 

70 

66 

66 

62 

68 

68 

65 

75 

67 

68 

68 

70 

74 

71 

66 

62 

61 

65 

71 

75 

68.9 

WHITE  ROCK 

MAX 

71 

70 

83 

89 

88 

92 

91 

90 

91 

90 

89 

86 

81 

83 

82 

90 

85 

88 

96 

95 

89 

92 

93 

90 

82 

82 

84 

86 

86 

81 

72 

86.0 

MIN 

6i> 

62 

63 

71 

69 

75 

74 

72 

74 

70 

69 

71 

64 

65 

64 

61 

62 

67 

73 

75 

72 

70 

70 

66 

63 

63 

64 

65 

69 

65 

64 

67.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

SUhon 

.-• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g^l 

BLAKELY  BOUMTAIN  DAM 

EVAP 

.26 

.  13 

.05 

.20 

.25 

.32 

.31 

.29 

.31 

.29 

.09 

.25 

.32 

.25 

.25 

.25 

.29 

.29 

.24 

.28 

.29 

.20 

.72 

12 

17 

28 

20 

22 

20 

15 

15 

7.12 

WIND 

26 

20 

' 

19 

32 

38 

36 

32 

27 

30 

18 

11 

* 

30 

18 

15 

24 

29 

19 

27 

24 

18 

21 

18 

20 

36 

13 

11 

19 

29 

13 

673 

HOPE  3  HE 

EVAP 

.26 

.22 

.09 

.12 

.25 

.32 

.26 

.33 

.21 

.37 

.15 

.27 

.33 

.26 

.27 

.26 

.28 

.32 

.26 

.31 

.16 

30 

24 

26 

25 

17 

27 

22 

19 

.07 

14 

7.41 

WIND 

12 

17 

7 

17 

25 

46 

33 

31 

16 

25 

14 

25 

32 

28 

16 

15 

22 

22 

13 

27 

19 

20 

14 

11 

40 

15 

20 

13 

7 

13 

4 

619 

MOUHTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.24 

.06 

.08 

.20 

.30 

.26 

.32 

.35 

.34 

.25 

.32 

.28 

.29 

.38 

.35 

.28 

.37 

.30 

.32 

.39 

.34 

.30 

.32 

.26 

.  13 

.30 

.28 

.29 

.28 

,27 

.03 

8.48 

WIND 

8 

2 

3 

14 

9 

28 

21 

26 

16 

21 

45 

40 

40 

35 

31 

20 

36 

29 

30 

28 

29 

22 

29 

19 

29 

31 

13 

16 

17 

49 

18 

754 

N«RRO»S  DAM 

EVAP 

.27 

.15 

.08 

.19 

.25 

.25 

.28 

.26 

.22 

.29 

.07 

.22 

.30 

.30 

.25 

.24 

.22 

.28 

.25 

.28 

.26 

.24 

.22 

.21 

.24 

.23 

.25 

.24 

.24 

.13 

,12 

7.03 

WIND 

19 

17 

5 

14 

22 

32 

20 

25 

11 

29 

10 

18 

19 

28 

15 

16 

22 

21 

21 

28 

22 

18 

19 

18 

29 

20 

20 

18 

22 

42 

11 

631 

NIHROD  DAM 

EVAP 

.19 

.06 

.11 

.16 

.16 

.18 

.22 

.17 

.22 

.24 

.12 

.19 

.25 

.17 

.21 

.20 

.20 

.22 

.22 

.26 

.07 

.12 

.20 

.07 

.07 

.22 

.13 

.20 

.10 

.10 

.12 

5.15 

WIND 

18 

* 

* 

42 

21 

14 

15 

10 

13 

20 

10 

12 

15 

12 

18 

13 

13 

14 

13 

12 

10 

8 

14 

12 

10 

13 

11 

17 

21 

28 

13 

442 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.15 

.07 

.09 

.25 

.28 

.25 

.30 

.28 

.24 

.17 

.24 

.30 

.27 

.30 

.28 

.20 

.28 

.27 

.29 

.36 

.17 

.22 

.25 

.29 

.16 

.25 

.24 

.20 

.13 

.11 

.09 

6.98 

WIND 

8 

10 

2 

7 

13 

3 

8 

2 

6 

9 

9 

6 

8 

4 

5 

3 

7 

9 

8 

5 

6 

6 

9 

11 

8 

6 

4 

8 

7 

15 

4 

216 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.28 

.24 

.08 

.18 

.34 

.31 

.34 

.43 

29 

.29 

.30 

.33 

.31 

.31 

.30 

.28 

.28 

.31 

.27 

.31 

.30 

,24 

28 

.25 

.28 

.  10 

.30 

.26 

.39 

.09 

.12 

8.29 

WIND 

38 

37 

12 

12 

65 

81 

68 

61 

31 

12 

13 

65 

38 

28 

18 

15 

35 

14 

26 

40 

21 

17 

18 

58 

12 

39 

25 

14 

20 

55 

988 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   110**  on  the  7th  at  Mount  Ida 
Lowest  Temperature:   46°  on  the  26th  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   8.61  inches  at  Bald  Knob 
Least  Total  Precipitation:   0.60  Inch  at  Greenwood 
Greatest  one-day  Precipitation:   6.24  Inches  on  the  1st  at  Slloam  Springs 


I   r«r«r«iica   not**   follovlac   Station   Ii^az. 
-     102    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST   1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1962 
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STATION  INDEX 


STATION 


KE 


ANTOlNE 
APLIN    I    M 
APPLE TON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS   CIT 

A5H0OHN 
I  ATHENS 
I  AUGUSTA 
i  BALD    KNOB 
j  BATESVlLLE    I. 

' BATESVlLLE    L 
' BEAVER    DAM 
BEEBE 

BEECM   GROVE 
BEEDEVILLE 


BLAKELT   MOUNTa 
BLUE    MOUNTAIN    J 
BLUFF    CITY    3    SI 
BLVTHEVILLE 
BOONEVILLE    6    N) 

900NEV[LLE    T    NI 
BOONEVILLE    6    Nr 
BOONEVILLE 
80TK1N6URG    2    S 
BOUGHTON 

BRANCH   «   ^w 
BRANCH    i    SW 
BRINKLEY 
BUFFALO    TOWER 
BULL    SHOALS   OAI 


CARLISLE    1    SW 
CARPENTER    OAH 

CLARENDON 
CLAHKSVILLE 
CLARKSVlLLE    b    I 

CLINTON 
COMBS    3    5E 
COMPTON 
CONWAY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 


0;e6    LITTLE    R 
0300    HOWARD 
0J26) WOODRUFF 


0S82  SALINE 
0&B6  BENTON 
0616    CARROLL 


0764 
0796 
0300 
0B06 
Oazs; LOGAN 


0ez7    LOGAN 


0888    FRAN<L 


3  3*. 

16 

93 

11 

39 

56 

89 

09 

12 

93 

59 

13 
13 

" 

50 

93 

55 

S2 

93 

^0 

1  3S 

?1 

94 

00 

1  35 

16 

93 

59 

OUACHITA 

3  33  36 

OUACHITA 

3  33  35 

LONOKE 

1  34  .7 

MONROE 

7  34  4  1 

JOHNSON 

1  35  28 

93    58 
91    22     ' 

91    34    I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Wi 


200   6P]  7A 


230'  6P'  6P' 


JAMES 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE 


lAMS 

ERWORKS  I 


HENDRi; 
JONES 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 


DAVID  L.  STIOH, 


FRED    GREENWELl 


CONS    SERVICE 


I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
>  S  SOIL  CONS  SERVICE 
:ICHARD    K.    WEIS 

I    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


^ 

OBSERVATION 

i 

s 

U 

1 

§ 

g 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

§ 

3 

1 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

|i 

MELBOURNE 

4746 

UAHO 

36  04 

91  54 

610 

7A 

MlLLA  M.  GRAHAM 

MENA 

POLK 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

C  H 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  Id  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  **Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables**,  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index, 
■t-   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
1*   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  acc\irate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  V.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGTCAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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GREERS    FERRY    DAM 

79.9 

59.7 

59.8 

93 

15+ 

44 

21 

35 

5 

0 

0 

0 

5.71 

1.11 

2 

.0 

0 

10 

6 

MAMMOTH    SPRING 

79.0 

58.0 

68.5 

-    2.5 

96 

13 

39 

29 

45 

4 

0 

0 

0 

4.37 

1.90 

16 

.0 

0 

7 

3 

MARSHALL 

78.5 

60.3 

69.4 

92 

14 

44 

29+ 

43 

2 

0 

0 

0 

5.75 

3.17 

15 

.0 

0 

9 

4 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

73.  7M 

59. 3M 

69. OM 

-    3.0 

97 

14 

46 

20 

0 

0 

0 

3.71 

.77 

1.37 

16 

.0 

0 

8 

2 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

78.4 

58.7 

68.6 

95 

15 

42 

29 

52 

3 

0 

0 

0 

5.18 

1.82 

16 

.0 

0 

10 

3 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

79. 8M 

60. 4M 

70. IM 

93 

14  + 

43 

21 

37 

3 

0 

0 

0 

7.16 

2.70 

25 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

59.2 

-    2.2 

5.55 

2.58 

.0 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

80.5 

61.8 

71.2 

93 

13 

43 

29 

18 

5 

0 

0 

0 

10.53 

4.34 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

80. OM 

59. 4M 

69. 7M 

95 

13 

42 

29 

34 

0 

0 

0 

5.90 

2.38 

14 

.0 

0 

7 

5 

2 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

80.9 

59.7 

70.3 

93 

13 

41 

29 

25 

4 

0 

0 

0 

5.44 

2.21 

1.10 

9 

.0 

0 

9 

6 

1       j 

BLYTHEVILLE 

80.6 

61.3 

71.0 

-    2.5 

96 

13 

43 

29 

25 

6 

0 

0 

0 

5.42 

3.21 

2.72 

16 

.0 

0 

8 

5 

2 

CORNING 

79.8 

59.7 

69.8 

-    2.9 

94 

13 

43 

29+ 

32 

4 

0 

0 

0 

5.54 

2.71 

1.52 

1 

.0 

0 

7 

4 

3       '■ 

JONESBORO 

80.5 

63.0 

71.8 

-    1.9 

96 

13 

47 

29 

14 

5 

0 

0 

0 

5.59 

3.59 

1.97 

10 

.0 

0 

10 

3 

2 

KEISER 

80.0 

61.8 

70.9 

93 

13  + 

44 

29 

25 

4 

0 

0 

0 

6.29 

1.80 

15 

.0 

0 

9 

4 

2 

MARKED    TREE 

NEWPORT 

80.9 

62.7 

71.8 

-    2.1 

94 

13 

46 

29 

13 

5 

0 

0 

0 

5.14 

3.27 

1.90 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

80.4 

61.4 

70.9 

95 

13 

44 

2  9+ 

19 

5 

0 

0 

0 

9.40 

3.22 

16 

.0 

0 

10 

4 

4 

POCAHONTAS    1 

80.7 

58.8 

69.8 

-    3.2 

95 

13 

42 

29 

31 

4 

0 

0 

0 

3.33 

.59 

.85 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

SEARCY 

82.4 

63.0 

72.7 

-    1.8 

96 

13 

45 

29 

14 

5 

0 

0 

0 

12.96 

10.09 

5.47 

10 

.0 

0 

7 

5 

3 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

79.5 

60.7 

70.1 

94 

13 

44 

29+ 

31 

4 

0 

0 

0 

4.57 

1.25 

15 

.0 

0 

7 

5 

1      ' 

DIVISION 

70.8 

-    2.3 

5.94 

4.00 

.0 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

85.2 

61.2 

73.2 

-    1.8 

96 

14+ 

45 

28 

7 

8 

0 

0 

0 

5.25 

1.88 

1.78 

.0 

0 

9 

5 

1 

CLARKSVILLE 

82.8 

62.2 

72.5 

96 

14+ 

45 

29 

13 

5 

0 

0 

0 

3.73 

.92 

.0 

0 

7 

4 

0 

DARDANELLE 

83.3 

61.8 

72.5 

-    2.7 

95 

14 

43 

29 

15 

4 

0 

0 

0 

3.51 

.55 

.83 

10 

.0 

0 

5 

4 

0 

DEVILS    KNOB 

73. 9M 

58. 8M 

66. 4M 

90 

14 

45 

21 

73 

1 

0 

0 

0 

5.00 

1.37 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                 //R 

81.9 

63.0 

72.5 

-    2.4 

95 

14 

50 

28 

10 

4 

0 

0 

0 

4.99 

1.35 

1.10 

30 

.0 

0 

9 

4 

2      ' 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

80.7 

60.7 

70.7 

93 

14 

45 

29+ 

23 

2 

0 

0 

0 

8.59 

2.90 

.0 

0 

10 

5 

2       ' 

MENA 

61.9 

63.0 

72.5 

-    1.5 

93 

14 

50 

29 

9 

5 

0 

0 

0 

8.30 

4.15 

2.23 

10 

.0 

0 

11 

4 

3 

MOUNT    MAGAZINE 

OZARK 

82.7 

63.8 

73.3 

-    1.5 

95 

14+ 

49 

28 

7 

4 

0 

0 

0 

8.76 

5.47 

2.07 

.0 

0 

10 

7 

3 

PARIS 

83.4 

62.0 

72.7 

97 

14 

43 

29 

17 

9 

0 

0 

0 

6.14 

1.80 

.0 

0 

8 

5 

3 

PEL50R 

RUSSELLVILLE 

83.4 

62.1 

72.8 

97 

14 

44 

29 

14 

6 

0 

0 

0 

3.52 

.87 

.0 

0 

7 

4 

0      t 

SUBIACO 

82.4 

61.6 

72.0 

-    3.1 

95 

14  + 

45 

29 

14 

5 

0 

0 

0 

5.01 

1.59 

1.39 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

WALDRON 

84.5 

62.1 

73.3 

95 

13  + 

45 

2  9+ 

11 

a 

0 

0 

0 

5.71 

1.84 

1 

.0 

0 

10 

5 

3 

WHITE    ROCK 

73.8 

59.5 

56.7 

87 

14 

46 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

5.88 

2.41 

19 

.0 

0 

11 

5 

1      j 

DIVISION 

71.5 

-    2.0 

5.89 

2.35 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

82.7 

62.5 

72.6 

94 

15  + 

45 

29 

10 

6 

0 

0 

0 

11.56 

4.25 

15 

.0 

0 

11 

7 

BENTON 

83.0 

62.8 

72.9 

94 

14+ 

43 

29 

11 

4 

0 

0 

0 

7.18 

2.88 

1 

.0 

0 

1     9 

3 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

M 

M 

M 

43 

29 

5 

0 

0 

0 

10.39 

4.20 

1 

.0 

0  1      ;io 

4 

CONWAY 

83.0 

62.0 

72.5 

-    2.8 

95 

14  + 

44 

29 

13 

4 

0 

0 

0 

8.92 

5.66 

2.34 

3 

.0 

0  ! 

9 

5 

GREENBRIER 

81.6 

60.7 

71.2 

95 

14 

41 

29 

20 

4 

0 

0 

0 

6.50 

1.65 

3 

.0 

0 

10 

4 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

82.6 

63.9 

73.3 

-    3.0 

94 

14 

47 

29 

7 

5 

0 

0 

0 

5.51 

2.78 

2.61 

1 

.0 

0 

9 

4 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               //R 

82.9 

63.5 

73.2 

-    1.1 

94 

14+ 

44 

29 

17 

5 

0 

0 

0 

3.83 

.60 

1.30 

9 

.0 

0 

7 

4 

MALVERN 

84.2 

61.1 

72.7 

95 

14 

43 

29 

10 

7 

0 

0 

0 

14.13 

5.88 

1 

.0 

0 

10 

4 

MORRILTON 

82.3 

62.1 

72.2 

-    2.2 

95 

14  + 

43 

29 

15 

6 

0 

0 

0 

7.40 

4.39 

2.45 

1 

.0 

0 

10 

5 

NIMROD    DAM 

83.0 

60.6 

71.8 

97 

15 

42 

29 

27 

5 

0 

0 

0 

4.35 

1.08 

2 

.0 

0 

10 

3 

PERRYVILLE 

82.9 

M 

97 

14 

5 

0 

6.92 

3.50 

1.53 

8 

.0 

0 

10 

6 

SHERIDAN    TOWER 

82.8 

5  9.9M 

71. 4M 

97 

12 

44 

30+ 

20 

5 

0 

0 

0 

3.43 

1.52 

4 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

72.4 

-    1.9 

7.61 

4.28 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1962 


Tempera 

ure 

Preci 

jitation 

0  1 

o   1 

2  i 

<  is 

1 

1 

S 

1 

1 

No.  o 

Days 

1 

II 

n 

o 
6 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of 

Days 

Station 

M 

M 

•n. 

1 

a  o 

«  6 
i  S 

£ 

a 

i 
s 

0 

o 

S 

o 

o 
1 

•o| 

0  1 

si 

sJ 

5| 

EAST    CENTRAL    DIVISION 

RINK.LEY 

83. BM 

61.8 

72. 8M 

-     1,3 

95 

42 

29 

18 

5 

0 

0 

0 

4.39 

1.26 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

ES    ARC 

83.6 

62.8 

73.2 

96 

45 

29 

7 

5 

0 

0 

0 

5.68 

1.35 

10 

,0 

0 

11 

5 

1 

ELENA 

e'l.'t 

52.8 

73.6 

-    1.5 

95 

45 

27 

16 

8 

0 

0 

0 

2.83 

-       .12 

.95 

9 

,0 

0 

5 

3 

0 

EO 

82.0 

62.4 

72.2 

93 

44 

29 

16 

6 

0 

0 

0 

3.38 

1.05 

4 

,0 

0 

8 

2 

1 

ARIANNA    2    S 

82.2 

52.2 

72.2 

-    1.6 

93 

13  + 

44 

29 

18 

5 

0 

0 

0 

4.10 

1.21 

1.31 

5 

,0 

0 

7 

3 

1 

AINT    CHARLES 

63. 9M 

62.  7M 

73. 3M 

96 

45 

29+ 

16 

8 

0 

0 

0 

3.04 

.59 

5 

,0 

0 

7 

3 

0 

TUTTGART 

82.9 

64.1 

73.5 

-    2.0 

93 

49 

29 

9 

5 

0 

0 

0 

4.16 

.93 

1.66 

5 

,0 

0 

7 

2 

2 

TUTTGART    9    ESE 

32.8 

52.1 

72.5 

94 

45 

29 

22 

7 

0 

0 

0 

4.22 

1.77 

5 

,0 

0 

7 

3 

1 

EST    MEMPHIS 

78.1 

63.0 

70.6 

90 

13 

46 

21 

16 

1 

0 

0 

0 

5.51 

1.42 

25 

,0 

0 

9 

4 

2 

YNNE 

81,9 

61.3 

71.6 

96 

13 

42 

29 

19 

5 

0 

0 

0 

9.73 

2.22 

16 

,0 

0 

10 

5 

4 

DIVISION 

72.6 

-    1.6 

4.71 

1.68 

,0 

SOUTHWEST    DIVISION 

SHDOWN 

87.1 

53.7 

75.4 

95 

14 

48 

29 

3 

11 

0 

0 

0 

7.40 

2.70 

1 

,0 

0 

9 

4 

2 

E    QUEEN 

85.7 

54.1 

74.9 

95 

14 

48 

29+ 

5 

10 

0 

0 

0 

B.54 

2.40 

1 

,0 

0 

8 

5 

3 

lERlCS 

85.5 

62.9 

74.3 

95 

14 

46 

29+ 

8 

8 

0 

0 

0 

5.52 

1.83 

1 

,0 

0 

9 

4 

2 

OPE    3    NE 

85.6 

63.6 

74.5 

-    1.0 

95 

14 

46 

29 

4 

6 

0 

0 

0 

5.80 

2.87 

2.23 

7 

,0 

0 

5 

3 

3 

OUNT    IDA 

8A.4 

61.0 

72.7 

0.0 

94 

14 

43 

29 

14 

6 

0 

0 

0 

5.35 

1.64 

1.68 

10 

,0 

0 

9 

3 

2 

ARROWS    0AM 

85.6 

51.5 

73.5 

96 

15 

45 

29+ 

8 

10 

0 

0 

0 

8.75 

4.75 

1 

,0 

0 

7 

4 

2 

ASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

8A.5 

62.6 

73.6 

94 

15 

48 

27 

7 

7 

0 

0 

0 

9.31 

4,72 

1 

,0 

0 

5 

4 

3 

SAY 

87.7 

65.3 

75.5 

0.3 

98 

14 

49 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

4.75 

1.34 

1,88 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

EXARKANA    WB    AIRPORT                      //R 

85.4 

66.1 

75.8 

-    0.7 

94 

14  + 

52 

29+ 

0 

7 

0 

0 

0 

4.54 

1.81 

2,04 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

74.6 

-    0.2 

6.79 

3.24 

.0 

SOUTH    CENTRAL    DIVISION 

RKADELPHIA 

84.1 

64.7 

74.4 

94 

13 

48 

29 

2 

5 

0 

0 

0 

11.86 

8.50 

3,65 

15 

.0 

0 

9 

6 

4 

AMDEN    1 

86.3 

54.3 

75.3 

-    0.2 

96 

14  + 

45 

29 

4 

10 

0 

0 

0 

7.04 

3.92 

1.82 

7 

.0 

0 

9 

4 

4 

L    DORADO    FAA    AIRPORT 

86.3 

54.2 

75.3 

-    1.3 

94 

13  + 

48 

21 

2 

10 

0 

0 

0 

5.68 

3.09 

2.06 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

ORDYCE    6    W 

85.2 

54.2 

74.7 

95 

14+ 

47 

29 

7 

7 

0 

0 

0 

6.45 

1.10 

9+ 

.0 

0 

11 

7 

2 

AGNOLIA    3    N 

85.4 

64.4 

74.9 

-    1.8 

94 

14+ 

45 

29 

6 

7 

0 

0 

0 

5.38 

2.97 

2.46 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

OROBAY    LOCK.    AND    DAM    8 

87.5 

54.3 

75,9 

96 

12 

46 

29 

3 

12 

0 

0 

0 

6.87 

3.26 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

RE5C0TT 

82.5 

53.3 

73,0 

-    3.4 

91 

13+ 

45 

29 

12 

5 

0 

0 

0 

5.26 

2.03 

1.60 

7 

.0 

0 

9 

3 

3 

ARREN 

87.5 

63.5 

75,5 

-    0.8 

97 

14  + 

44 

29 

6 

11 

0 

0 

0 

2.95 

.81 

26 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

74,9 

-    1.0 

6.43 

3.38 

.0 

SOUTHEAST    DIVISION 

ROSSETT    7    S 

85.9 

54.7 

75.8 

-    0.1 

94 

14+ 

48 

29 

2 

11 

0 

0 

0 

5.78 

2.89 

2.25 

26 

.0 

0 

4 

2 

UMMINS    FARM 

84.2 

51.3 

72,8 

95 

13 

42 

29 

16 

6 

0 

0 

0 

4.19 

1,86 

2 

.0 

0 

3 

1 

UMAS 

87.3 

63.1 

75.2 

-    0.7 

96 

13  + 

43 

29 

7 

12 

0 

0 

0 

2.01 

-    1.07 

.60 

12 

.0 

0 

1 

0 

UOORA 

88.5 

65.9 

77.3 

99 

13 

49 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

3.72 

1.41 

26 

•  0 

0 

4 

1 

ONTICELLO    3    S 

85.3 

63.1 

74.2 

95 

13 

46 

27 

8 

7 

0 

0 

0 

1.58 

.92 

15 

.0 

0 

1 

0 

>1NE    BLUFF 

85.0 

55.6 

75,3 

-    1.6 

95 

13+ 

47 

29 

4 

6 

0 

0 

0 

4.55 

1.45 

1.37 

10 

.0 

0 

2 

2 

MNE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

83.9 

54.2 

74,1 

95 

13+ 

47 

29 

7 

6 

0 

0 

0 

4.57 

1.04 

9 

.0 

0 

10 

3 

2 

•ORTLAND 

85.5 

63.5 

74,5 

-    0.6 

94 

14+ 

48 

29 

7 

10 

0 

0 

0 

4.19 

1.30 

1.23 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

OHWER    2    NNE 

84.4 

63.5 

74,0 

95 

13 

43 

29 

12 

7 

0 

0 

0 

4.27 

2.37 

15 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

74,8 

-    0.8 

3.89 

.82 

.0 

DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

SEPTEMBER  1963 

"fl 

Day  of  Month 

station 

O 

T 

1 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'   I 

8 

9 

10    11    12 

13  1  14   15 

16   17   18 

19  1 

20   21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29  {  30 

31 

•BeOTT 

*.90 

2.26 

.24 

.30 

.46 

.10 

1.34 

.18 

ALICIA 

t.Il 

.14 

•  52 

.22 

.17 

.31 

.21 

.92 

1.42 

1.22 

T 

T 

•  05 

.25 

.66 

ALUN  FORK 

11. S6 

2.57 

.75 

.16 

.49 

.70 

•  38 

.66 

.22 

4.25 

•  56 

.60 

ALT 

9.14 

2.00 

.23 

2.71 

1.42 

T 

.42 

•  44 

.27 

.16 

.78 

.08 

T 

.06 

.57 

AMITY  3  ME 

8.42 

3.04 

.76 

.48 

.21 

I 

.39 

.98 

1.40 

T 

1.16 

ANTOINE 

6.27 

2.00 

.96 

.49 

•  20 

4.12 

.48 

APLIK  1  W 

3.94 

.94 

.40 

.08 

.30 

.34 

.43 

•43 

.75 

.16 

.11 

ARKAOELPMIA 

11.66 

2.00 

1.00 

.70 

.05 

.40 

.10 

2.70   .29 

3.65 

.97 

ARKANSAS  CITY 

4.45 

.05 

.02 

.05 

.60 

1.02 

1.37        .06 

•  92 

.34   T 

ASHOOWN 

7.40 

2.70 

.10 

.24 

2.00 

.76 

.10 

.80 

.02 

.39 

^ 

.29 

ATMEKS 

6.03 

1.97 

.30 

.57 

.34 

T 

.45 

.07 

•  08 

.81 

T 

T 

.30 

1.14 

AU0U5TA 

6.75 

.66 

.09 

.26 

.10 

.95 

T 

•  65 

2.62 

2^10 

.22 

.80 

.06 

BALO  KNOB 

10.53 

.74 

1.90 

.35 

.47 

.03 

.03 

.90 

4^34 

.37 

.21   .34 

•  80 

.05 

T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

5.90 

.55 

.07 

.23 

T 

.54 

•  33 

T 

2.38  1.29 

•  91 

SATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

5.44 

.96 

.42 

.15 

.15 

.03 

1.10 

.62 

.57 

.65 

T 

T 

.79 

BEAVER  DAM 

9.75 

1.13 

.02 

1.50 

.34 

.04 

.60 

.08 

1.50 

1.56 

.10        .24 

.72 

1.12 

•  41 

.05 

•  20 

.06 

.08 

BEECH  GROVE 

7.64 

.80 

T 

1.21 

.98 

.90 

.52  2.95 

•  28 

BEEOEVILLE 

6.02 

.10 

1.00 

.23 

3.30 

.74   .50 

.15 

BENTOH 

7.16 

2.68 

.43 

T 

•  34 

.02 

.34 

.21 

1.31 

.98 

.24 

.43 

BENTONVILLE 

10.18 

.16 

.07 

1.28 

1.12 

.41 

2.16 

1.4, 

.03       1.01 

l.ll 

.07 

.87 

.02 

•  16 

8ERRYVILLE  4  NW 

8.45 

.55 

1.98 

U12 

T 

•  36 

•  09 

•  99 

1.31 

.01        .02 

.63 

.02 

1.01 

.57 

.02 

•  17 

.04 

BIG  FORK 

4.76 

1.33 

.08 

•  32 

•  07 

.03 

.51 

.32 

•  07 

1.27 

.09 

.67 

BLACK  ROCK 

5.65 

1.10 

T 

T 

•  76 

1^30 

T 

T 

•  56 

.55 

T     .10 

.60   T 

T 

T 

T 

T 

.88 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

10.39 

4.20 

.25 

•  24 

•  38 

.19 

.25 

•  02 

1.10 

2.75 

•  15 

.86 

BLUFF  CITY  3  SW 

10.71 

1.63 

1.34 

•  35 

1.52 

2.74 

T 

.02 

2.42 

•  05 

.64 

BLYTHEVILLE 

6.42 

T 

.20 

T 

.74 

T 

.25 

.67 

.71  1.00 

2.72 

T 

T 

T 

.13 

T 

600NEVILLE 

5.25 

1.7f 

.01 

•  59 

.97 

.56 

•  55 

•  11 

.01 

.20 

.?9 

.03 

.03 

.12 

eOUGHTON 

5.17 

1.84 

.20 

.12 

.15 

1.13 

T 

.03 

1.15   T 

.08 

.47 

BRINKLEY 

4.39 

.02 

.10 

•  70 

.03 

1.26 

.16 

.05 

1.19 

.05 

.35 

.14 

.34 

BUFFALO  TOWER 

4.28 

.80 

•  20 

.03 

' 

.22 

.70 

.10   .90 

.67 

.60 

.06 

6UR0ETTE 

7.89 

.24 

•  82 

2.67 

.79 

.05 

1.58   .14 

1.21 

.10 

•  29 

CABOT  «  SW 

6.53 

1.16 

1.05 

T 

.72 

T 

.27 

1.32 

1.69 

•  30 

CALICO  ROCK 

3.92 

T 

.20 

.03 

.57 

.12 

.42 

1.55        .05 

T     .03 

.12 

•  83 

CAMDEN  1 

7.04 

1.45 

1.00 

.48 

.02 

1.62 

.20 

1.03   .18 

•  02 

.40 

.44 

CARLISLE  1  SW 

3.17 

•  25 

.55 

.18 

.15 

.75 

1.15 

•  02 

.12 

CLARENDON 

2.24 

T 

.16 

.11 

.17 

.96   .05 

.02 

.14 

T 

.61 

CLARKSVILLE 

3.73 

.09 

T 

•  46 

.14 

.61 

.65 

.92 

.07 

.57 

.04 

.05 

T 

.01 

.10 

CLINTON 

5.57 

1.96 

•  10 

.16 

.34 

.54 

.14 

.08 

1.98 

.10 

•  15 

CONWAY 

8.92 

2.22 

•  33 

2^34 

.38 

•  16 

.01 

.08 

T 

.28 

1.44 

T     .91 

.69 

.08 

CORNING 

5.64 

1.62 

.08 

.10 

•  02 

.06 

.41 

.36  1.01 

.50 

.05 

1^39 

COVE 

6.24 

1.40 

.26 

•  20 

.49 

.82 

.38 

.25 

1.00 

•  82 

•  62 

CROSSETT  7  S 

5.78 

.41 

.23 

•  06 

.29 

.02 

.36 

.06   .51 

.01  1.06 

T 

T 

2^25 

CRYSTAL  VALLEY 

5.71 

1.13 

.31 

•  02 

T 

1.07 

•  25 

.53 

1.45 

•  50 

.25 

T 

•  20 

CUMMINS  FARM 

4.19 

T 

1.86 

.18 

•  22 

.04 

.26 

.50 

.05 

•  40 

•  66 

DAISY  3  E 

5.04 

1.20 

.56 

.06 

.26 

.04 

.28 

1.42   T 

T 

1^20 

DAMASCUS 

7.86 

.43 

.85 

•  38 

•  12 

•  74 

.11 

.91 

.67 

1.55 

1.74 

•  10 

•  06 

DANVILLE 

5.47 

1.67 

.03 

1^42 

.57 

.23 

.60 

.13 

.18 

.33 

.03 

.08 

•  10 

•  10 

DARDANELLE 

3.51 

.79 

.10 

•  03 

.01 

.80 

.17 

T 

.53 

•  83 

.09 

.01 

T 

.03 

•  04 

•  06 

DE  OUEEN 

8.54 

2.40 

.56 

.08 

2.00 

2.25 

.27 

•  12 

.55 

•  31 

OERMOTT 

2.76 

.06 

.33 

.50 

.35 

•23        ^25 

.62 

.42 

DES  ARC 

5.68 

.24 

.29 

.70 

T 

.65 

.20 

.26 

U36 

.84 

.60 

•  38 

.16 

DEVILS  KNOB 

5.00 

1.37 

.06 

.28 

.15 

.66 

T 

1.27 

•  40 

.27 

.52 

T 

DIERKS 

6.62 

1.83 

.70 

•  05 

,22 

T 

.99 

.16 

.13 

U72 

.02 

.31 

.49 

DUMAS 

2.01 

.15 

.12 

T 

.13        .60 

T     T     .43 

.34 

.2*   T 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

5.58 

.06 

.22 

.21 

1.66 

T 

.09 

.70 

.38 

T 

2^05 

.07 

.14 

EUDORA 

3.72 

.91 

.27 

T 

.58 

T     T 

.55 

1.41 

EUREKA  SPRINGS 

8.39 

.89 

1.67 

.37 

T 

T 

T 

.96 

1.07 

1.25 

.65 

1.35 

•  09 

T 

•  09 

T 

EVENING  SHADE  1  NE 

4.90 

.35 

.57 

.23 

.26  1.30 

T 

.11 

.05 

•  49 

1.52 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

4.59 

T 

.77 

.21 

T 

.03 

.03 

.16 

1.20 

T 

.02   .59 

.15 

.54 

.07 

•  08 

•  05 

.67 

FAYETTEVILLE  EUP  STA 

6.06 

.OP 

1.33 

.14 

T 

.02 

.36 

.56 

1.09 

2.26 

.10 

.71 

.07 

•  38 

.04 

.90 

FOROYCE  6  W 

6.46 

1.10 

.17 

T 

.76 

.86 

.11 

.15 

1.10 

.66 

.55 

.70 

.30 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

4.99 

T 

.40 

.10 

1.02 

.71 

.01 

.53 

.06 

.01 

T     .45 

.24 

.31 

T     T 

T 

.05 

1.10 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

8.69 

2.90 

T 

.67 

.11 

.72 

.54 

.47 

.31 

.65 

.04 

1.9* 

.34 

T 

T 

T 

FULTON 

6.36 

1.59 

T 

.30 

.69 

2.87 

T 

.15 

.31   T 

•  02 

.45 

GEORGETOWN 

6.95 

1.45 

.18 

•  34 

.20 

.11 

.53 

1.85 

•  37 

.27 

1.60 

.05 

GILBERT 

5.97 

.66 

.63 

.22 

T 

.06 

.01 

.62 

T 

2^60 

.16 

.1* 

.09 

.06 

•  15 

.35 

GLENWOOD 

7.07 

2.02 

.36 

•  11 

•  03 

.29 

.39 

.61 

.79 

.97        .06 

.03 

.03 

I 

1.38 

GRAVELLY 

3.69 

.50 

.19 

.10 

•  63 

.13 

.09 

.15 

.56 

.62 

.20 

.10 

.25 

.17 

GRAVETTE 

9.66 

1.46 

1.30 

T 

T 

.42 

.87 

2.03 

T          .22 

l.U 

.77 

.18 

.01 

1.26 

GREEN  FOREST  k  ESE 

5.44 

1.82 

1.04 

•  31 

.22 

1.16 

.53 

T     .34 

.02 

T 

GREENBRIER 

6.60 

•44 

1.39 

1.65 

.19 

•  01 

.10 

.86 

.93 

.01   .36 

.21 

.35 

.08 

GREENWOOD 

4.20 

2.01 

.35 

•  20 

.25 

T 

.55 

.33 

.43 

.08 

GREERS  FERRY  DAM 

5.71 

.53 

1.11 

.53 

•  44 

.26 

•  07 

.86 

•  49 

.61 

.27 

T 

.53 

.01 

GURDON 

5.99 

1.96 

.23 

.25 

T 

1.07 

.04 

T 

1.44   .21 

T 

.16 

.63 

HAMBURG 

4.22 

.52 

.06 

.15 

.89 

.99   .50 

.05 

1.06 

HARRISON 

5.20 

.12 

.06 

.05 

.79 

.60 

1.79 

.42 

.40 

.23 

.49 

.03 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

6.17 

•  02 

.12 

.17 

.02 

.03 

.95 

.57 

.02 

.94   .61 

J 

.49 

.07 

.29 

.25 

1.62 

HECTOR 

4.76 

.77 

.05 

T 

1.71 

.13 

.41 

T 

.60 

.95 

•  06 

T 

.06 

.02 

HELENA 

2.83 

.07 

.35 

T 

.95 

.64        T 

•  17 

.05 

.60 

HOPE  3  NE 

5.80 

1.32 

.15 

2.23 

T 

.05 

1.63   .03 

.39 

HOPPER 

6.20 

2.00 

.30 

1.10 

.20 

.20 

.30 

.50 

2.10 

1.50 

HORATIO 

9.59 

5.34 

.66 

.18 

.22 

1.61 

.53 

.19 

.52 

.10 

.24 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

6.61 

2.61 

.20 

.71 

.04 

.20 

.03 

•  16 

1.20 

.67 

•  45 

T 

.34 

T 

INDEX 

8.95 

1.85 

.40 

1.05 

.40 

4.00 

•  05 

.20 

.60   T 

T 

.40 

JASPER 

5.50 

.65 

.46 

.26 

•  20 

T 

T 

.11 

.44 

1.01 

1.45 

T 

.17 

.11 

.25 

.20 

.16 

T 

.03 

JESSIEVILLE 

9.03 

3.60 

.80 

.05 

.61 

.20 

.30 

.20 

.21 

1.90 

.30 

.01 

.05 

.80 

JONESBOKO 

6.69 

.40 

.19 

.22 

.02 

•  42 

.04 

.44 

1.97 

.11 

1.83 

.01 

.28 

.74 

.02 

KEISER 

6.29 

.20 

.14 

.35 

1.20 

T 

.02 

.74 

.98  1.80 

T 

•  43 

.43 

KEO 

3.36 

.49 

1.06 

.15 

.16 

.04 

.04 

.63 

.13 

.42 

.06 

.20 

LAKE  CITY 

9.81 

1.20 

.10 

2.20 

T 

.30 

1.00 

T 

1.45  2.65 

T 

T 

•  85 

.06 

LAKE  MAUMELLE 

7.76 

.25 

.81 

.05 

.31 

T 

.33 

.10 

3.53 

1.52   .51 

T 

.35 

LANGLEY 

6.75 

2.35 

.43 

•  10 

.43 

.23 

.24 

.10 

1.27 

.27 

1.33 

LEAD  HILL 

5.22 

1.32 

•  32 

.65 

1.28 

.98 

.38 

.29 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

6.60 

2.78 

.38 

.16 

.36 

.24 

•  13 

•  49 

1.65 

.41 

T 

.LEOLA 

6.4B 

2.15 

.11 

.70 

T 

.32 

.22 

2.20   .26 

•  11 

.02 

.39 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

3.83 

.83 

.21 

T 

•  50 

T 

•  20 

T 

1.30 

T     T 

T     ^59 

T 

.15 

.03 

.02 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4.67 

.55 

.25 

•  06 

.58 

•  25 

T 

2.20 

T     ^75 

T 

.12 

.03 

.08 

LURTON 

5.16 

1.90 

•  41 

.05 

.44 

1^17 

.47 

.09 

.11 

.41 

.11 

MADISON 

4.47 

.15 

•  58 

.13 

.67 

.OS 

.20 

.87 

.42 

.16 

T 

.85 

.16 

MAGNOLIA  3  N 

5.38 

•  49 

.16 

.73 

1.18 

T 

.05 

2.45 

.11 

.21 

MALVERN 

14.13 

5^8S 

1.87 

.44 

.20 

.06 

1.63 

.18 

.37  2.90 

.26 

.30 

MAMMOTH  SPRING 

4.37 

.77 

.07 

•  27 

.58 

.23 

.12 

T 

1.90 

.04 

.39 

MARIANNA  2    s 

4.10 

T 

•  26 

•  20 

1.31 

.08 

.48 

.76 

.15 

T 

.86 

MARKED  TREE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -     _ 

_     _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

MARSHALL 

6.75 

•  89 

•  25 

.15 

.10 

.68 

3.17 

.35 

.09 

.23 

.84 

MELBOURNE 

5.15 

•  55 

.05 

1.19 

.26 

.17 

.82 

1.40 

T 

.72 

MENA 

8.30 

1.98 

.13 

.03 

.10 

.01 

.42 

1.54 

.37 

2.23 

.68 

.21 

.27 

.33 

MONTICELLO  3  S 

1.68 

T 

.28 

.17 

.02 

.04   .16 

.02   .92 

.02 

.03 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  B 

6.87 

.18 

.85 

3.26 

.10   .05 

.47 

1.96 

MORRRTON 

7.40 

2.45 

.97 

1.4* 

.14 

T 

.60 

.61 

.27   .29 

.09 

•  24 

.10 

1 

MOUNT  IDA 

5.36 

1.03 

.19 

.03 

.23 

.23 

.26 

.28 

1.68 

.49 

.03 

.91 

' 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

- 

- 

- 

_    _     - 

_    -     _ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_    -    _ 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.71 

•  13 

.30 

.67 

.37 

.08 

1.37        .06 

.12 

.11 

.05 

.45 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.16 

.30 

.04 

T 

.13 

.40 

T 

.73 

.89 

.16 

1.62        T 

.12 

T 

.13 

.04 

.42 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

7,16 

•  81 

.14 

.46 

.30 

1.50 

1.25 

2.70 

DAILY  PRECIPITATION 


ABU 

IHSAS 

Contmued 

SEFTBiBEII   1962 

_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1 

2 

3 

4    1 

S 

6 

7    1 

8    1 

9 

10 

11   1   12 

13  1   14   1   15 

16   1    17   1    18 

19 

20       21 

22       23   I  24 

25 

26      27 

28      29   1  30 

31 

WLSEBRr    6   HNE 

4.17 

1.36 

•  44 

•  75 

•  50 

.16 

.13 

.35 

.16 

,33 

T 

T 

(ARHOWS    DAM 

e.75 

4.75 

.73 

,06 

.08 

.45 

•  23 

.22 

1.69 

T 

T 

T 

.54 

ASHVILLE    PEACH    SUBSIA 

9,31 

4.72 

1.44 

T 

.05 

T 

1.39 

•  44 

.05 

.79 

T 

T 

,06 

.35 

ATMAN    «    WNW 

9,01 

4.65 

.90 

.04 

.38 

.05 

• 

.75 

.55 

1.05 

T 

•  24 

.40 

fIfHOPe     "i    E 

5,18 

1.00 

.33 

,20 

.40 

.60 

1.00 

.35 

1.30 

EBPOPT 

6.14 

.30 

1.20 

.15 

,50 

T 

.52 

1.90 

.14 

,84       ,15 

T 

T 

T 

,44 

IMBOO    DAM 

4,36 

.96 

1.08 

.42 

.10 

T 

.35 

•  08 

.15 

.30 

,11 

T 

T 

,63 

,18 

WELL    1    N 

3,15    1.07 

,24 

.16 

,04 

.19 

•  30 

.02 

.25 

,41 

.04 

.05 

.38 

)DEN     ?    W 

5.04:  1.23 

.10 

,19 

.29 

•  20 

.08 

.32 

1,69 

•  07 

,11 

,76 

WAY 

4.75    1.68 

T 

.03 

1.88 

.22 

•  23 

.38 

.01 

•  05 

.27 

5CE0LA    2    NNK 

6.53 

.26 

,38 

.80 

1.15 

1^66      ^16 

1.09 

.22 

T 

•  81 

WEN5VILLE 

B.94 

2.02 

.26 

,05 

1.80 

T 

.02 

•  26 

.82 

1.20 

2^50 

T 

,01 

ZAPK 

8.76 

2.07 

1.89 

,08 

1,57 

.17 

.62 

•  59 

.79 

•  51 

•  17 

.03 

.01 

,22 

.04 

ZONE 

3.70 

1.01 

,13 

,17 

•  90 

.60 

•  05 

.10                   .04 

.70 

ARAGOULO   RADIO    KDRS 

9.40 

1.19 

.22 

,22 

,11 

.01 

1.25 

.18 

2^03       .45 

3.22 

•  44 

,06 

ARTS 

6.14 

.11 

1,30 

T 

1,80 

1.05 

T 

.59 

.20 

T 

T 

.11 

•  08 

•  06 

•  84 

AKIN    2    w 

6.93 

1,60 

,50 

,05 

.22 

.18 

1.44 

1.15 

.10 

1^65 

.04 

ARKS 

2.68 

,82 

.48 

,42 

.37 

.18 

.11 

.30 

ELSOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

-           _           _ 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

-            -            - 

ERRyvtLLE 

6.92 

1.36 

,64 

,63 

.05 

.15 

,02 

1.53 

1.10 

.12 

1.05 

•  12 

.10 

•  05 

INE    "LUFF 

4.56 

.32 

,03 

1.30 

T 

,37 

.36 

1.37 

,31 

.09 

T 

.41 

INE    WLUFF    FAA    AIRPORT 

4.57 

.23 

,15 

i.OO 

.35 

.35 

1.04 

.51 

,01 

.06       .29 

.20 

.38 

INF    0I06E 

4.60 

1.56 

.48 

.32 

T 

,37 

.24 

.64 

.05 

.11 

•  S3 

OCAMONTAS     1 

3.33 

.85 

.20 

.03 

.40 

.39 

.15       ,77 

T 

•  54 

ORTLANO 

4.19 

T 

.08 

.50 

,20 

,15 

.80 

,05 

T           T            ,18 

1.00 

1^23      T 

RESCOTI 

5.25 

1.15 

.20 

,10 

T 

1,60 

T 

,10 

1.25 

,25 

.20 

.40 

AICLIFF 

6.09 

1.03 

1.71 

.25 

1,11 

T 

1,23 

T 

,76 

T 

T 

0GEP5 

8.51 

.40 

1.10 

,17 

T 

,33 

1,62 

.32 

1.40 

T           ,33 

1.01 

•  56 

.02                   .24 

•  04 

•  97 

OMWER    2   NNE 

4.27 

,23 

T 

,15 

.44 

.24 

.28 

,05 

2^37 

.13 

T 

.38 

USSELLVILLE 

3.62 

,87 

.58 

,08 

,13 

.46 

.62 

,18 

•  05 

.07 

•  58 

A  INT    CHARLES 

3.04 

.57 

,59 

T 

,18 

T 

.42 

•31                   ^09 

.38 

.50 

AIHT    FRANCIS 

7.18 

,82 

2.32 

,15 

.20 

.40 

,65    1,67 

.27 

•  70 

ALE" 

7.31 

1,08 

.55 

.38 

1.29 

.42 

.27 

•  63 

1.89                   .05 

.32 

•  43 

EARCT 

12.96 

2,75 

.40 

2.54 

.03 

.04 

,09 

.52 

5,47 

•  61 

.05 

•  43 

.03 

HERIDAN    TOWER 

3.43 

,03 

T 

1.52 

.13 

1.29 

.07 

•  39 

HIRLET 

4.90 

1,34 

.03 

T 

.22 

.18 

,20 

.37 

,14 

1.28 

.70 

•  40 

.04 

ILOAN   SPRINGS 

8.27 

1.19 

,07 

1.78 

•  25 

,06 

,73 

.31 

.02 

1,48 

T 

•  98 

.03 

,63 

•05      •lO 

.13 

•  45 

.01 

T 

PARKNAN    3    WSW 

5.93 

.22 

.54 

,12 

,83 

.16 

2,25 

,13 

•  88 

.80 

TANPS 

4.94 

.48 

.50 

1.23 

T 

1,18 

.06 

T 

1,09 

,03 

.37 

TAR    CITY     2     S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

-           -           - 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

-           -           - 

TORY 

5.55 

1.95 

.40 

.08 

.24 

,12 

.55 

,75 

1^14 

•  32 

TUTTGART 

4.16 

•  10 

1.65 

.35 

1,07 

,35 

.22 

•  42 

TOTIGART    9    ESE 

4.22 

.11 

.25 

.77 

•  23 

.07 

,92 

.06      .02 

.13 

.05      T 

•60      .01 

A19IAC0 

5.01 

.38 

.44 

.05 

,39 

1.38 

.30 

,29 

,65 

•  09 

•  04 

T 

AYLOR 

6.09 

.15 

.06 

.04 

,00 

.04 

1.06 

.08 

T 

2,20 

1.46 

EKARKANA     W8    AIRPORT           //R 

4.54 

.75 

T 

.03 

2.04 

•  02 

.24 

.21 

,02 

.09 

.01 

•  14 

.03 

•  96 

ALORON 

6.71 

1.84 

.07 

.28 

.06 

•  95 

•  63 

.35 

,19 

.15 

1,04 

.15 

ALNUT    RIDGE    FAA    AP 

4,57 

.19 

.76 

.90 

•  16 

.53 

.09    1.25 

.01 

•  66 

•  02 

ARREN 

2,96 

.11 

.32 

.20 

.18 

•  48 

T 

.50 

,26 

,03 

.08 

T 

.81 

EST    MEMPHIS 

5,61 

1.30 

.14 

.40 

.04 

.95 

,14 

.55       .04 

.43 

1.42 

.20 

MITE    ROCK 

6,88 

.45 

.70 

.33 

.14 

.66 

.02 

.96 

.21 

,21 

.68 

.11 

2,41 

T 

T 

T 

FYNNE 

9,73 

1.22 

,30 

.55 

.10 

T 

2.05 

T 

2.01       .88 

2.22 

•  30 

.10 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER   1962 


Day 

Of  Month 

s. 

SlaUon 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

■S 

ALUM  FORK 

MAX 

82 

85 

92 

90 

76 

76 

74 

82 

82 

81 

84 

91 

93 

94 

94 

84 

86 

85 

87 

85 

74 

81 

82 

83 

81 

73 

80 

77 

71 

77 

82.1 

MIN 

69 

70 

70 

68 

70 

59 

55 

64 

68 

53 

64 

70 

72 

72 

59 

57 

65 

64 

63 

56 

49 

55 

59 

63 

55 

57 

52 

53 

45 

55 

62.! 

ARKAOELPHIA 

MAX 

87 

89 

92 

93 

88 

77 

73 

83 

83 

80 

86 

92 

94 

91 

89 

65 

85 

86 

86 

63 

78 

63 

84 

65 

81 

73 

81 

76 

77 

81 

84.1 

MIN 

70 

72 

71 

72 

70 

62 

58 

55 

71 

69 

57 

70 

73 

74 

72 

67 

57 

57 

54 

52 

51 

55 

51 

64 

57 

61 

57 

54 

48 

59 

64.7 

ASHDOWN 

MAX 

9* 

92 

94 

94 

84 

78 

70 

91 

89 

85 

87 

94 

95 

95 

95 

90 

88 

87 

90 

66 

77 

85 

65 

69 

85 

77 

83 

64 

60 

85 

87.1 

MIN 

70 

71 

73 

74 

68 

63 

58 

69 

69 

66 

70 

68 

73 

71 

73 

66 

67 

55 

54 

61 

50 

54 

56 

52 

65 

53 

49 

54 

48 

50 

63.1 

BALD  KNOB 

MAX 

8* 

82 

90 

91 

74 

57 

78 

82 

77 

80 

86 

92 

93 

91 

81 

84 

63 

82 

85 

73 

73 

79 

77 

80 

75 

75 

79 

70 

72 

80 

80.5 

MIN 

71 

70 

69 

67 

67 

60 

55 

56 

70 

52 

52 

59 

71 

72 

70 

59 

67 

50 

56 

55 

48 

54 

50 

51 

67 

58 

52 

49 

43 

52 

61. G 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

81 

77 

75 

81 

87 

92 

95 

94 

75 

61 

86 

61 

85 

76 

72 

70 

78 

80 

75 

76 

78 

73 

74 

77 

80. C 

MIN 

69 

71 

67 

54 

59 

51 

62 

71 

62 

54 

66 

71 

59 

58 

58 

54 

58 

60 

50 

43 

53 

57 

61 

55 

52 

50 

45 

•  42 

49 

59.4 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

83 

83 

90 

89 

77 

70 

80 

80 

77 

80 

85 

91 

93 

92 

77 

84 

85 

82 

84 

82 

72 

79 

75 

82 

75 

74 

77 

75 

72 

79 

80.9 

MIN 

69 

70 

68 

65 

57 

58 

52 

62 

71 

54 

54 

56 

69 

71 

59 

69 

55 

58 

58 

52 

42 

52 

55 

61 

56 

56 

48 

46 

41 

47 

59.7 

BEAVER  DAM 

MAX 

78 

81 

88 

77 

74 

68 

57 

74 

78 

83 

77 

85 

89 

91 

93 

78 

81 

66 

85 

80 

59 

55 

81 

82 

76 

55 

73 

74 

71 

76 

77.8 

MIN 

67 

65 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

54 

57 

54 

59 

63 

69 

68 

64 

52 

62 

63 

51 

48 

51 

51 

62 

63 

46 

45 

45 

42 

43 

57.8 

BENTON 

MAX 

85 

88 

89 

93 

78 

71 

72 

83 

83 

82 

87 

93 

94 

94 

85 

86 

86 

85 

87 

80 

75 

81 

83 

86 

81 

74 

81 

73 

75 

81 

83.0 

MIN 

71 

70 

68 

63 

68 

51 

55 

65 

58 

59 

65 

59 

72 

72 

71 

57 

56 

64 

62 

62 

58 

52 

58 

62 

55 

59 

49 

49 

43 

55 

52.8 

BENTONVILLE 

MAX 

81 

80 

88 

74 

70 

57 

74 

79 

82 

77 

86 

89 

91 

92 

78 

81 

84 

84 

80 

70 

57 

79 

82 

75 

67 

72 

72 

70 

73 

62 

77.2 

MIN 

67 

64 

72 

68 

56 

62 

59 

63 

66 

64 

56 

65 

69 

59 

65 

63 

62 

65 

62 

48 

50 

51 

51 

63 

59 

44 

50 

44 

45 

55 

59.3 

BLAKELy  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

88 
65 

68 
51 

66 
52 

73 
46 

77 
51 

63 
55 

84 
60 

67 
64 

72 
60 

76 
48 

83 
47 

74 
43 

73 
46 

BLYTHEVILLE 

MAX 

91 

84 

93 

92 

75 

68 

79 

83 

82 

79 

84 

93 

96 

91 

80 

79 

63 

63 

83 

77 

70 

75 

78 

72 

77 

73 

75 

70 

72 

80 

80. « 

MIN 

72 

71 

70 

70 

52 

57 

57 

54 

72 

70 

56 

66 

75 

59 

59 

70 

55 

59 

63 

50 

45 

50 

52 

52 

55 

57 

51 

47 

43 

51 

61.3 

BOONEVILLE 

MAX 

86 

88 

91 

94 

78 

69 

74 

85 

92 

89 

88 

95 

96 

96 

85 

89 

91 

91 

88 

77 

75 

86 

86 

87 

78 

80 

85 

79 

79 

75 

85.2 

MIN 

67 

66 

71 

68 

66 

60 

59 

64 

53 

52 

57 

56 

71 

70 

70 

63 

53 

63 

64 

50 

50 

53 

61 

65 

63 

54 

45 

45 

47 

59 

51.2 

BRINKLEY 

MAX 

89 

86 

94 

93 

79 

79 

86 

87 

81 

94 

95 

89 

83 

83 

66 

84 

85 

75 

83 

80 

82 

74 

80 

73 

74 

83.8 

MIN 

70 

72 

70 

70 

70 

51 

57 

58 

66 

69 

55 

66 

73 

73 

71 

59 

67 

50 

50 

56 

48 

53 

59 

52 

62 

59 

47 

48 

42 

52 

51.8 

CAMDEN  1 

MAX 

90 

94 

94 

94 

90 

78 

75 

83 

87 

85 

90 

93 

95 

95 

93 

86 

85 

88 

66 

64 

78 

85 

85 

88 

85 

75 

83 

79 

77 

85 

86.3 

MIN 

72 

70 

71 

73 

70 

60 

60 

67 

72 

72 

59 

71 

74 

73 

73 

71 

67 

55 

52 

63 

49 

53 

58 

61 

66 

63 

51 

51 

46 

57 

64.3 

CLARK SVILLE 

MAX 

83 

86 

90 

92 

74 

58 

74 

81 

87 

83 

84 

92 

96 

96 

88 

87 

89 

85 

87 

80 

80 

81 

80 

85 

77 

77 

81 

75 

72 

74 

82.8 

MIN 

69 

69 

69 

72 

57 

59 

59 

55 

69 

61 

52 

68 

70 

74 

70 

55 

55 

55 

54 

59 

47 

54 

64 

65 

66 

51 

48 

45 

46 

58 

62.2 

CONWAY 

MAX 

8l> 

84 

93 

89 

75 

70 

75 

83 

82 

S3 

87 

93 

96 

95 

88 

85 

88 

65 

85 

83 

75 

82 

80 

82 

79 

76 

81 

77 

73 

80 

83.0 

MIN 

70 

70 

69 

67 

67 

51 

55 

55 

68 

63 

60 

68 

72 

72 

70 

65 

55 

55 

52 

58 

45 

54 

59 

62 

57 

67 

51 

49 

44 

58 

62.0 

CORNING 

MAX 

80 

83 

90 

93 

77 

71 

79 

83 

79 

80 

84 

92 

94 

88 

76 

85 

83 

81 

84 

76 

58 

76 

78 

71 

74 

72 

74 

70 

73 

80 

79.8 

MIN 

70 

69 

71 

68 

62 

55 

53 

63 

70 

67 

52 

63 

72 

70 

67 

58 

55 

56 

60 

47 

43 

54 

57 

61 

62 

54 

52 

45 

43 

49 

69.7 

CROSSETT  7  S 

MAX 

93 

91 

92 

93 

90 

82 

81 

87 

92 

89 

91 

94 

94 

94 

84 

85 

85 

88 

91 

85 

79 

85 

85 

89 

87 

79 

81 

78 

78 

84 

66.9 

MIN 

71 

71 

72 

72 

71 

65 

61 

69 

74 

72 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

64 

54 

60 

54 

50 

54 

58 

59 

54 

64 

50 

55 

48 

55 

64.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 

88 

93 

92 

91 

84 

73 

80 

84 

88 

81 

87 

94 

95 

93 

84 

88 

85 

85 

86 

83 

76 

83 

83 

84 

79 

75 

80 

73 

76 

82 

84.2 

MIN 

70 

68 

68 

59 

67 

55 

55 

64 

68 

69 

57 

69 

71 

71 

69 

71 

65 

60 

57 

56 

46 

60 

56 

59 

50 

58 

47 

47 

42 

53 

61.3 

DARDANELLE 

MAX 

85 

84 

89 

94 

73 

67 

77 

84 

83 

85 

85 

94 

95 

96 

87 

87 

69 

87 

88 

76 

72 

83 

83 

85 

77 

80 

85 

75 

78 

76 

83.3 

MIN 

71 

69 

71 

57 

57 

61 

57 

55 

70 

52 

53 

57 

70 

71 

70 

67 

55 

65 

53 

59 

46 

52 

59 

62 

57 

54 

49 

45 

43 

55 

61.8 

OE  OUEEN 

MAX 

9* 

90 

94 

92 

82 

72 

70 

85 

90 

85 

89 

93 

95 

95 

89 

90 

89 

90 

89 

79 

78 

86 

87 

67 

79 

79 

85 

76 

75 

83 

85.7 

MIN 

69 

78 

70 

72 

69 

52 

60 

59 

72 

65 

71 

59 

72 

75 

72 

53 

57 

54 

54 

63 

50 

54 

58 

53 

65 

61 

46 

49 

48 

50 

64.1 

OES  ARC 

MAX 

86 

67 

94 

93 

80 

76 

78 

84 

84 

80 

89 

94 

95 

94 

84 

83 

85 

64 

86 

81 

75 

81 

80 

80 

80 

75 

80 

81 

75 

83 

83.6 

MIN 

72 

72 

70 

59 

66 

59 

56 

65 

70 

59 

63 

70 

74 

71 

65 

68 

57 

61 

53 

57 

49 

56 

59 

62 

57 

58 

51 

52 

45 

57 

62.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

78 

79 

80 

83 

73 

59 

56 

82 

72 

77 

84 

82 

90 

85 

75 

80 

76 

66 

59 

72 

73 

75 

69 

67 

72 

65 

54 

65 

73.9 

MIN 

64 

67 

65 

65 

57 

53 

52 

58 

60 

60 

68 

58 

70 

65 

63 

63 

53 

46 

45 

53 

60 

51 

59 

50 

56 

48 

52 

53 

58.8 

DIERKS 

MAX 

86 

91 

93 

92 

81 

75 

71 

86 

91 

88 

87 

94 

94 

95 

90 

88 

88 

69 

89 

87 

79 

85 

85 

86 

80 

76 

85 

78 

74 

86 

85.6 

MIN 

69 

71 

69 

70 

69 

61 

50 

57 

71 

69 

72 

57 

70 

59 

72 

53 

64 

64 

52 

62 

51 

52 

57 

63 

55 

50 

47 

46 

46 

58 

62.9 

DUMAS 

MAX 

94 

95 

96 

95 

87 

78 

84 

86 

92 

90 

94 

96 

95 

94 

83 

85 

69 

90 

90 

78 

80 

85 

88 

88 

85 

77 

83 

78 

79 

85 

87.3 

MIN 

72 

72 

70 

71 

70 

59 

58 

56 

72 

71 

59 

70 

74 

72 

70 

71 

67 

51 

60 

59 

45 

53 

58 

61 

64 

61 

50 

49 

43 

54 

63.1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

93 

94 

90 

72 

80 

84 

87 

88 

90 

93 

94 

93 

91 

88 

87 

88 

89 

79 

79 

85 

86 

88 

86 

76 

83 

77 

79 

85 

86.3 

MIN 

73 

73 

72 

73 

70 

59 

59 

69 

74 

73 

70 

71 

74 

74 

72 

70 

57 

65 

50 

54 

48 

52 

58 

60 

55 

55 

53 

54 

49 

60 

64.2 

EUDORA 

MAX 

97 

97 

97 

96 

92 

82 

83 

91 

94 

90 

92 

96 

99 

93 

84 

89 

85 

89 

92 

83 

80 

86 

87 

69 

89 

79 

82 

77 

81 

87 

88.6 

MIN 

71 

71 

72 

72 

72 

67 

61 

69 

73 

73 

72 

74 

76 

75 

70 

71 

68 

65 

62 

55 

51 

55 

61 

54 

65 

64 

53 

55 

49 

59 

65.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

78 

84 

85 

75 

70 

65 

76 

79 

80 

75 

84 

91 

92 

94 

87 

79' 

81 

84 

80 

60 

54 

61 

81 

75 

57 

70 

74 

69 

72 

55 

77.9 

MIN 

63 

60 

63 

63 

56 

56 

53 

57 

57 

48 

54 

63 

52 

65 

62 

61 

57 

59 

68 

43 

44 

47 

56 

59 

54 

43 

49 

43 

43 

51 

55.0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

81 

86 

79 

79 

68 

55 

72 

77 

84 

77 

83 

87 

90 

92 

80 

81 

88 

87 

82 

70 

64 

60 

63 

77 

57 

73 

75 

74 

70 

56 

77.9 

MIN 

67 

62 

68 

68 

50 

61 

59 

65 

57 

54 

55 

63 

70 

58 

67 

62 

60 

52 

59 

52 

48 

55 

60 

64 

50 

46 

45 

41 

43 

54 

58.2 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

79 

86 

83 

77 

72 

65 

72 

78 

83 

81 

82 

87 

90 

90 

89 

80 

85 

83 

81 

79 

63 

78 

81 

78 

73 

72 

75 

73 

72 

66 

78.4 

MIN 

65 

62 

66 

68 

57 

59 

57 

52 

65 

52 

55 

65 

72 

69 

65 

62 

50 

64 

65 

64 

50 

56 

62 

55 

61 

46 

50 

46 

47 

55 

59.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 

88 

93 

94 

93 

88 

78 

76 

82 

85 

86 

90 

94 

95 

96 

87 

85 

86 

88 

87 

82 

77 

83 

84 

86 

81 

75 

82 

74 

76 

84 

85.2 

MIN 

71 

71 

72 

72 

59 

50 

58 

58 

71 

70 

69 

70 

74 

75 

72 

71 

68 

54 

62 

61 

48 

56 

60 

61 

65 

61 

51 

49 

47 

58 

64.2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

86 

86 

89 

72 

57 

74 

83 

88 

80 

87 

94 

95 

96 

83 

86 

88 

90 

87 

73 

71 

87 

82 

85 

74 

76 

83 

75 

74 

57 

81.9 

MIN 

70 

68 

73 

71 

66 

50 

60 

54 

50 

59 

55 

70 

72 

72 

71 

55 

55 

67 

67 

60 

52 

55 

63 

66 

51 

55 

63 

50 

51 

59 

63.0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

80 

87 

84 

85 

74 

56 

72 

80 

86 

82 

84 

89 

92 

93 

89 

85 

87 

86 

84 

78 

70 

60 

83 

81 

75 

75 

80 

75 

72 

68 

80.7 

MIN 

68 

63 

69 

59 

65 

60 

50 

54 

72 

55 

50 

55 

68 

68 

59 

54 

62 

63 

62 

60 

52 

52 

60 

52 

64 

48 

50 

45 

45 

55 

60.7 

GILBERT 

MAX 

83 

83 

89 

87 

75 

67 

79 

79 

88 

79 

84 

90 

95 

90 

79 

61 

85 

85 

84 

75 

65 

76 

78 

80 

71 

74 

77 

71 

71 

76 

79.9 

MIN 

67 

57 

57 

56 

54 

60 

58 

63 

68 

60 

53 

67 

65 

57 

69 

68 

53 

53 

58 

47 

45 

53 

55 

58 

64 

51 

46 

45 

42 

45 

58.5 

GRAVETTE 

MAX 

82 

88 

82 

77 

74 

58 

74 

79 

84 

77 

85 

89 

91 

93 

87 

63 

86 

85 

81 

72 

56 

81 

84 

75 

67 

74 

75 

73 

75 

67 

79.2 

MIN 

63 

52 

64 

66 

53 

60 

57 

60 

51 

59 

55 

63 

70 

57 

54 

50 

50 

62 

50 

47 

47 

50 

59 

62 

55 

43 

46 

44 

44 

54 

57.3 

GREENBRIER 

MAX 

84 

84 

91 

89 

73 

67 

77 

82 

78 

82 

86 

93 

94 

95 

84 

S5 

88 

84 

36 

74 

74 

81 

79 

81 

76 

76 

81 

73 

73 

78 

81.6 

MIN 

70 

69 

68 

57 

66 

60 

55 

65 

68 

63 

59 

67 

70 

71 

70 

65 

65 

54 

61 

57 

43 

52 

57 

60 

55 

55 

48 

46 

41 

52 

60.7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

80 

85 

82 

90 

90 

69 

56 

78 

79 

84 

82 

85 

92 

93 

93 

78 

83 

84 

82 

83 

69 

72 

78 

75 

79 

74 

73 

77 

70 

71 

79.9 

MIN 

59 

69 

69 

67 

66 

50 

54 

59 

55 

64 

58 

53 

57 

72 

58 

54 

65 

51 

61 

45 

44 

52 

57 

60 

64 

54 

50 

49 

45 

49 

59.7 

HARRISON 

MAX 

79 

81 

82 

80 

75 

65 

80 

78 

89 

79 

85 

90 

93 

95 

84 

84 

85 

84 

78 

78 

68 

76 

80 

81 

71 

75 

75 

71 

72 

69 

79.4 

MIN 

68 

57 

68 

67 

56 

50 

55 

53 

58 

55 

53 

54 

68 

68 

67 

67 

58 

62 

64 

48 

45 

57 

59 

67 

62 

48 

48 

42 

43 

51 

59.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

81 

79 

75 

68 

52 

75 

76 

84 

75 

82 

38 

90 

91 

78 

79 

83 

82 

78 

69 

60 

77 

79 

77 

66 

71 

72 

69 

59 

63 

75. 9 

MIN 

68 

69 

68 

68 

56 

55 

55 

51 

61 

54 

54 

65 

71 

68 

67 

55 

64 

52 

52 

49 

48 

54 

59 

53 

53 

50 

50 

47 

45 

52 

1 

58.7 

Continued 

u. 

tt.1 

LI 

IJ 

CJY 

IfH 

jilj 

H.i 

UJt 

Of  M 

iji; 

3 

AKKANSAS 
SEPTEMBER  1962 

Station 

Day 

onth 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

^l 

o 

5 

HELENA 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
74 

92 

73 

93 

70 

93 

70 

31 
52 

74 
50 

81 
51 

87 
68 

89 

70 

32 

63 

38 

63 

94 

74 

95 
73 

91 
72 

34 

70 

83 
65 

86 
52 

87 
60 

37 
53 

74 

50 

80 
52 

82 
60 

83 
61 

85 
61 

75 
62 

75 
45 

30 
47 

74 
47 

75 
50 

84.4 
62.8 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

88 
70 

92 
71 

92 

71 

92 
72 

89 

70 

74 
61 

74 
58 

84 
66 

89 

71 

84 
71 

89 
69 

94 
69 

94 

74 

95 
72 

37 
72 

87 
66 

86 
55 

87 
65 

88 
61 

87 
65 

73 
49 

36 
49 

86 
57 

37 
62 

79 
65 

75 
61 

82 

50 

75 
52 

79 
45 

34 
59 

85.5 

63.6 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

83 
69 

88 
72 

91 
71 

90 
70 

75 
68 

71 
58 

75 
56 

82 
56 

78 
59 

81 
55 

37 
67 

91 
73 

92 

75 

94 
75 

36 
71 

85 

57 

87 
57 

36 

65 

38 
54 

78 
50 

77 
51 

84 

57 

82 

60 

36 
64 

73 
67 

75 
57 

83 
55 

74 
53 

73 
47 

79 
58 

82.6 
63.9 

JONESeORO 

MAX 
MIN 

85 
72 

81 
72 

93 
72 

92 

70 

77 
55 

70 
60 

80 
56 

84 
54 

77 
72 

79 
59 

85 
59 

92 
68 

96 

75 

91 
72 

75 
69 

83 
69 

84 
69 

33 
62 

35 
64 

79 
53 

70 
49 

74 
57 

76 
51 

77 
54 

75 
62 

73 
58 

75 
55 

69 

50 

74 
47 

81 
53 

80.5 
63.0 

KEISER 

MAX 
MIN 

82 
71 

81 
71 

92 

70 

93 
69 

74 
64 

68 
58 

78 
55 

84 
54 

85 
70 

79 

70 

85 
59 

91 
68 

93 
74 

89 

71 

34 
69 

80 
70 

82 
65 

82 

59 

82 
62 

78 
51 

70 
45 

75 
60 

76 
59 

76 
52 

75 
66 

72 

53 

75 

50 

59 

47 

72 
44 

79 
52 

80.0 
61.8 

KEO 

MAX 

MIN 

90 

70 

89 
69 

90 
70 

92 
69 

78 
68 

70 
60 

75 

57 

82 

65 

87 
71 

80 
66 

86 
64 

91 
69 

93 
74 

92 

72 

84 

70 

33 
58 

85 
67 

82 
62 

84 
52 

78 
57 

73 
47 

30 

53 

79 
58 

81 
62 

7S 
66 

74 
59 

80 
50 

71 
50 

73 
44 

32 
54 

82.0 
62.4 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

82 
68 

88 
66 

76 
67 

77 
62 

74 
55 

57 
50 

80 
56 

82 

60 

84 
63 

78 
56 

85 
54 

90 
65 

93 
69 

95 
69 

80 
67 

32 
65 

80 
64 

82 
67 

84 
63 

75 
49 

63 
46 

77 
54 

78 

60 

78 
61 

70 
52 

74 
49 

73 
45 

74 
47 

76 

50 

74 
52 

79.2 
59.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
73 

88 
73 

94 
72 

93 

71 

79 
57 

57 
59 

78 
59 

84 
66 

87 
70 

83 

67 

87 
56 

92 

71 

94 
75 

94 
74 

35 
72 

35 
71 

88 

70 

83 
65 

86 
64 

72 
53 

75 
46 

82 
55 

80 
60 

83 
52 

73 
65 

76 
56 

82 
52 

73 
49 

75 
44 

32 
56 

32.9 
63.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

89 

70 

94 
70 

93 
71 

93 
72 

85 
69 

80 
50 

77 
58 

83 
57 

36 
72 

86 
59 

87 
68 

93 
69 

94 
73 

94 
72 

91 
71 

85 
74 

35 
74 

86 
64 

87 
60 

81 
64 

75 
50 

34 
54 

85 
60 

87 
54 

84 
66 

77 
54 

82 
52 

75 
52 

73 
45 

34 
58 

35.4 
64.4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

86 

70 

91 
70 

93 
70 

92 
67 

79 
66 

72 
58 

75 
60 

77 

58 

85 
58 

84 
58 

39 
66 

93 

67 

94 

70 

95 
71 

92 

70 

85 
65 

87 
55 

87 
63 

88 
61 

83 
51 

77 
51 

30 
51 

33 
61 

86 

60 

80 
64 

76 
56 

84 
49 

76 
51 

72 
43 

34 
44 

84.2 
61.1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

79 
69 

87 
69 

90 
69 

80 
u6 

74 
59 

71 
57 

82 

50 

78 
62 

82 
68 

78 
50 

34 
48 

92 

61 

96 
68 

94 
59 

73 
66 

83 
68 

85 
52 

31 
57 

33 
58 

75 
45 

65 
49 

73 
54 

75 
60 

71 
60 

72 
63 

73 

50 

75 

47 

71 
41 

72 
39 

75 
45 

79.0 
58.0 

MAR I ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

87 
72 

91 
74 

91 
72 

90 
70 

80 
58 

71 
50 

79 
58 

85 
65 

82 

71 

80 
70 

88 
65 

93 

70 

93 
73 

38 
72 

82 

71 

83 
70 

85 
51 

34 
58 

84 

60 

79 
55 

71 
46 

32 

55 

80 
58 

82 
52 

74 
51 

75 
60 

79 
48 

71 
48 

74 
44 

83 
50 

32.2 
62.2 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

83 
68 

83 
68 

87 
71 

86 
70 

73 

60 

66 

50 

75 
56 

80 
66 

35 
63 

76 
59 

81 
55 

89 

71 

91 
75 

92 
58 

78 
63 

80 
68 

83 
59 

80 
65 

31 
62 

74 
49 

65 
47 

75 
54 

78 
60 

80 
62 

76 
63 

72 
49 

75 
49 

68 
44 

69 

44 

73 
45 

78.5 
60.3 

MENA 

MAX 
MIN 

81 
68 

86 
70 

90 
70 

90 
71 

77 
68 

71 
50 

67 
58 

82 
64 

87 
67 

85 
50 

84 
69 

91 
67 

92 

73 

93 

72 

37 
71 

85 
65 

38 
65 

38 
54 

87 
65 

76 
60 

77 
51 

83 
54 

82 

60 

32 
53 

78 
65 

74 
58 

78 
51 

75 
52 

71 
50 

68 
59 

81.9 
63.0 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
69 

93 

70 

92 
56 

88 

70 

78 
52 

80 
57 

85 
55 

88 
72 

86 

71 

89 
69 

94 
72 

95 

74 

93 
73 

85 
69 

85 
71 

84 
64 

86 
63 

83 
57 

81 
60 

78 
43 

33 
52 

33 
60 

89 
58 

82 
65 

75 
62 

80 
45 

75 
51 

73 

47 

83 
58 

35.3 
63.1 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

MAX 
MIN 

92 
73 

95 
72 

94 
72 

93 
72 

89 
71 

82 

55 

81 
59 

87 
57 

91 
74 

91 
72 

91 
70 

95 
72 

95 

73 

95 
73 

91 
72 

37 
71 

87 
63 

89 
63 

92 
60 

80 
64 

81 
47 

86 
51 

86 

57 

39 
59 

86 
65 

77 
64 

81 
52 

73 
54 

79 
45 

84 
56 

87.5 
64.3 

MORRILTON 

MAX 

MIN 

82 

70 

83 
69 

91 
69 

90 
67 

72 
68 

68 
60 

75 
63 

83 
64 

81 
72 

82 
62 

85 

60 

93 
69 

95 
72 

95 
72 

91 
69 

85 
67 

39 
66 

85 
56 

86 
53 

80 
58 

73 
46 

32 

53 

30 
53 

81 
61 

77 
66 

72 

55 

82 

53 

73 
43 

75 
43 

78 
55 

82.3 
52.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

86 
70 

86 
70 

92 
68 

91 
68 

85 
68 

76 
50 

73 
58 

86 
61 

88 
72 

64 
60 

85 
61 

93 
65 

93 
66 

94 
69 

90 
70 

87 
65 

87 
67 

87 
55 

88 
53 

84 
51 

76 
47 

34 
51 

85 
57 

37 
61 

82 
53 

74 
57 

81 
48 

76 
45 

73 
43 

77 
52 

34.4 
61.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

79 
69 

86 

70 

85 
67 

56 

65 
55 

78 
65 

57 

79 
56 

85 
58 

70 

93 
71 

97 
68 

67 

81 
65 

85 

61 

82 
62 

32 

46 

64 

51 

57 

73 
59 

75 
61 

74 
52 

74 
49 

72 
47 

71 
48 

67 
55 

73.7 
59.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

80 
69 

81 
69 

84 
71 

87 
67 

83 
60 

68 
57 

65 
54 

79 
53 

78 
65 

87 
58 

78 
54 

84 
60 

91 
69 

93 
70 

95 
58 

78 
67 

81 
66 

85 
62 

79 
61 

81 
49 

59 

44 

63 
50 

76 
56 

76 
59 

74 
61 

70 
43 

75 
50 

74 
45 

70 
42 

69 

47 

78.4 
58.7 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

84 
69 

84 

70 

88 
71 

88 
68 

73 
63 

80 
61 

85 
55 

90 
69 

93 
72 

93 
73 

75 
65 

31 
58 

85 
64 

80 
51 

33 
62 

72 
50 

71 
43 

72 
56 

79 
58 

79 
51 

74 
65 

72 
52 

75 
51 

70 
45 

70 
45 

73 
53 

79.8 
60.4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

92 
69 

86 

70 

92 
69 

92 
68 

93 
58 

81 
62 

77 
59 

74 
50 

85 
70 

88 
67 

88 
66 

38 
65 

92 
69 

92 
68 

96 

70 

90 
53 

90 
63 

88 
52 

88 
60 

95 
64 

78 
49 

78 
51 

34 
55 

35 
60 

86 
54 

71 
62 

78 
46 

84 
49 

73 
46 

78 
50 

85.6 
61.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

93 
57 

86 

67 

92 
70 

91 
59 

91 
68 

80 
51 

75 
56 

72 
64 

84 
69 

83 

63 

87 
66 

36 
63 

91 
70 

92 
59 

94 
70 

89 
64 

87 
65 

86 
65 

87 
53 

89 
63 

75 
50 

77 
54 

84 
61 

36 
62 

85 
64 

75 
53 

75 
48 

84 
54 

76 
49 

76 
56 

84.5 
62.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

83 
71 

81 
71 

92 
70 

91 
69 

75 
68 

59 

50 

80 
56 

83 
55 

78 
72 

80 
69 

87 
59 

92 
69 

94 
75 

90 
72 

77 
70 

85 

70 

84 
57 

32 
61 

85 
53 

76 
54 

74 
47 

78 
57 

75 
59 

30 
62 

76 
67 

75 
53 

78 
53 

72 
50 

73 
46 

30 
52 

80.9 
62.7 

1    NIMROD  DAM 

1 

MAX 
MIN 

89 

70 

82 
70 

85 
70 

93 
56 

94 
68 

72 
51 

64 

55 

74 
58 

34 
67 

84 
60 

81 
50 

85 
56 

93 
70 

95 
71 

97 
70 

87 
67 

85 
55 

88 
64 

87 
62 

88 
60 

73 
45 

74 
50 

35 
58 

35 
60 

85 
53 

72 
55 

77 
51 

83 
45 

73 
42 

76 

48 

33.0 
50.6 

1    OKAY 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 
73 

94 
73 

95 
74 

88 
71 

78 
51 

74 
59 

85 
58 

91 
74 

87 
70 

89 
71 

94 

70 

95 
75 

98 
73 

95 
73 

39 
66 

88 
68 

87 
67 

90 
55 

87 
56 

80 
51 

36 
54 

89 
59 

33 
53 

85 
66 

78 
54 

35 
51 

30 
52 

30 
49 

35 
51 

37.7 
65.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

81 
69 

87 
69 

87 
75 

85 
71 

75 
67 

59 
51 

72 
50 

87 
54 

36 
73 

32 
60 

84 
63 

90 
68 

95 
72 

95 
72 

87 
71 

90 
67 

88 
65 

36 
58 

87 
66 

82 
52 

73 
53 

82 
52 

82 
66 

85 
64 

81 
52 

79 
54 

35 
52 

75 
49 

73 
52 

70 
61 

82.7 
63.8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

86 

70 

81 
71 

92 

71 

92 
69 

77 
63 

72 
58 

79 
55 

84 
64 

79 
70 

78 
68 

84 
54 

92 
55 

95 

73 

92 
69 

73 
68 

83 
68 

33 
69 

82 
51 

34 
62 

80 
51 

69 
44 

75 
59 

75 
52 

74 
62 

76 
62 

73 
55 

75 
55 

71 
48 

73 
44 

78 
51 

80.4 
61.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

84 
69 

80 

71 

90 
70 

91 
71 

73 
67 

68 
50 

75 
51 

85 
65 

92 
59 

31 

60 

84 
54 

95 
66 

96 

71 

97 
71 

92 

71 

87 
64 

90 
64 

90 
55 

88 
63 

77 
60 

71 
47 

85 
52 

32 
50 

87 
53 

75 
67 

78 
53 

34 
53 

78 
45 

74 
43 

72 
55 

83.4 
62.0 

j    PELSOR 

MAX 

MIN 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

84 

85 

93 

91 

72 

66 

75 

84 

82 

82 

87 

93 

96 

97 

88 

86 

39 

85 

87 

78 

75 

32 

31 

86 

80 

72 

83 

74 

75 

30 

32.9 

1   PINE  SLUFF 

I 

MAX 
MIN 

88 
72 

91 
75 

93 
75 

93 
72 

80 
70 

78 
69 

79 
58 

85 
68 

87 
71 

79 
70 

38 
67 

95 
73 

95 
73 

92 
76 

85 
73 

85 
73 

86 

70 

86 
66 

87 
64 

85 
53 

76 
51 

84 
54 

82 
52 

85 
65 

82 
57 

75 
51 

32 
51 

32 
53 

77 
47 

35 
59 

85.0 
65.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
73 

92 

75 

96 
73 

94 
71 

81 
58 

70 
50 

79 
58 

87 
57 

85 
72 

30 
71 

87 
70 

93 
72 

96 

75 

91 
75 

86 
73 

35 
70 

85 
69 

85 
65 

38 
62 

73 
55 

75 
49 

33 
53 

81 
59 

85 
64 

77 
55 

75 
55 

32 
50 

74 
53 

77 
47 

35 
53 

83.9 
64.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

89 
71 

82 
68 

91 
68 

88 
61 

74 
61 

70 
55 

79 
51 

82 
52 

78 
70 

31 
65 

35 
50 

91 
63 

96 
67 

94 
76 

83 
66 

86 
68 

85 
61 

82 
59 

84 
58 

30 
47 

71 
44 

77 
53 

74 
50 

74 
61 

75 
63 

75 
53 

76 

50 

71 
45 

72 
42 

77 
45 

30.7 
58.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

94 

71 

92 

71 

90 

70 

94 

70 

94 

70 

86 
65 

78 
60 

80 
62 

37 
70 

92 

70 

85 

71 

90 
71 

93 
70 

94 
69 

90 
59 

80 
59 

83 
69 

83 
54 

85 
62 

37 
53 

76 
49 

86 
49 

82 
58 

83 
60 

86 
52 

73 
63 

83 
53 

78 
52 

72 
48 

85 
59 

85. 5 
63.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

85 
70 

90 
70 

91 
72 

91 
71 

89 
69 

75 
58 

69 

57 

80 
55 

32 
55 

88 
65 

85 

70 

90 
59 

91 
72 

89 

70 

87 
73 

32 
63 

81 
66 

83 
64 

84 
62 

82 
59 

73 
48 

33 
58 

30 
54 

84 
66 

82 
65 

71 

60 

30 
58 

78 
51 

73 
45 

30 
58 

82.6 
63.3 

ROGERS 

MAX 

MIN 

78 
66 

88 
65 

80 
65 

76 

67 

72 

55 

66 

60 

72 
58 

77 
62 

82 
54 

81 
52 

34 
52 

39 
55 

91 
72 

96 

70 

86 
66 

80 
65 

84 

63 

84 
65 

80 
61 

75 
50 

55 
49 

80 
52 

83 
62 

78 
53 

70 
51 

71 
48 

74 
53 

72 
49 

73 
47 

67 
54 

78.5 
59.4 

&••   r«teraDc«   i 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

i^j 

r^x 

Li  ± 

X  J 

LiXY 

LX  X 

jXli 

T.X 

yj± 

IXljk 

J 

ABEANSAS 
SEPTEMBER  1962 

Station 

Day 

Oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROHWER  2   NNE 

MAX 
MIN 

91 
73 

93 

71 

93 

73 

93 

72 

SB 
71 

76 
64 

81 
59 

99 
68 

84 
70 

86 

71 

83 

70 

93 

71 

95 
74 

93 

70 

81 
59 

82 
67 

85 
69 

85 
63 

85 
59 

80 
51 

77 
47 

84 
50 

86 

51 

86 
62 

81 
64 

74 
61 

79 
48 

73 
50 

76 
43 

SO 
54 

84.4 
63.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

70 

85 
69 

91 
71 

92 
68 

73 

67 

68 
62 

75 
58 

84 
67 

83 
69 

85 
62 

85 
63 

93 
58 

96 
71 

97 
72 

94 

71 

83 
66 

89 
55 

86 

55 

88 
64 

75 
50 

72 
46 

83 
52 

81 
59 

85 

53 

82 
68 

80 
54 

84 
48 

77 

47 

76 
44 

76 
55 

83.4 
52.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

92 

73 

90 
70 

92 

72 

91 

71 

93 

71 

80 
62 

73 
59 

82 

60 

82 
64 

82 
68 

82 
68 

87 
68 

95 
74 

96 
72 

90 

72 

85 
59 

83 
58 

86 
52 

86 
63 

85 
58 

73 
47 

74 
50 

74 

51 

84 
50 

85 
65 

75 
60 

75 
49 

81 
45 

81 
46 

83.9 
52.7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

86 

71 

8« 

70 

94 
69 

93 
69 

76 
69 

70 
61 

79 
57 

83 
66 

79 
70 

82 
68 

86 
62 

94 
69 

96 
73 

92 
74 

85 
71 

85 
69 

86 
58 

85 
63 

85 
53 

80 
56 

74 
48 

80 
55 

80 
50 

81 
63 

75 
67 

75 
58 

81 
52 

72 

50 

72 
45 

82 
54 

82.4 
63.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

83 

88 
67 

93 
71 

91 
66 

77 
65 

67 
52 

78 
55 

81 
62 

85 
65 

79 
66 

86 
66 

97 
68 

95 

75 

95 
72 

84 

64 

84 
61 

85 
64 

84 
58 

87 
60 

72 
56 

75 
45 

83 
53 

82 

57 

84 
52 

76 
64 

74 
55 

81 
49 

73 
48 

75 
44 

88 
44 

82.8 
59.9 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 

89 
64 

79 
67 

79 
64 

73 
59 

66 

60 

73 
60 

80 
53 

83 

60 

72 
52 

87 
59 

91 
65 

94 

73 

95 

70 

84 
67 

84 
53 

88 
63 

88 
65 

82 

63 

73 
53 

51 
52 

84 
55 

87 
61 

80 
62 

68 
59 

73 
47 

76 
50 

75 
49 

73 
48 

65 
58 

79.5 
59.9 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

8S 
72 

86 

74 

92 
73 

91 
72 

83 

71 

73 
56 

78 
57 

85 
67 

85 
70 

77 
69 

86 
67 

92 

71 

93 
76 

92 
75 

85 
71 

83 
70 

86 
66 

83 
64 

86 
64 

84 
58 

72 

50 

75 
50 

81 
57 

81 
61 

79 
68 

79 

61 

80 
53 

78 
53 

75 
49 

83 
58 

82.9 

64.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
72 

87 
73 

90 
71 

92 

71 

92 

70 

80 
61 

69 
57 

80 
58 

85 
69 

87 
68 

80 
56 

88 
67 

94 
73 

93 
73 

91 

70 

83 
68 

82 

67 

86 

60 

85 

50 

85 
56 

71 
47 

76 
49 

81 
58 

81 
60 

82 
55 

73 
60 

74 
49 

80 
49 

71 
45 

76 
50 

82.  S 
62.1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

S4 
68 

85 
68 

90 

71 

91 
67 

73 
65 

66 
59 

74 
59 

84 
64 

89 
69 

81 
59 

83 
64 

93 
65 

95 
70 

95 
71 

85 
59 

85 
65 

88 
65 

87 
65 

86 
65 

77 
59 

69 

47 

84 
52 

83 
60 

84 
63 

74 
65 

76 
54 

84 
51 

74 

49 

82 

46 

72 
55 

82.4 
61.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
71 

93 
73 

93 
75 

93 

73 

82 

72 

72 
62 

74 
61 

83 

70 

90 

75 

85 
68 

88 
72 

93 
72 

94 
76 

94 
76 

88 

73 

89 
68 

87 

70 

89 
68 

89 
66 

78 
58 

79 
52 

85 

57 

87 
61 

88 
65 

81 
66 

77 
59 

82 
53 

78 
56 

80 
52 

85 
52 

85. 4 
66.1 

WALDROH 

MAX 
MIN 

8* 
69 

88 
68 

93 
69 

95 

69 

74 
68 

73 
60 

72 

60 

85 
66 

91 
73 

82 
59 

87 
67 

94 
64 

95 
67 

94 

70 

91 

71 

87 
64 

89 
55 

90 
63 

87 
55 

82 
62 

75 
49 

88 

53 

86 

50 

88 
65 

78 
65 

75 

58 

83 
48 

79 
45 

75 
45 

74 

54 

84.5 
52.1 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
71 

83 

70 

92 

70 

85 
68 

73 
61 

68 
58 

79 
54 

82 
64 

78 
70 

80 
59 

85 
54 

92 
65 

94 

74 

90 
70 

77 
70 

85 
59 

84 
64 

82 
61 

84 
63 

69 
49 

69 
44 

75 
59 

74 
61 

73 
53 

75 
62 

74 
54 

76 
52 

71 
47 

72 
44 

80 
50 

79.5 
50.7 

WARREN 

MAX 

MIN 

93 
71 

95 
72 

94 
72 

93 
72 

87 
69 

77 
58 

82 
57 

88 
67 

88 
73 

89 
71 

93 

70 

97 
72 

95 

75 

97 
74 

86 

71 

89 
71 

87 
67 

90 
54 

91 
58 

85 
61 

81 
46 

87 
51 

87 
57 

90 
59 

84 
66 

79 
62 

83 
50 

77 
51 

78 
44 

84 
55 

87.5 
53.5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

83 

73 

82 

73 

85 

71 

88 
71 

75 
66 

69 
61 

68 
60 

82 
68 

80 
68 

78 

68 

83 
63 

88 

70 

90 

75 

87 
72 

78 
72 

77 
71 

79 
57 

79 
59 

79 
52 

77 
55 

72 
46 

72 

57 

74 

56 

79 
54 

70 
65 

70 
51 

72 
51 

70 
48 

80 
49 

78 
55 

78.1 
63.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
6* 

80 
65 

78 
64 

80 
66 

69 

60 

62 
55 

65 
53 

71 
60 

79 
68 

76 
53 

76 
62 

83 
67 

84 
70 

87 

71 

81 
65 

78 
63 

80 
54 

78 
52 

78 
60 

71 
51 

61 
46 

73 
53 

74 
50 

74 
62 

59 
59 

69 

50 

73 
57 

67 
50 

66 
49 

60 
55 

73.8 
59.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

86 
68 

84 
73 

95 
73 

95 
69 

86 
63 

78 
58 

80 
55 

86 
68 

79 
70 

78 
66 

83 
56 

91 
64 

96 
73 

91 
59 

79 
56 

85 
67 

85 
69 

85 
61 

84 
50 

80 
52 

70 
44 

76 
54 

76 
60 

75 
60 

77 
60 

73 
54 

78 
57 

73 
49 

75 
42 

79 

50 

81.9 
51.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


^ay  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

!VAP 
riND 

; 

.04 

.08 

.18 

.12 

.08 

.01 

.10 

: 

- 

.20 

.07 

.10 

.05 

.18 

.11 

.07 

.14 

•-^1 

.14 

.19 

.12 

.12 

.11 

.11 

.03 

.15 

.12 

.14 

.09 

B  3.31 

HOPE  3  NE 

3VAP 
riND 

.26 
52 

.11 
21 

.15 
11 

.27 
22 

.07 
28 

.02 
22 

14 

.03 
8 

.07 
34 

32 

.13 
17 

.15 
10 

■11 

.2C 

.18 
1^ 

.09 
6 

.17 

f 

.11 
< 

.If 

7 

.20 
20 

.23 
2f 

9 

.06 
6 

.14 
6 

.16 
11 

.13 
37 

.16 
33 

.15 
21 

.15 
12 

.10 

7 

B  4.27 
529 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

JVAP 
riND 

.09 

11 

.06 
8, 

.12 
12 

.09 
17 

.14 
29 

.12 
21 

.04 

8 

.18 
12 

.02 
11 

.26 
2S 

.18 
12 

.11 
10 

.If 

.18 
If 

.25 
31 

.14 
17 

.13 
If 

.17 
If 

.1^ 

1'. 

.20 

45 

.If 
2i 

.06 
6 

.07 
5 

.12 
12 

.02 
2 

.11 
22 

.20 
26 

.12 
31 

.13 
18 

.12 
19 

3.93 
524 

NAKSOVrS  DAM 

5VAP 
TIND 

34 

9 

.20 
10 

.1^ 
16 

.15 
23 

.Of 
19 

.0< 

10 

.01 
16 

.05 
4: 

21 

.17 
13 

.09 
9 

IS 

'l( 

.18 
IS 

.1! 
1! 

.09 
13 

.i; 

11 

.1( 

f 

.13 

.16 
1? 

.23 
2i 

.17 

13 

.15 
12 

.13 
9 

.14 
12 

.03 
9 

.16 
15 

.14 
17 

.16 
16 

.11 
14 

B  3.88 
466 

NIMBOD  DAM 

5VAP 
IIND 

.08 
15 

.08 
5 

9 

.10 
18 

.06 
9 

.05 

16 

.07 
11 

.o; 

2C 

! 

.01 
11 

.11 
1! 

.04 

a 

.0! 
c 

.10 

f 

.If 

2; 

.09 

5 

.Of 

.Of 

.0! 

.12 
li 

.1* 

13 

.Of 
If 

.07 
16 

.06 
14 

.15 

4 

.03 
3 

.07 
9 

.10 
10 

.08 
13 

.07 
17 

B  2.48 
346 

RD5SELLVILLE 

SVAP 
RIND 

.12 
2 

.08 
3 

.32 

5 

3 

.08 

4 

.05 

5 

.05 

.0< 
10 

.i; 

7 

.i: 

7 

.13 

.1'. 

.2( 

.2( 

1 

.11 

12 

.09 

3 

.1- 

.1' 

.i: 

.2(J 
3^ 

.If 
1: 

.0! 

f 

.11 
8 

.06 
2 

.08 

1 

.13 
10 

.14 
10 

.15 
10 

.12 
13 

.05 
5 

B  3.78 
200 

EVAP 
RIND 

.23 
57 

.18 
16 

.16 
11 

.23 
35 

■'A 

.2C 

5e 

.0' 

2; 

.17 

.1! 
9i 

.0! 
li 

.V. 

( 

.2( 

] 

.2! 

i; 

.17 
li 

.0! 
2! 

.i: 

2f 

.1! 

i: 

.r 

.2; 
3f 

.2! 
4( 

.1( 
1! 

.16 
11 

.16 
5 

.10 
13 

.06 
15 

.15 
34 

.19 
30 

.16 
14 

.20 
15 

5.07 
798 

MONTHLY  KXTREHES 
Highest  Temperature:   99"  on  the  13th  at  Eudora 
Lowest  Temperature:   39°  on  the  29th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:   14.13  Inches  at  Malvern 
Least  Total  Precipitation:   1.68  inches  at  Montlcello  3  S 
Greatest  one-day  Precipitation:   5,88  Inches  on  the  1st  at  Malvern 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER    1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER    1962 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM   FORK 


ANTOINC 
APLIK    1    W 

APPLE TON 
ARKADELPHl 
ARKANSAS   C 


ASHOOHN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO   KNOB 

8ATESVILLE    LIVESTOCK 


BATESVILLE    L 
BEAVER   0AM 
BEEBE 

BEECH    GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
,BE»«VVILLE    4 
BIG    FORK 
BLACK    ROCK 


BLUFF   CITY 
■BLVTHEVILLE 

'BOONEvILLE   I 


AND    0    NO    1 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


1681  PERRY 
195; POPE 
220    CLARK. 


326    WOODRUFI 


*58    INDEPENDENCE 


0616' CARROLL 


0746    I 
0764 '  I 


34    02 

34  SB 

35  2b 


BOONEVILLE     7    NE 
BOONEVILLE    6    NNI 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG    2    S 
BOUGHTON 


BURDETTE 
CABOT    4    SW 
CALICO   ROCK 
CAHOEN    1 
CAHDEN    2 

r CARLISLE    1    SW 

'carpenter  OAM 
clarendon 
clarksville 
clarksville  6  i 

CLINTON 
COMBS    3    SE 
COHPTON 
CONWAY 
CORNING 

tCOVE 

ICROSSETT    7    S 

CRYSTAL    VALLEY 
I  CUMMINS    I 


lOAIS 


3   E 


I  DAMASCUS 
|OANVlLLE 

OANVlLLE   SCS 

DAROANELLE 

DE    QUEEN 

■ OERMOTT 
|0E$  ARC 
I  DEVILS  KNOB 
OIERKS 

' DUMAS 

,EL   DORADO    FAA   AIRPOI 

EUDORA 
I  EUREKA   SPRINGS 
I  EVENING    SHADE    1    NE 
I FATETTEVILLE    FAA    AP 


LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
VAN   BUREN 


.|  MONROE 


uard 

ouachita 
ouachita 

LONOKE 
236  GARLAND 
MONROE 
55    JOHNSON 


POLK 
ASHLEY 
PULASK 1 
LINCOLN 


PRAIRIE 

JOHNSON 
HOWARD 


355  CHICOT 

356  CARROLL 
366  SHARP 

443  WASHINGTON 


]  35  06 
3; 33  41 
5  35  56 
135  12 


1  35  21 

ii 35  16  : 

7,  3*  53 
71 35  52 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 
92  53 


91  36 
93  SO 
91  53 
90  38 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1295  I 
1150' 

iiool 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

REBA 

GARNEF 


,OWEN  a. 
I HOBART 
JOHN  A. 

TILLMAf 
i JOHN  W. 


HENDRl X 
WATTS 
JONES 

E.  LAHREl 
TRAMMELL 

AND  ELECT 

PARKER 
ILLIS 


HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEI 
MARVIN  MORRISON 
I  a.  B.  HAMMOND 
P.  M.  6RECKENBI0GE 


ETT, 


C.  I 


36 

22 

35 

49 

67 

07 

35 

47 

41 

20 

32 

35 

05 

24 

?6 

02 

42 

04 

15 

?? 

01 

04 

13 

02 

93  54 
93  55 
92  28 


94  00 
93  59 

91  12 


89  57 
9;  04 
92  08 


91  56 

92  27 

91  35 

93  42  I 

92  25  I 

93  24  I 
93  24  j 

93  09  I 

94  21  I 

91  26 


2  33  53  I  91  29 


176'  6P   6P 


3301  6P   7A 
420 1  SP'  7A 


2350   5P   7A 


252  HID  MID 


JRKS 
L.  BROWNE 
L.  STIDHAM 
I.  LILES 

mckenney 


jU  S  SOIL  cons  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin.  t 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  **Evaporation  And  Wind**  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  **Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  ♦♦Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  '♦Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin, 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data,) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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52.6 


53.8 

51. 8M 

51.5 

54.3 

53.1 

55.5 

54.1 

55.6 

54.0 
52. OM 
55.0 
52.6 


54.7 

54.8 

54.7 

53. IM 

55.9 

54.0 

55.9 

52.  7M 

55.5 

54.6 


55.1 
55.3 
54.5 
53.2 


55.5 
55.3 
53.1 
56.4 
52.6 
57.7 
55.7 
54.3 
55.5 
54.0 

M 
54.2 


51.9 
61.8 
61.9 
62.2 
53.3 
61.7 
53.4 
61.8 
63.2 
53.1 
64.1 

62.5 


63.9 

63.5 

65. 4M 

54.2 

52.7 

62.1 

63.1 

63.6 


64.6 

53. 5M 

63.5 

54.8 

63.9 

65.4 

64.2 

65.6 
64.5 
63. 8M 
55.2 
63.7 

64.4 


66.5 

65.5 

66.0 

61. 2M 

55.9 

64.8 

54.9 

60. 7M 

65.5 

66.2 

66.5 
66.2 
65.9 
61.1 

64.8 


65.7 
65.8 
65.1 
66.8 
64.2 
67.3 
55.3 
65.8 
66.2 
65.6 

65.6 


2.3 

1.1 
3.2 

3.1 
1.9 


5.2 

1.3 


1.7 
2.3 
2.3 


1.5 
1.5 


2.3 

1.7 
2.1 
0.9 
2.0 


1.2 
3.2 


1.9 


158 
166 
155 
154 
131 
168 
138 
168 
138 
136 
130 


118 
126 
90 
120 
146 
158 
133 


105 
127 
130 
119 
130 
101 
119 

92 
113 

101 


80 
153 


97 

176 

84 

83 


80 
87 
97 
70 
115 
62 
78 
90 
77 
98 


5.31 
8.36 
5.23 
5.45 
5.86 
5.39 
4.80 
3.53 
4.41 
6.  18 
5.58 


2.67 
4.55 

4.12 
3.57 
4.04 
3.91 

3.83 


2.47 
4.85 
4.05 
2.51 
2.39 
2.78 
2.51 

2.51 

2.51 
2.50 
3.50 
2.75 

2.95 


9.08 
6.61 
9.50 
11.72 
4.90 
6.59 
7.24 

5.23 
7.19 

8.47 
8.00 
5.97 


5.37 
3.32 
4.55 
4.53 
4.54 
4.89 
3.54 
5.42 
4.46 
6.58 
5.19 
5.55 

4.84 


3.30 
1.68 


1.42 
2.41 


1  .04 
.65 


5.91 
5.30 
1.45 
3.44 
2.92 


1.43 
.66 


1.55 
2.19 


1.96 
2.73 
2.65 
1.49 
2.38 
3.15 
1.51 
1.55 
1.63 
2.55 
2.06 


1.38 

1.20 
1.68 
1.62 
1.10 


.80 
1.83 
1.00 

.97 
1.15 

.97 

.91 

.89 
1.60 
1.20 
1.23 
1.15 


1.80 
1.09 
4.18 
1.88 
1.50 
1.53 
2.63 

1.31 
2.19 

2.60 
1.57 
1.94 
1.59 


1.70 
.94 
1.23 
1.20 
1.77 
1.73 
1.07 
1.27 
1.23 
1.46 
1.38 
1.73 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

C  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

CONTINUED 

OCTOBER 

1962 

Terr 

perature 

Precipitation 

0  1 

°  1 
II 

o 

II 

1 

S 

s 

No,  o 

Days 

ll 

1 

Sno 

».  Sleet 

No.  of 

Dayi 

Station 

Max, 

M 

■n. 

"B-u 
Q  o 

1 

1 

s 

^  0 

<  s 

4> 
> 
< 

§.1 
a  i: 

1 

X 

O 

1 

• 

o 

5! 

si 

•ol 

1 

11 
a  i 

1 
O 

S 
o 

1 

Is 

1 

2 

s 

o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

78.0 

52.5 

65.3 

1.9 

89 

13 

35 

31  + 

106 

0 

0 

0 

0 

3.47 

1.35 

21 

.0 

0 

5 

1 

DES  ARC 

77.5 

56.4 

67.0 

90 

11 

38 

31 

78 

1 

0 

0 

0 

4.00 

1.72 

21 

.0 

0 

5 

1 

HELENA 

77.7 

52.6 

55.2 

0.2 

89 

15 

35 

25 

114 

0 

0 

0 

0 

2.93 

.13 

1.53 

21 

.0 

0 

5 

1 

HEO 

75.6 

55.8 

65.7 

87 

13 

39 

25+ 

88 

0 

0 

0 

0 

6.59 

3.47 

16 

.0 

0 

6 

2 

MARIANNA  2    S 

76.7 

54.9 

65.8 

2.4 

88 

13  + 

34 

24 

105 

0 

0 

0 

0 

3.18 

.00 

.93 

23 

.0 

0 

5 

0 

SAINT  CHARLES 

77. 9M 

53. 8M 

65. 9M 

88 

15+ 

39 

24 

100 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.58 

15 

.0 

0 

4 

3 

STUTTGART 

77. 7M 

5  7.  9M 

57. 8M 

3.0 

88 

13 

56 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.55 

1.50 

15 

.0 

0 

5 

3 

STUTTGART  9  ESE 

76.7 

53.9 

65.3 

87 

14+ 

36 

31 

102 

0 

0 

0 

0 

4.53 

1.59 

21 

.0 

0 

6 

2 

WEST  MEMPHIS 

77.0 

54.8 

55.9 

87 

14+ 

34 

25+ 

90 

0 

0 

0 

0 

4.46 

1.16 

20 

.0 

0 

6 

2 

KYNNE 

76.0 

55.2 

55.6 

89 

5 

36 

26 

101 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1.90 

14 

.0 

0 

6 

1 

DIVISION 

66.0 

2.2 

4.28 

1.23 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

79.6 

55.9 

58.3 

91 

7 

37 

31 

52 

1 

0 

0 

0 

9.99 

3.95 

15 

.0 

0 

9 

6 

3 

OE  OUEEN 

78.4 

55.9 

57.2 

92 

7 

35 

31 

61 

1 

0 

0 

0 

5.96 

2.05 

15 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIERKS 

77.3 

55.5 

65.5 

90 

7 

34 

31 

79 

1 

0 

0 

0 

7.98 

1.78 

29 

.0 

0 

8 

5 

4 

HOPE  3  NE 

77.3 

57.2 

67.3 

2.4 

90 

7 

39 

31 

66 

1 

0 

0 

0 

5.35 

2.18 

1.72 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOUNT  IDA 

76.5 

54.3 

65.4 

3.4 

87 

7 

35 

31 

88 

0 

0 

0 

0 

6.29 

2.57 

1.45 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

NARROWS  DAM 

77.5 

54.5 

66.1 

89 

8 

36 

31 

78 

0 

0 

0 

0 

6.57 

1.51 

8 

.0 

0 

7 

6 

3 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

76.5 

55.1 

65.8 

90 

8 

38 

25 

85 

1 

0 

0 

0 

8.53 

3.83 

16 

.0 

0 

8 

4 

3 

OKAY 

79.6 

58.5 

69.1 

3.1 

90 

7 

39 

31 

52 

1 

0 

0 

0 

5.12 

1.73 

1.15 

1 

.0 

0 

8 

4 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

77.4 

59.1 

68.3 

2.2 

91 

7 

41 

31 

55 

1 

0 

0 

0 

4.57 

1.59 

1.74 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

67.1 

2.7 

5.71 

3.18 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

76.7 

58.0 

67.4 

86 

7 

41 

31 

58 

0 

0 

0 

0 

8.80 

5.36 

2.47 

21 

.0 

0 

7 

7 

4 

CAMDEN  1 

79.2 

57,5 

58.4 

3.5 

91 

7 

39 

25 

59 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.19 

.80 

17 

.0 

0 

6 

I 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

78.2 

55.7 

57.0 

0.8 

90 

7 

38 

25 

72 

0 

0 

0 

5.51 

2.55 

2.55 

8 

.0 

0 

4 

3 

fORDYCE  6  W 

77.6 

55.7 

67.2 

90 

13 

41 

31  + 

74 

0 

0 

0 

5.86 

2.50 

8 

.0 

0 

5 

4 

MAGNOLIA  3  N 

78.7 

58.2M 

58. 5M 

1.8 

90 

7 

38 

25+ 

56 

0 

0 

0 

3.34 

.55 

1.53 

8 

.0 

0 

5 

3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

79.3 

55.3 

57.8 

91 

7 

38 

26 

55 

2 

0 

0 

0 

2.74 

1.28 

17 

.0 

0 

6 

2 

PRESCOTT 

74.5 

57.2 

55.9 

-  0.1 

87 

7 

41 

25 

84 

0 

0 

0 

0 

7.27 

3.85 

2.55 

17 

.0 

0 

7 

3 

WARREN 

79.4 

56.2 

67.8 

1.7 

92 

7 

40 

31  + 

65 

I 

0 

0 

0 

3.51 

2.05 

8 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

57.5 

1.9 

4.87 

1.79 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

79.0 

56.2 

57.6 

2.0 

90 

7 

35 

26 

73 

1 

0 

0 

0 

3.36 

.65 

2.53 

8 

.0 

0 

4 

I 

CUMMINS  FARM 

77.5 

54.4 

66.0 

89 

13+ 

38 

31 

86 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.30 

8 

.0 

0 

4 

3 

DUMAS 

79.4 

54. OM 

65.  7M 

1.5 

91 

5 

39 

31 

76 

2 

0 

0 

0 

3.24 

.55 

1.10 

9 

.0 

0 

5 

3 

EUDORA 

80. 4M 

57. 8M 

59.  IM 

91 

14+ 

39 

25 

60 

0 

0 

0 

3.00 

1.79 

8 

.0 

0 

4 

3 

MONTICELLO  3  S 

78.5 

54.7 

66.6 

91 

7 

34 

31 

90 

1 

0 

0 

0 

3.04 

1.57 

8 

.0 

0 

4 

2 

PINE  BLUFF 

78.1 

58.4 

68.3 

2.0 

89 

13 

43 

31  + 

58 

0 

0 

0 

0 

4.76 

1.48 

1.66 

21 

.0 

0 

6 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

77.7 

57.0 

67.4 

90 

13 

41 

31 

68 

1 

0 

0 

0 

4.21 

1.12 

8 

.0 

0 

5 

5 

PORTLAND 

78.4 

55.7 

67.1 

2.1 

90 

8 

40 

25+ 

57 

1 

0 

0 

0 

1.50 

-  1.33 

.68 

8 

.0 

0 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

78.3 

55.5 

56.9 

88 

13+ 

39 

2  6+ 

80 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.78 

8 

.0 

0 

5 

4 

DIVISION 

57.3 

2.1 

3.37 

.57 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   92°  on  the  7th  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   27°  on  the  31+  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   11.72  inches  at  Devils  Knob 
Least  Total  Precipitation:   1.10  inches  at  Beedeville 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.18  inches  on  the  15th  at  Dardanelle 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBBt    196» 


'n 

Day 

of  Month 

Station 

S 

1   1 

2  1  3 

4  I  S   6 

7    8  1 

9 

10  1  11  { 

12 

13 

14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  [23  1  24 

25  1  28  1  27 

28 

29 

30 

31 

ARflOTT 

6.25 

1.90 

.10 

.13 

.44 

.14 

.94 

7 

1.04 

.32 

1.12 

.12 

ALICIA 

3.29 

.22 

T 

.16   7 

1.72   .27 

T 

7 

.42 

7 

.28 

.22 

ALUM  FORK 

5.37 

T 

.20   T 

.10  1.30 

1.70 

1.69 

7 

7 

.38 

ALY 

4.69 

.46 

.12 

7 

.21   .28 

.85 

.04 

7 

1.85 

7 

.58 

.30 

AMITY  3  NE 

7.85 

1.05 

2.17 

.26  1.21 

1.13 

.38 

1.35 

.30 

7 

ANTOtNE 

5.41 

.42 

.95 

2.30 

.70 

.22 

.62 

.20 

APLIN  1  W 

5,52 

T 

•  •88 

.12  1.34 

.55 

1.05 

7 

.33 

•  25 

ARKADELPHIA 

B.eo 

.70 

2^00 

.67 

1.10 

1.34 

2.47 

.52 

ARKANSAS  CITY 

3.44 

1^91 

.51 

.32 

T 

.54 

7 

.16 

ASHOOWN 

9.99 

1.26 

T 

.48 

7 

.07   .02 

.14  3.95 

1.92 

.60 

.77 

.50 

.28 

ATHENS 

7.67 

1.10 

1.15 

T 

.06 

7 

.73   .72 

1.19 

1.15 

1.57 

AUGUSTA 

2.20 

.14 

.02 

7     .46 

.12   .09 

.70 

.67 

7 

7 

BALD  KNOB 

2.47 

.16 

T 

T 

.50 

7 

7 

.45   .42 

.80 

.09 

.05 

RATESVILLE  LIVESTOCK 

4.86 

1.83 

T          .04 

.33 

.10 

.35 

.55   .04 

.07 

.51 

.11 

.72 

.21 

flATESVlLLE  L  AND  0  NO  I 

4.05 

1.00 

T 

.11 

.19   .30 

7 

.29   ^71 

.23 

7 

7 

.62 

.06 

.54 

BEftVER  DAM 

6.81 

1.68 

.06   .13 

.05       .15 

1.96   .06 

.07 

1.29 

•  05 

.10 

.34 

.04 

.75 

.08 

REECH  GROVE 

3,01 

.10 

1.16   .60 

.50 

.40 

.10 

.15 

BEEOEVILLE 

1.10 

.11 

T 

.18 

7 

.44 

.03   .12 

.08 

7 

.14 

BENTON 

3.32 

.21 

.02   .25 

.07 

.65 

.40 

.94 

.71 

.07 

BENTONVILLE 

8.36 

1.67 

.02   .06 

.12 

2.73 

.03 

1.34 

•04   .81 

.04 

.05 

.09   .23 

.08 

.84 

.21 

BERRYVILLE  *  NW 

4.37 

1.50 

.01   .03 

.01         .17'  1.44 

.14 

.18 

.01   .05 

.02 

.01 

.02   .20 

7 

.40 

.18 

BIG  FORK 

5,25 

1.01 

1.50 

.57   .86 

.19 

1.23 

.07 

.76 

•  06 

BLACK  ROCK 

3.45 

.54 

T     T   1   T 

7 

.16 

1.46 

7     7 

7 

.25 

.56 

•  48 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

4.56 

.22 

!       .50 

7    1.23 

1.20 

.05 

.92 

.41 

•  03 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.59 

.31 

T     .05 

.21 

•  67 

.20 

3.10 

.05 

BLYTMEVILLE 

2.51 

.05 

.09 

•  74 

7 

•97   .03 

.22 

.06 

•  21 

.02 

•  12 

BOONFVILLE 

9.06 

1.62 

T         .07 

1.66   .10 

7 

.48 

1^80   ^02 

1.01 

1.57 

.05 

.60 

•  10 

BOUGH TON 

4.96 

.15 

.73 

.32 

1.17 

.52 

1.04 

.87 

.13 

•  03 

BRINKLEY 

3.47 

•  14 

T 

.59 

7 

.65 

.64 

1.35 

.02 

7 

•  07 

.01 

BUFFALO  TOWER 

7.00 

1.23 

1.70 

.03 

.37 

.40 

1.62 

.10 

.25 

.90 

•  40 

fiURDETTE 

2,69 

.05 

.06 

1.68 

.13 

.20 

.10 

.38 

.09 

CA60T  U    SW 

2,91 

T 

1.00   T 

.29   .35 

.27 

1.00 

7 

7 

CALICO  ROCK 

3,54 

1.43 

.16 

7     .15 

.25   .03 

.02 

7 

.16   .20 

.07 

.02 

.20 

.75 

•  10 

CAMOEN  1 

1.90 

.25 

.10 

.17 

.12 

.80 

.46 

7 

CARLISLE  1  SW 

1,90 

.05 

.48 

.40 

T 

7 

.97 

7 

7 

CLARENDON 

3.11 

.09 

T     .65 

.03 

I     .71 

.23 

.11 

1.22 

•  02 

7 

•  05 

CLARKSVILLE 

5.61 

.87 

.15;  1.09 

T 

.13 

.03 

1.06   .21 

.50 

.50 

.33 

.62 

.12 

7 

CLINTON 

6.08 

.94 

.03       .06 

1.35   .15 

1.00   .46 

.21 

.26 

.73 

.54 

.35 

CONWAV 

4.53 

.14 

.04 

T    1.04 

.02 

.04   .49 

.28 

.08 

1.14 

.06 

1.20 

CORNING 

2.39 

.22 

.07 

1^15   ^20 

.12 

.30 

.04 

.29 

COVE 

8,06 

1.55 

1.55 

•60  1.00 

1.85 

.69 

.20 

.62 

CR05SETT  7  S 

3.36 

.08 

2.53 

.28   .02 

.31 

.11 

.03 

7 

CRYSTAL  VALLEY 

3.83 

.12 

.01 

.10 

.94 

•  80 

.66 

.90 

.09 

.01 

7 

CUMMINS  FARM 

3.27 

.02 

.02  1.30 

.13   .90 

.05 

.75 

.01 

.09 

DAISY  3  E 

6,14 

1.05 

7     .91 

.19 

.03 

7 

.04  1,20 

.85 

.20 

.85 

.82 

DAMASCUS 

4,76 

1.06 

T 

T     .021  .35   .25 

7 

7 

•29   ^70 

.26 

.96 

.49 

.38 

DANVILLE 

7.10 

1.15 

.31   .86 

.05 

•20  1^60 

1.55 

.77 

.58 

.03 

DARDANELLE 

9,50 

1.47 

.01 

.58   .86 

.08 

.03 

•12  4^18 

.33 

.31 

.98 

.48 

.07 

DE  OUEEN 

5.96 

.33 

.05 

.10 

7 

•10  2^05 

.05 

1.12 

.70 

1.35 

.11 

DERMOTT 

4.34 

1.78 

.27 

1.26 

.72 

.31 

OeS  ARC 

4.00 

.15 

.03 

.04   .90 

.03 

7 

.49   .28 

.31 

1.72 

•  05 

7 

7 

DEVILS  KNOB 

11.72 

1.88 

.10 

1.86   .07 

.10 

.84 

1.33   .27 

1.05 

1.83 

.52 

.85 

1.02 

OJERKS 

7.98 

.33 

T         .02 

1.29 

.05 

.10 

.05  1.68 

1.34 

.57 

.67 

.06 

1.78 

.04 

DUMAS 

3.24 

T 

1       .60 

1.10 

.35 

.18 

.92 

7 

.09 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

5.51 

.46 

2.55 

1.45 

1.05 

7 

7 

7 

7 

EUDORA 

3,00 

1.79 

.06   .11 

T 

.04 

.50 

.50 

EUREKA  SPRINGS 

5.23 

.01 

.06 

T        1  2.66 

1.26 

7     .20 

.06 

,25 

.61 

.12 

EVENING  SHAOF  1  NE 

2.66 

.07 

.18 

.66 

.25   7 

.35 

.49 

.19 

.47 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

5.45 

.01 

.08   T 

.08   ,13 

•  53 

1.17 

7 

1.49   .04 

.42 

.17 

7     .25 

7 

.88 

.20 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

5.85 

.15 

.10 

•  22 

2,2t 

1.05 

.02 

1.09 

.35 

.17 

.19 

.80 

•  33 

FOROYCE  6  W 

5.86 

.15 

2.50 

.10  1.00 

1.10 

1.01 

7 

7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

4.90 

T 

T     T 

•  85 

7     7 

.61 

7 

.36   .12 

1.50 

7 

.50 

7 

.74 

•  22 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

6.59 

1.53 

T 

.03 

.38   7 

.08 

1.40 

.10   .34 

.27 

.18 

.87 

.35 

1.01 

.05 

FULTON 

3.89 

.87 

.04 

.11 

7 

1.37 

.12 

•  41 

.64 

.33 

7 

GEORGETOWN 

,..s 

.15 

T 

7     .89 

7 

.05   .30 

,32 

1.32 

7 

7 

•  12 

GILBERT 

2.67 

T 

.04         .11 

.77   7 

.17 

.10 

.43   .32 

,02 

.09 

.17 

.32 

•  13 

GLEN WOOD 

8.01 

.89 

2.03 

1.06 

1.32 

.60 

.87 

.11 

1.13 

GRAVELLY 

(..13 

1.11 

.06 

7 

.03 

.20   .31 

1.10 

.06 

.71 

.55 

GRAVETTE 

5.39 

.17 

.06   .02 

.06 

3.15 

•  51 

7 

.05 

.13 

.14 

.02   .21 

7 

.71 

.14 

.02 

GREEN  FOREST  i*    ESE 

4.27 

1.62 

.35 

.03 

1.62 

.48 

.11 

.06 

7 

GREENBRIER 

O.M 

.49 

.01 

.08   .85 

7 

7 

.23   .24 

.05 

.06 

1.77 

.23 

.33 

T 

GREENWOOD 

5.72 

2.35 

•  04 

1.80 

7     .08 

.81 

.53 

1.60 

.03 

.73 

1.19 

.56 

GREERS  FERRY  0AM 

<..i5 

1.38 

T 

7 

.55   .30 

.06   .84 

.01 

T 

7 

1.05 

.30 

.06 

: 

GURDON 

5.93 

.18 

1.10 

.99 

.02 

1.16 

.21 

1.05 

1.12 

.06 

.04 

1 

HAMBURG 

2.46 

.14 

1.78 

.14 

T     .40 

1 

HARP  I  SON 

4.80 

1.34 

.23 

1.51 

.50   .58 

.03 

.19 

T 

.04 

.38 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.53 

T 

.09 

T     .11,  1.56 

•  26 

.03 

.57 

T 

7 

.15 

7 

.21 

.54 

.01 

HECTOR 

5.67 

.80 

.02   .06   .15   .55   .20 

•  15 

.02 

.13   .71 

.36 

.61 

1.20 

.66 

.05 

HELENA 

2.93 

.04 

.71 

.30 

.05 

.10 

1.53 

7     ,02 

.18 

HOPE  3  NE 

5.35 

.44 

T 

.19 

7 

1.72 

1.20 

.65 

.96 

.19 

7 

HOPPER 

8.23 

.52 

2.30 

.20 

.30   .70 

1.50 

J 

1.77 

.44 

.50 

HORATIO 

8.00 

1.15 

.51 

.06 

1.68  1.12 

.23 

.86 

.63 

.11 

1.58 

.07 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

4.89 

.13 

.01   .34 

7    1.73 

1.10 

1.25 

.02 

.04 

.27 

INDEX 

7.58 

1.10 

.62 

2.60 

.60 

2.00 

.26 

.40 

JASPER 

5.74 

1.70 

T     7        1.35   .23 

7 

.40 

.76   .23 

.07 

7 

.43 

.36 

,21 

JESSIEVILLE 

5.00 

.15 

•02;       .55 

.58   .90 

1.20 

.10 

1.15 

.30 

,05 

JONESBORO 

2.7B 

.18 

.03 

1  7     .06 

•  03 

.40   .53 

.03 

.97 

.02 

.21 

.31 

.01 

KEISER 

2.51 

.12 

1  7 

.02 

.91 

.26   .37 

.12 

.35 

.36 

KEO 

6.59 

.10 

7   i  .07   .52 

.02 

.05 

1.10   .38 

3.47 

.83 

.05 

LAKE  CITY 

2. 28 

.15 

1  7 

1.48   .15 

.35 

7 

.15 

7 

LAKE  MAUMELLE 

3.80 

j  1.03 

•21   ^30 

1.09 

1.01 

.08 

.08 

7 

LANGLEY 

9.83 

2.09 

1.90 

7 

.12  1.60 

.92 

.50 

1.34 

7 

1.36 

LEAD  HILL 

4.41 

1.63 

.is!  .80 

.18 

,49 

1.08   .05 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

6.91 

1.05 

.101  .16 

.05 

1.65 

1.14   .12 

.57 

.13   .11 

.72 

,88 

.28 

LEOLA 

3.68 

.49 

7    1.07 

.07 

.30 

.40 

.35 

1.00 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

3.54 

.05 

7   :  .14   .30 

.01 

.50   .42 

.95 

1.07 

.04 

.01 

.05 

7 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3.52 

.06 

i  .20   .09 

7 

.25   .49 

1.00 

1.32 

.04 

7 

.07 

LURTON 

6.82 

1.56 

.lol  2.2s 

.26 

.20   .75 

.25 

.37 

.15 

.25 

.54 

.12 

MADISON 

3.59 

T 

.12 

.65   .27 

•98   .47 

.90 

.04 

.16 

MAGNOLIA  3  N 

3.34 

.65 

1.53 

.66 

.38 

.12 

7 

MALVERN 

5.42 

.01   I     .60 

1.27  1.13 

.86 

.89 

.56 

7 

.08 

MAMMOTH  SPRING 

- 

1.40 

.25 

.02   .17   ,08 

.03 

7 

1.80 

.41 

- 

MARIANNA  2    S 

3.18 

.05 

.80   .19 

.03 

.64 

.93 

7 

.54 

MARKED  TREE 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_   -   - 

- 

- 

- 

- 

MARSHALL 

4.12 

1.20 

.59 

.10 

.03   .55 

.04 

.24 

.28 

.03 

.52 

.03 

,5 

MELBOURNE 

3,11 

1.29 

.34 

.33   .20 

.71 

.24 

MENA 

7.24 

1.70 

.59 

.02 

.05 

.27   .36 

.73 

T 

2.63 

.13 

.69 

.07 

HONTICELLO  3  S 

3.04 

1.67 

.02   .11 

.38 

.79 

.04 

.03 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

2.74 

.40 

.55 

.17 

.12 

1.28 

.22 

MORRILTON 

4.46 

.55 

7     .55 

.25 

.72   .23 

.37 

1.23 

.35 

.21 

MOUNT  IDA 

6.29 

.47 

1.05 

.70  1.45 

1.14 

.16 

.80 

.49 

.03 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

- 

- 

T 

1.44 

.25 

.25 

2.10   .20 

1.18 

1.24 

.55 

.10 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.67 

1.68 

.20 

.05   .15   .53 

.03 

.12   7 

.24 

.34 

.33 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.04 

1.52 

.34 

.05   .18 

.66   .06 

.05 

.08   .12 

7     7 

7 

.28 

.38 

.32 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3.91 

1.10 

.55   .08 

.24 

.12 

.49 

1.00 

.33 

DAILY  PRECIPITATION 


ABKANSAS 

Continutid 

OCTOBER   1962 

_ 

Day  of  Month 

Station 

0 

I           ! 

H 

1 

2    {    3 

4        5        6 

7        8    1 

9 

10       11 

12 

13   I    14       15 

16 

17       18 

19      20  1 

21 

22  1  23      24 

25  1  26   1   27 

28   1 

29      30 

31 

«ULBER«f   6    NNE 

7.** 

1.71 

.09 

.23      .13 

T 

1.93      .71      T 

.35 

.55 

.28 

T 

1.21       .25 

NARROWS   DAM 

6.57 

.66 

1.51 

.05 

.11    1.49 

1.03 

.03 

.74 

.07 

.88      T 

HASHVfLLE    PEACH    SUOSTA 

a. 33 

.40 

.03      .27 

.71 

.07 

.05    1.00 

3.83 

.05 

.45 

.21 

1.42       .04 

NATHAN   4   HNW 

7,87 

1.20 

T 

1.60 

.40 

.05 

1*10 

1.27 

*20 

.55 

1.50      T 

NEWHOPE    3    E 

7.54 

.95 

.74    1.00 

1.00      .08 

1.50 

.88 

T 

1.39 

NEVPOm 

2.51 

.22 

T 

T 

.55 

T 

.57      .08       .02 

.01 

.89 

T 

T 

.14      .03 

NIHROO  MM 

6.6S 

.50 

T 

.32    1.10 

T 

.01       .14    1.15 

.60 

T 

T 

1.46 

.35    1.05 

• 

OOELl.    3   N 

5.M 

1.00 

.13 

.05 

.02 

.37    1.11       .39 

.41 

.03 

.20      *16 

.09 

1. 11 

.53       .04 

ODER    2    a 

6.11 

.58 

•  81 

.03      .50 

2.28 

1*01 

.0? 

.84       .04 

«AT 

5.12 

1.15 

T           .78 

■f 

.03    1.05 

.93 

.40 

.40 

.25 

.11       *02 

OSCEOLA   2   Mm 

2.02 

.11 

T 

T 

T 

1.15      .11 

*?0 

.32 

T            .13 

MERSVILLE 

6.48 

.19 

.02 

T             .44 

.02 

T            T         1.66 

2*70 

.01 

.02 

1.32 

.07       .03 

T 

OZARK 

6.23 

1.31 

T 

.14 

1.00      .36 

T 

.39       .35       .22 

.39 

.99 

.02 

.90       .16 

• 

OtOUE 

6.59 

1.65 

.10 

.08 

.09 

.46    1.43       .13 

1*50 

.05 

1*10 

PARA600LD   RADIO   KORS 

2.51 

.08 

.01 

T 

1.60      .14       .29 

*01 

.17 

.15       .06 

PARIS 

7.19 

.95 

.15 

.89 

.16 

.28 

.19    2.19      .28 

*60 

.62 

.55 

.33 

PARKIN    2    H 

4.48 

.04 

.29 

.35 

T 

2.10      .72 

.80 

T 

T            .18 

. 

PARKS 

4.39 

1.02 

.65 

•           .48 

1.04 

.82 

.13 

.25 

. 

PELSOfl 

- 

- 

- 

_           _           _ 

- 

- 

- 

- 

_           _           _ 

- 

- 

- 

- 

_        _        _ 

_        _        _ 

- 

. 

PERRTVILLE 

5.19 

.18 

l.SS      T 

T 

.03       .15      .68 

.37 

1.05 

.05 

T 

.44      .36 

• 

PINE   BLUFF 

4.76 

.10 

.15 

.39 

1.49 

.97 

1.66 

, 

PINE   eLUFF    FAA   AIRPORT 

4.21 

.06 

.08    1.12 

I 

.72      .60 

.68 

,95 

T 

T 

PINE   RIOSE 

5.48 

.60 

1.61 

.03       .63      .54 

.99 

.06 

1.02 

POCAHONTAS    1 

2.50 

.69 

.01 

.06 

T         1.20 

.05 

T             T 

.39 

T 

.10 

PORTLAND 

1.50 

.05 

.68 

.55 

.22 

T 

T 

T 

T           T 

PRE SCOTT 

7.27 

.25 

.10 

.15 

.02 

I.95I 

2*65 

1.95 

.15       .05] 

RATCLIFF 

4.00 

.48 

T 

T 

.14 

2.11       T 

*41 

.18 

.46 

.22 

POSERS 

6.18 

.23 

.07      .16 

T                        T 

2.65 

1.23 

.03       .14 

.18 

*32 

*99 

*18              , 

RONWER    2   NNE 

3.92 

.05    1.78 

.12       .55 

.02 

*75 

.65 

RUSSELLVILLE 

8.47 

■  64 

.12 

2.10 

.15 

.06 

2.60      .27 

.58 

1*26 

.03 

*23 

.39       .04 

SAINT    CHARLES 

6.30 

.28 

.07 

1.64 

2.58 

.04 

1*65 

.04 

SAINT    FRANCIS 

3.63 

.72 

.05 

1.72       .25 

*25 

*35 

.07       .22' 

SALEM 

3.60 

1.15 

.20 

.16 

.30 

.34 

■  44 

.94       .07 

SEARCr 

3.60 

.05 

.04 

.10      .61 

.85 

.03 

1*23 

.42       *05|     *02    * 

SHERIDAN    lOKER 

5.56 

.20 

.20 

.90 

.02 

.39 

1.73      .46 

.63 

.91 

*06 

*06              1 

1 

SHIRLEY 

5.26 

.92 

7 

1.47      .04 

.06 

.30      .38 

.23 

.15 

.76 

.%9       .36{ 

SILOA"   SPRIN65 

5.58 

.82 

.02      .06 

.11 

2.06 

.22 

.04      T           .16 

.27 

.44 

.02      .32 

.02 

*57 

.38       .0<>:      .03    . 

SPiRKHAN    3    HSH 

6.81 

.15 

1.93 

.83 

1.01 

1*09 

1.80 

STAMPS 

2.49 

.78 

.79 

.28 

.04 

*60 

T                           T          . 

STAR  cirr  2  s 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

" 

- 

- 

- 

-        -        - 

- 

j 

STORY 

4.41 

.52 

.56 

.80 

*78 

1.75 

STUTTGART 

4.55 

.14 

7 

T 

.43 

1.50 

1.23 

1*21 

T 

•  OA, 

STUTTGART    9    ESE 

4.53 

.11 

.04 

.14 

.03 

.02 

.73 

1*28 

.51 

1.59 

*03 

.05 

- 

SUBIACO 

8.00 

1.57 

.16 

1.32       .18 

.18 

.24    1.31    1.09 

.83 

.45 

T 

.61       .06 

TAYLOR 

2.64 

1.01 

.40 

.24 

*71 

.28 

• 

TEXARKANA   NB  AIRPORT         //R 

4.57 

T 

.92 

T 

.05 

1.45      T 

1*74 

*01 

.05 

*35 

T             T 

, 

WALDRON 

5.97 

1.94 

T 

T           .39 

.14      .73      .11 

*37 

1.66 

*19 

.31       ,13 

. 

WALNUT   RIDGE   FAA   AP 

2.75 

.21 

T                        T 

T 

1.15       .39      .13 

*09 

.25 

.12 

.'tO       .01 

WARREN 

3.51 

.05 

T 

2.06 

.23 

.03 

*51 

.63 

T 

WEST   MEMPHIS 

4.46 

.05 

.95 

1.03       .22 

1.16 

.70 

.35                1 

1 

WHITE    ROCK 

6.66 

.90 

.02                   .09 

.33 

1.59 

.10      *20      .13 

*30 

*07 

.73 

.16 

1.50 

.50       .0*1 

WYNNE 

2.76 

.10 

T 

1.90      .22 

.25 

T 

.10 

.19                1                 . 

LJl 

-IIJ 

Li  J. 

J.  J 

iiv 

vrs. 

,i\l 

1.1 

ur 

IILC 

3 

AUCANSAS 
OCTOBER  1962 

SUUon 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

7* 
59 

72 
50 

75 
50 

81 
54 

84 
58 

82 
66 

84 
66 

80 
65 

83 
58 

84 
59 

85 
67 

84 
67 

86 
67 

83 
67 

80 
64 

79 
65 

73 
56 

74 
47 

77 
53 

75 
57 

69 

57 

77 
46 

76 
53 

62 
42 

60 

40 

66 

40 

75 
44 

70 
56 

57 
58 

67 

54 

66 
3S 

75.8 
56.6 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

76 
62 

76 
49 

78 
51 

82 
56 

84 
58 

82 
64 

86 
69 

82 
66 

83 
67 

85 
64 

95 
69 

85 
68 

84 
69 

84 
69 

84 
66 

79 
69 

73 
50 

75 
53 

80 
53 

78 
59 

71 
62 

78 
48 

70 
53 

68 
47 

61 
42 

65 
46 

70 
49 

70 
55 

59 
60 

68 
55 

65 
41 

76.7 
68.0 

ASHDOHN 

MAX 
MIN 

SO 
S8 

77 
46 

79 
47 

85 
54 

87 
57 

86 
60 

91 
65 

88 
68 

84 
62 

84 
62 

85 

70 

87 
71 

86 

70 

86 

70 

85 
65 

83 
68 

75 

50 

79 
51 

79 
55 

80 
59 

76 
56 

82 
46 

80 
53 

59 
48 

63 
40 

67 
42 

78 
49 

75 
50 

65 

58 

72 

54 

71 
37 

79.6 
56.9 

BALD  KMOe 

MAX 
MIN 

77 
62 

71 
45 

76 
46 

79 
50 

85 
56 

83 
65 

83 
65 

84 
54 

85 
56 

86 
64 

85 
63 

78 
65 

96 
65 

78 
65 

82 
64 

7S 
67 

72 
55 

75 
45 

76 
49 

72 
63 

70 
60 

75 
47 

71 
53 

55 

37 

58 
37 

64 
37 

73 
39 

72 
46 

65 
58 

71 
56 

53 
43 

75.3 
53.8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

73 
58 

70 
44 

76 
45 

80 
49 

59 

97 

85 
65 

86 

50 

97 
58 

88 
63 

82 
68 

83 
64 

74 
64 

80 
63 

78 
65 

73 
45 

75 

43 

81 
49 

73 
57 

71 
57 

78 
41 

72 
49 

55 
32 

58 

37 

65 

31 

77 
46 

71 
55 

66 
56 

70 
54 

65 
36 

75.1 
51.8 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

7* 
59 

70 
43 

74 
43 

78 
48 

85 
57 

82 
65 

83 
65 

83 
59 

85 
49 

85 
52 

87 
61 

83 
67 

84 
65 

76 
64 

82 

63 

80 
66 

72 

47 

75 
41 

80 
46 

74 
52 

72 
61 

77 
39 

73 
48 

56 

30 

55 
38 

64 

30 

75 
41 

71 
55 

67 
58 

71 

55 

64 
32 

75.5 

51.5 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

62 
S3 

65 
50 

63 
48 

66 
53 

80 
54 

83 
55 

84 
66 

86 
53 

82 
48 

86 
60 

87 
56 

97 
68 

77 
64 

93 
61 

80 
63 

82 
61 

72 
45 

73 
45 

72 
52 

73 
54 

75 
64 

68 
45 

SO 
47 

68 
35 

57 
33 

54 
31 

67 
31 

76 
52 

67 
58 

66 
50 

66 
33 

73.2 
50.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

75 
61 

74 
46 

77 
47 

81 
54 

84 
54 

82 
62 

85 
64 

79 
66 

86 
64 

85 
59 

86 
69 

83 
66 

88 
68 

80 
66 

83 
66 

77 
66 

72 
50 

77 
47 

79 
51 

74 
54 

70 
51 

79 
44 

76 

51 

61 
42 

59 

37 

65 

43 

59 

43 

71 
53 

72 
59 

68 

51 

64 
39 

76.2 
55.3 

BENTOHVILLE 

MAX 
MIN 

65 
53 

63 
49 

66 

50 

78 
53 

80 
57 

82 
63 

85 
62 

78 
52 

84 
51 

84 
55 

85 
64 

77 
68 

82 
65 

80 
64 

SO 
64 

74 
53 

69 
43 

70 
51 

74 
54 

74 
58 

67 

61 

78 
45 

58 

44 

57 

35 

52 

30 

65 
31 

74 
46 

55 
50 

61 
51 

54 
45 

58 
31 

71.9 
51.6 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

80 
57 

74 
45 

75 
49 

77 
52 

83 
53 

85 
56 

83 
61 

88 
65 

81 
65 

86 
53 

85 
61 

87 
62 

84 
63 

85 
64 

86 
65 

34 
65 

78 
60 

73 
47 

78 
49 

79 
63 

72 
55 

73 
44 

80 
46 

66 
46 

63 
39 

60 
41 

67 
42 

77 
45 

66 
47 

67 
55 

70 
38 

77.1 
53.1 

SLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

72 
61 

74 
52 

76 
51 

80 
50 

88 
62 

84 
67 

84 
67 

82 
63 

86 
53 

86 
54 

85 
65 

86 
66 

SO 
68 

82 
66 

93 
69 

84 
69 

70 
51 

75 
45 

81 
49 

SO 
69 

66 
49 

74 
43 

62 

48 

56 

31 

54 

40 

51 
35 

73 
47 

74 
55 

64 
57 

58 

65 

60 
35 

75.2 
54.3 

BOOKEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
5* 

69 
45 

76 
45 

86 
52 

88 
57 

88 
65 

91 
63 

86 
61 

89 
57 

99 
59 

88 
69 

85 
69 

81 
68 

84 
66 

93 

65 

S3 
64 

76 
68 

79 
50 

82 
64 

75 
58 

75 
58 

64 
44 

70 
48 

67 
46 

60 
34 

72 
35 

82 

47 

71 
60 

62 
65 

71 
54 

66 

33 

78.3 
64.7 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

76 
55 

74 
44 

79 
46 

83 
49 

85 
55 

85 
62 

88 
67 

82 

60 

84 
62 

88 
56 

87 
55 

88 
68 

89 
66 

83 
65 

84 
66 

SO 
66 

82 
55 

76 
47 

32 
48 

83 
52 

S3 
64 

75 
45 

62 

52 

66 
35 

58 
38 

66 
35 

65 
35 

74 
46 

77 
52 

71 
55 

64 
35 

78.0 
52.5 

CAMDEN  I 

MAX 

MIN 

81 
65 

77 
48 

80 
52 

85 
53 

88 
57 

86 
64 

91 
67 

86 
68 

85 
70 

89 
62 

89 
69 

88 
69 

89 
68 

84 
70 

87 
66 

82 

67 

75 
51 

76 
51 

82 
52 

84 
57 

72 
54 

79 
48 

74 
51 

53 

47 

60 
39 

67 

41 

77 
48 

75 
54 

69 
61 

68 
53 

56 
41 

79.2 
57.6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
53 

69 
46 

71 
46 

83 
51 

86 

57 

86 
65 

89 

67 

83 
61 

86 
55 

87 
59 

87 
68 

82 
68 

82 
67 

80 
66 

80 
65 

77 
65 

75 
53 

73 

50 

81 
52 

72 
50 

74 
59 

60 
44 

71 

50 

50 
45 

60 
37 

67 
37 

77 
45 

70 
58 

54 
59 

71 

55 

66 

35 

76.2 
54.8 

CONWAY 

MAX 

MIN 

73 
58 

72 
46 

76 
47 

82 
52 

82 
63 

87 
68 

96 
66 

82 
66 

83 
56 

86 
59 

87 
69 

94 
70 

86 
69 

82 
68 

93 
69 

91 
68 

74 
58 

77 
48 

SO 
51 

76 
56 

73 
51 

79 
45 

75 
51 

60 
45 

59 

40 

67 
42 

76 
47 

78 
57 

68 
59 

70 
57 

69 
37 

77.2 
56.4 

CORNING 

MAX 
MIN 

74 
60 

72 
48 

75 
48 

78 
52 

86 
65 

83 
65 

87 
64 

82 
59 

85 
55 

86 
53 

84 
62 

81 
63 

83 
65 

83 
64 

81 
65 

76 
66 

70 
49 

74 
44 

80 
49 

76 
67 

68 
52 

75 
45 

67 
48 

54 

30 

56 

37 

61 
32 

73 
42 

72 
52 

62 

57 

71 
51 

60 
38 

74.7 
53.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

eo 

63 

76 
48 

80 
48 

84 
52 

89 
55 

97 

60 

90 
67 

86 
68 

85 
66 

88 
60 

86 
70 

89 
68 

88 
66 

95 
66 

86 
64 

S4 
68 

74 
61 

78 
53 

82 
46 

85 
55 

76 

56 

76 
49 

70 
49 

64 

45 

60 
37 

64 
35 

74 
44 

78 
53 

72 
59 

59 

55 

63 

43 

79.0 
56.2 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 
42 

76 
44 

84 
54 

89 
52 

87 
65 

84 
64 

91 
62 

84 
62 

87 
57 

87 
64 

87 
64 

89 
64 

85 
64 

86 
63 

76 
63 

73 
56 

75 
49 

82 
51 

62 
55 

71 
51 

76 
48 

55 
53 

60 
44 

60 
40 

65 

41 

75 
46 

78 
50 

76 
59 

70 
50 

64 
38 

77.6 
54.4 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

73 
57 

72 
46 

75 
48 

82 
51 

86 
55 

87 
66 

88 
65 

85 
63 

95 
55 

99 
58 

87 
66 

83 

67 

84 
66 

83 
67 

82 
65 

76 
66 

77 
54 

77 
48 

81 
52 

67 
56 

76 
61 

83 

45 

69 
48 

63 
45 

62 
37 

57 
38 

79 

45 

70 
56 

64 
59 

72 

57 

68 
36 

77.2 
54.7 

OE  QUEEN 

MAX 

MIN 

76 
56 

75 
44 

79 
48 

86 
53 

84 
56 

81 
65 

92 
69 

80 
67 

85 
62 

83 
58 

86 
67 

85 
69 

79 
68 

85 
67 

83 
65 

79 
66 

77 
60 

81 
50 

81 
54 

76 
56 

76 

58 

82 
44 

72 
49 

66 

48 

63 

40 

69 
45 

78 
47 

78 
59 

68 
65 

73 
52 

69 
35 

78.4 
55.9 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

78 
63 

77 
48 

78 
50 

32 
53 

96 
60 

93 
66 

85 
67 

83 
67 

84 
62 

88 
58 

90 
71 

86 
69 

88 
68 

86 
68 

84 
67 

60 
69 

72 

55 

75 
48 

61 
52 

77 
55 

67 
56 

78 
60 

72 
52 

57 
39 

60 
40 

65 

40 

75 
45 

74 
56 

72 
60 

72 
54 

66 
38 

77. S 
56.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

63 
49 

60 
45 

65 
54 

74 
54 

78 
60 

80 
60 

80 
59 

79 
57 

80 
62 

80 
65 

90 
65 

73 
66 

74 
65 

70 
65 

70 
61 

69 
57 

65 

47 

68 
53 

73 
57 

65 

50 

73 
50 

67 

44 

53 
37 

30 

60 
36 

70 
48 

63 
55 

57 
54 

64 

49 

57 
38 

69.3 

53.1 

DIERKS 

MAX 
MIN 

75 
58 

76 

42 

78 
47 

85 

53 

86 
55 

82 

66 

90 
69 

80 
66 

85 
66 

86 
56 

86 
66 

85 
64 

SO 
70 

86 
69 

84 
65 

77 
67 

77 
60 

79 
49 

60 
53 

77 
57 

74 
59 

79 
43 

70 
49 

65 
48 

63 

37 

69 

47 

78 
45 

64 
56 

62 
56 

72 
53 

66 
34 

77.3 
55.6 

DUMAS 

MAX 
MIN 

80 
61 

80 
45 

S3 
47 

95 
50 

91 
56 

90 
61 

88 
68 

80 
65 

87 
66 

88 
58 

88 

88 

89 
65 

87 
65 

86 
66 

76 
56 

78 
57 

80 
49 

S3 
49 

65 
64 

73 
57 

78 
47 

70 
52 

66 

41 

62 
40 

54 
41 

70 
44 

77 
46 

70 
59 

72 
51 

66 
39 

79.4 
54.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
55 

76 
49 

80 
50 

84 
55 

85 

57 

86 
59 

90 
68 

75 
70 

82 
62 

96 
61 

87 
70 

98 
70 

88 
69 

80 
69 

88 

70 

75 
55 

76 
57 

78 
52 

81 
50 

85 
55 

71 

51 

79 
46 

71 
46 

63 
42 

61 
38 

67 
43 

78 
50 

78 
54 

72 
53 

56 

51 

67 
39 

78.2 
55.7 

EUOORA 

MAX 
MIN 

82 
65 

79 

82 
51 

85 
54 

91 
58 

64 

71 

89 
67 

87 
69 

91 
63 

90 
69 

91 
67 

91 
55 

91 
66 

90 
68 

84 
57 

74 
53 

80 
53 

86 
49 

87 
66 

78 
66 

78 
49 

71 
53 

53 

47 

52 
39 

67 
40 

78 
48 

81 
51 

66 
60 

71 
55 

67 
43 

80.4 
67.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
»8 

63 
43 

67 
45 

78 
48 

80 
54 

83 
57 

87 
57 

79 
49 

86 
49 

96 
56 

87 
62 

79 
60 

83 
60 

63 
60 

80 
60 

78 
60 

69 
45 

72 
51 

78 
54 

76 
60 

70 
51 

79 
48 

59 

43 

58 
38 

52 
29 

67 
32 

76 
49 

68 
58 

60 
51 

63 
47 

57 
34 

73.5 
50.3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
49 

61 
47 

68 
47 

79 
53 

79 
54 

83 
65 

98 
60 

82 

51 

88 
49 

85 
52 

95 
69 

74 
67 

77 
65 

SO 
65 

81 
66 

74 
53 

75 
46 

76 
50 

77 
63 

74 
59 

69 

45 

81 
43 

60 
42 

58 
42 

53 
32 

65 
31 

74 
50 

67 
59 

60 
62 

66 
42 

60 
31 

73.1 
51.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 

54 

61 
49 

68 
49 

78 
55 

79 
61 

82 
63 

86 
57 

81 
53 

85 
52 

84 
56 

86 
69 

81 
65 

80 
65 

81 
65 

80 
66 

77 
57 

72 
47 

72 
52 

76 
58 

74 
60 

70 
53 

79 
45 

73 
44 

58 

40 

55 
31 

64 
33 

74 
51 

72 
59 

62 
55 

66 

48 

69 
31 

73.5 
53.0 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

77 
64 

75 

47 

76 
46 

83 
57 

87 
61 

85 
63 

86 
68 

78 
07 

85 
68 

87 
63 

88 
64 

89 
63 

90 
68 

85 

70 

85 
64 

75 
65 

75 
58 

75 
49 

81 
53 

60 
68 

70 
69 

77 
49 

71 
53 

61 
45 

60 
41 

66 
44 

74 
48 

76 
56 

74 
58 

67 
49 

65 

41 

77.6 
56.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
53 

66 

50 

72 
50 

85 
55 

95 
59 

86 
67 

91 
66 

83 

61 

87 
58 

87 
58 

90 
68 

82 

70 

77 
69 

82 
68 

85 
66 

74 

50 

72 

57 

75 
56 

60 
55 

70 
60 

73 
52 

82 
47 

64 
52 

63 
45 

56 

36 

69 
39 

79 
49 

69 
61 

62 

66 

71 

50 

65 

40 

75.9 
55.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
52 

67 
47 

70 
48 

82 
52 

83 
54 

84 
65 

88 
70 

84 
57 

84 
53 

85 
56 

87 
62 

82 
66 

78 
65 

79 
64 

81 
66 

77 
63 

74 
59 

75 
52 

78 
51 

71 
57 

79 
53 

80 
52 

50 
44 

69 

44 

66 

33 

76 
42 

73 
49 

70 
55 

65 
59 

70 
53 

63 
33 

75.5 
54.0 

GILBERT 

MAX 
MIN 

72 
54 

66 

44 

75 
42 

79 
50 

87 
61 

86 
63 

87 
64 

84 
56 

87 
48 

87 
53 

87 
63 

82 
66 

88 
63 

77 
63 

80 
65 

77 
61 

72 
44 

76 

43 

63 
47 

77 
57 

72 
57 

84 
40 

77 
41 

57 
31 

57 
32 

68 

31 

78 
49 

72 

57 

57 
55 

71 
54 

54 
31 

76.6 
51.2 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

64 

50 

63 
46 

64 
45 

79 
52 

82 
58 

84 
62 

85 
60 

81 
49 

86 
49 

95 
56 

87 
63 

77 
65 

82 
63 

83 
63 

83 
63 

76 
55 

73 

43 

72 
50 

75 
53 

76 
58 

69 
46 

80 
41 

65 
42 

59 
37 

53 
28 

67 
29 

76 
47 

56 
58 

61 
47 

56 
42 

60 
27 

73.5 
49.9 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

73 
58 

71 
43 

75 
45 

82 
49 

86 
54 

85 
65 

85 
62 

83 
63 

83 
52 

85 
55 

88 
65 

SO 
65 

85 
65 

81 
66 

83 
64 

75 
65 

73 
63 

76 
46 

81 

60 

69 
53 

73 
53 

79 
42 

64 
46 

58 
41 

60 
38 

66 
35 

76 
40 

69 

50 

68 
58 

71 
57 

65 
33 

75.7 
52.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

75 
58 

71 
46 

69 
49 

73 
51 

78 
56 

84 
58 

83 
64 

S3 
54 

82 
54 

85 
56 

85 
59 

85 
67 

79 
66 

86 
65 

78 
64 

80 
67 

73 
51 

71 
46 

74 
50 

79 
55 

66 
59 

70 
44 

77 
48 

61 
38 

63 
38 

57 
35 

64 
38 

74 
45 

69 
56 

62 
56 

72 
42 

74.2 
52.8 

HARRISON 

MAX 
MIN 

70 
52 

63 
48 

71 
46 

80 
49 

87 
54 

85 
65 

89 
65 

82 
53 

88 
48 

84 
59 

85 
68 

84 
69 

87 
64 

76 
65 

80 
66 

76 

61 

72 
43 

72 
46 

60 

50 

75 
52 

74 
52 

83 
41 

69 

43 

53 

38 

54 
33 

66 
31 

77 
48 

68 
57 

53 
57 

69 

41 

61 
35 

74.9 
51.9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

51 

61 
49 

69 
48 

76 
52 

84 

58 

83 
62 

88 

63 

78 
56 

84 
51 

85 
59 

84 
68 

74 
67 

80 
65 

73 
65 

78 
66 

72 
52 

70 
44 

72 
60 

79 
52 

76 
51 

66 
51 

81 
45 

56 

37 

63 
36 

51 
33 

64 

34 

75 
48 

53 
56 

58 
51 

65 
43 

58 
38 

71.6 
52.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKAXSAS 
OCIOBKH   1962 


StaGon 

Da7  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

\^* 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HELENA 

MAX 
MIN 

70 
50 

79 
44 

76 
48 

79 
51 

83 
51 

88 

60 

81 
65 

88 
65 

77 
60 

85 
57 

88 
58 

67 
65 

68 
66 

68 
58 

89 
66 

87 
68 

85 
68 

75 
»9 

77 
47 

84 
48 

84 
56 

69 

44 

76 
45 

64 
37 

58 
35 

58 
36 

65 
36 

70 
48 

77 
66 

65 
57 

70 
38 

77,7 
52.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

7* 
61 

76 

47 

77 
50 

83 
55 

86 
60 

84 
64 

90 
58 

76 
68 

83 
65 

88 
58 

67 
70 

87 
70 

86 
70 

86 
70 

85 
64 

78 
65 

74 
61 

78 
50 

81 
52 

79 
58 

74 
61 

78 
47 

69 
51 

64 
47 

62 
42 

68 

41 

77 
48 

67 
69 

63 
56 

71 
54 

66 
39 

77.3 
57.2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

MIN 

73 
60 

71 
51 

77 
52 

81 
58 

84 

60 

79 
67 

86 

70 

79 
67 

85 
66 

83 
52 

85 
70 

85 

71 

84 
68 

90 
57 

82 
64 

76 
55 

75 
57 

78 

50 

79 
54 

72 
61 

72 
60 

77 
49 

70 
52 

66 
4* 

61 
41 

66 

43 

75 
49 

67 
67 

79 
59 

79 
53 

66 
41 

76.8 
67.7 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

70 
61 

72 
51 

76 
53 

80 
54 

86 
64 

82 
67 

85 
58 

81 
54 

86 
56 

87 
55 

67 
64 

86 
64 

85 
67 

84 
65 

81 
65 

83 
67 

70 
54 

74 
49 

82 
52 

77 
60 

67 
58 

74 
60 

68 

51 

65 

36 

65 
39 

62 
37 

72 
46 

72 
5* 

65 
56 

6« 

54 

61 
40 

75.3 
55.5 

KEISER 

MAX 
MIN 

71 
60 

72 
50 

75 
49 

78 
51 

84 
59 

76 
66 

85 

66 

80 
64 

83 
53 

85 
54 

84 
62 

86 
55 

83 
58 

84 
66 

82 
68 

62 
55 

70 
53 

7* 
46 

79 
50 

79 
56 

67 
55 

73 

44 

64 

51 

53 
33 

54 
38 

60 
36 

75 
44 

72 
64 

66 
58 

66 
56 

62 

37 

74.3 
5«.l 

KEO 

MAX 

MIN 

75 
62 

74 
45 

77 
49 

81 
52 

86 
57 

83 
63 

83 
66 

78 
57 

78 
52 

85 
59 

86 
68 

82 

58 

87 
67 

82 
67 

64 
66 

77 
66 

73 
57 

74 
48 

79 
62 

79 
56 

67 
61 

76 
46 

66 
62 

59 
39 

57 
39 

65 
44 

76 
46 

76 
54 

71 
61 

67 
52 

64 
40 

75.6 
55.8 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

70 
48 

63 
45 

68 
45 

79 
49 

80 
55 

85 
58 

90 
57 

87 
55 

86 
57 

88 
57 

88 
66 

81 
65 

79 
65 

77 
62 

80 
55 

77 
59 

70 
43 

73 
45 

81 
53 

77 
60 

72 
68 

82 
42 

71 
48 

65 
32 

53 
33 

65 
31 

78 
45 

67 
57 

69 
56 

67 
50 

60 
37 

74.8 
51.6 

LITTLE  ROCK  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
52 

74 
46 

78 
52 

82 
55 

86 
58 

85 
64 

85 

64 

81 
67 

81 
60 

87 
58 

90 
70 

63 
70 

69 
57 

82 
68 

66 

68 

75 
67 

74 
55 

77 
51 

80 
52 

74 
57 

71 
63 

78 
48 

65 
46 

61 
44 

60 
42 

67 
45 

76 
♦  5 

73 
55 

71 
55 

69 
52 

66 

40 

76.9 
55.7 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

81 
6* 

76 
47 

79 
50 

84 
55 

87 
60 

85 
65 

90 
70 

85 
70 

80 
69 

87 
60 

88 
70 

87 
70 

87 
71 

87 
71 

85 

70 

78 
67 

74 
61 

76 

60 

82 

51 

85 
60 

76 
60 

79 
45 

77 
48 

65 
46 

60 
38 

68 

38 

77 
49 

75 
57 

68 
61 

67 
53 

65 

78.7 
58.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

77 
59 

75 
49 

78 
47 

83 
52 

85 
54 

84 

64 

87 
55 

79 

67 

86 
58 

87 
60 

87 
56 

84 
64 

85 
66 

64 
57 

85 
64 

81 
65 

76 
58 

78 

47 

61 
51 

73 
54 

72 
56 

79 
45 

69 

50 

61 

44 

61 
36 

68 
41 

66 

41 

71 
46 

71 
59 

69 
51 

67 
35 

77.2 
54.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

74 
57 

71 
43 

70 
44 

79 
47 

87 
56 

83 
63 

89 
63 

82 
54 

87 
47 

87 
50 

88 
59 

83 
64 

86 
64 

80 
52 

80 
64 

76 

60 

75 
42 

81 
46 

73 
50 

71 
65 

81 
39 

65 
46 

66 
27 

78.4 
52.3 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

75 
61 

74 
45 

77 
48 

81 
51 

85 
SB 

88 
62 

85 
51 

83 
66 

83 
60 

87 
55 

65 
55 

85 
65 

88 
67 

67 
67 

85 
67 

82 

67 

74 
57 

76 
47 

82 
49 

82 
54 

66 
55 

74 
45 

65 
50 

68 
34 

58 
37 

64 
37 

72 
42 

75 
51 

67 
58 

70 
55 

61 
37 

76.7 
54.9 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

70 
56 

65 
45 

71 
49 

77 
51 

83 
65 

88 
66 

83 
67 

80 
56 

85 
51 

85 
59 

85 

70 

82 

70 

64 
70 

76 
64 

79 
66 

74 
60 

72 
44 

7* 
46 

80 
49 

74 
62 

70 
55 

80 
42 

78 

44 

55 

34 

55 
34 

66 

35 

75 
52 

69 
59 

69 
58 

69 
52 

60 
33 

74.6 
53.7 

MENA 

MAX 

MIN 

69 
53 

68 
45 

74 
49 

80 
54 

82 
56 

88 
66 

83 
70 

82 
55 

83 
55 

81 
58 

61 
68 

77 
70 

75 
58 

81 
56 

77 
64 

77 
55 

74 
57 

76 
50 

76 
54 

72 
59 

72 
57 

76 
46 

67 
54 

62 

47 

57 
36 

63 
38 

74 
46 

70 
59 

62 
55 

67 
52 

62 
38 

73.8 
55.9 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

MIN 

78 
62 

76 
42 

79 
46 

84 
52 

89 
58 

87 

60 

91 
62 

87 
66 

85 
66 

87 
61 

87 
68 

88 
69 

88 
66 

85 
66 

85 
67 

81 
67 

74 
58 

76 
51 

82 

44 

84 
52 

74 
56 

76 
*7 

71 
49 

60 
46 

59 
36 

64 
36 

74 
44 

77 
52 

70 
60 

69 
51 

65 
34 

78.6 
54.7 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

78 
61 

72 
48 

79 
49 

85 
54 

88 

57 

88 

61 

91 
67 

89 
62 

85 
67 

89 

60 

89 
56 

90 
69 

69 
69 

80 
67 

67 
68 

75 
57 

77 
50 

79 

51 

83 
49 

85 
55 

72 
58 

79 
48 

71 
61 

63 
47 

62 

39 

66 

38 

78 

46 

79 
54 

74 
60 

66 
55 

67 
40 

79.3 
56.3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

71 
58 

70 
50 

73 
48 

83 
53 

85 
57 

85 
66 

86 

65 

82 

67 

85 
59 

87 
57 

87 
58 

82 
68 

85 
67 

81 
67 

82 
65 

80 
65 

76 
57 

76 
48 

62 
51 

70 
57 

73 
59 

79 
46 

75 
62 

61 

44 

58 
39 

68 
38 

78 
44 

76 
66 

72 
58 

69 
53 

66 
39 

76.8 
55.5 

MOUNT  IDA 

MAX 
M.N 

73 
56 

73 
43 

76 
46 

82 
52 

85 
54 

85 
61 

87 
71 

81 
55 

86 

55 

85 
59 

65 
57 

83 
67 

80 
67 

84 
66 

80 
64 

77 
65 

74 
56 

76 

47 

78 
51 

75 
55 

71 
58 

80 
43 

76 
46 

64 
46 

60 
39 

67 

40 

78 
41 

71 
48 

68 
56 

69 
55 

6* 
35 

76.5 
54.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

MIN 

78 
62 

76 
59 

78 
60 

79 
57 

78 
58 

79 
63 

77 
54 

74 
65 

75 
64 

74 
60 

66 
56 

68 
58 

65 

50 

66 

49 

70 
64 

67 
67 

70 
49 

74 
49 

66 

44 

54 
36 

50 
28 

59 
37 

69 
47 

64 
55 

62 
52 

60 

47 

66 

40 

68.7 
52.7 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

71 
48 

66 
46 

71 
50 

78 
51 

75 
62 

85 
63 

85 
60 

82 
52 

87 
55 

87 
58 

67 
62 

86 
67 

77 
64 

74 
64 

80 
63 

74 
56 

73 
49 

74 
48 

81 
53 

71 
55 

70 
53 

72 
44 

79 

44 

64 
36 

56 
34 

55 
36 

68 
37 

70 
47 

60 
52 

68 
49 

62 
39 

73.5 
51.8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

68 

55 

71 
47 

65 

44 

70 
50 

72 
54 

86 
61 

84 
64 

85 
56 

80 
49 

86 

53 

86 
59 

88 
66 

77 
55 

78 
62 

74 
65 

79 
65 

73 
43 

70 
45 

77 
60 

79 
53 

72 
56 

69 
41 

82 
44 

58 
31 

53 
35 

54 
34 

62 
35 

77 
44 

70 
68 

60 
52 

68 
37 

73.4 
50.7 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
57 

65 
45 

73 
49 

76 
51 

84 
61 

81 
64 

83 
65 

82 
56 

84 

51 

83 
53 

84 
65 

80 
58 

83 
52 

80 
55 

79 
55 

74 
53 

70 
42 

72 
44 

80 
46 

74 
60 

72 
55 

78 
44 

68 
48 

53 
33 

54 
36 

63 
37 

75 
48 

68 
59 

65 
57 

69 
54 

61 
38 

73.6 
52.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

84 
59 

78 
44 

75 
46 

78 
51 

84 
53 

86 
60 

80 
67 

89 
66 

80 
63 

84 
60 

85 
64 

65 
63 

84 
65 

82 
56 

85 
65 

83 
65 

74 
59 

76 
49 

81 
51 

79 
55 

76 
59 

74 
43 

79 
49 

70 
49 

64 
39 

64 
42 

67 
44 

76 
47 

6* 
59 

63 
55 

73 
36 

77.5 
54.6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

83 
57 

75 
46 

75 
48 

76 
54 

83 
56 

85 
63 

83 
68 

90 
55 

78 
65 

83 
58 

84 
65 

64 
65 

85 
66 

80 
67 

85 
62 

82 
64 

75 
58 

7! 
51 

79 
62 

79 
57 

76 
56 

72 
45 

77 
61 

70 
46 

63 
38 

61 
41 

66 
45 

75 
53 

63 

57 

61 
62 

70 
39 

76.5 
55.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

76 
61 

70 
49 

77 
51 

80 
52 

87 
61 

83 
66 

84 
68 

82 
55 

84 
55 

86 
57 

88 
65 

81 
68 

85 
68 

81 
66 

62 
66 

78 
68 

71 
52 

76 
47 

80 
62 

74 
58 

71 
62 

77 
48 

59 
62 

55 

36 

58 

41 

65 
39 

73 
46 

70 
52 

67 
68 

70 
55 

64 
40 

75.6 
55.6 

HIHROO  0AM 

MAX 
MIN 

80 
58 

73 
45 

73 
47 

77 
50 

84 
55 

85 
61 

85 
66 

90 
64 

84 
62 

88 
58 

88 
60 

87 
68 

82 
67 

84 
68 

85 
65 

83 
66 

75 
57 

72 
45 

77 
60 

79 
65 

68 
59 

73 
43 

82 

50 

66 
38 

63 
39 

61 
38 

68 
41 

78 
46 

66 
69 

67 
65 

70 
39 

77.2 
54.0 

OKAY 

MAX 

MIN 

73 
63 

77 
47 

79 
49 

86 
55 

89 
58 

85 
68 

90 
72 

89 
59 

85 
65 

88 
61 

88 
72 

87 
71 

86 
72 

67 
72 

86 
65 

86 
59 

75 
61 

80 
52 

81 
65 

81 
60 

60 
62 

80 
46 

72 
62 

68 
50 

63 

40 

68 
45 

78 
50 

76 
62 

65 
68 

73 
54 

6< 
39 

79.6 
58.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

71 
54 

68 
49 

72 
50 

82 
49 

82 
58 

86 
66 

87 
65 

83 
61 

84 
57 

86 

60 

67 
53 

80 
70 

79 
69 

81 
68 

60 
67 

76 
55 

73 
53 

73 
49 

79 
54 

72 
60 

75 
58 

80 
47 

67 

53 

65 

47 

60 
38 

68 

38 

76 
♦7 

69 
60 

63 
63 

73 
54 

67 
38 

75.6 
55. S 

PARA60UL0  RADIO  KORS 

MAX 
MIN 

76 
60 

71 
51 

75 
49 

79 
52 

86 
60 

81 
69 

85 
64 

81 
62 

85 
54 

65 
55 

86 
52 

86 
66 

82 
65 

83 
55 

61 
67 

80 
67 

69 
60 

73 
49 

80 
50 

72 
68 

73 
46 

71 
50 

67 
48 

58 
34 

53 
38 

58 
36 

74 
45 

72 
54 

69 
57 

68 
53 

67 
38 

75.0 
54.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

72 
55 

70 
47 

74 
47 

85 
51 

88 
55 

89 
65 

91 
69 

85 

53 

86 
55 

90 
59 

89 
66 

83 
68 

80 
65 

84 
66 

84 
65 

78 
65 

73 
56 

75 

50 

82 
52 

75 
58 

75 
68 

82 
46 

65 

47 

62 
46 

58 
34 

70 
36 

80 
45 

72 
67 

65 
60 

73 
55 

66 
37 

77.5 
54.8 

PELSOR 

MAX 

MIN 

PERRYVILLE 

MAX 

MIN 

72 
52 

73 
43 

78 

83 

87 

85 

88 

86 

85 

68 

66 

83 

88 

83 

83 

80 

74 

77 

82 

70 
55 

74 
60 

81 
45 

68 
50 

53 
45 

60 
41 

69 
40 

78 
43 

70 
56 

66 
59 

71 
57 

67 
37 

77.5 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

87 
62 

76 
48 

78 
52 

83 
55 

86 

59 

85 
58 

86 
72 

82 

58 

84 
68 

68 
60 

87 
72 

88 
71 

89 

71 

61 
67 

86 
67 

80 
68 

73 
59 

76 
52 

62 
54 

82 

57 

67 
62 

78 
46 

70 
57 

61 
45 

69 
43 

67 
46 

75 
51 

78 
51 

72 
63 

71 
52 

65 
♦3 

78.1 
58.4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
54 

77 
47 

78 
51 

85 
55 

87 
58 

85 
67 

84 
69 

79 
67 

85 
65 

69 
61 

66 
71 

89 
71 

90 
70 

81 
59 

87 
66 

74 
66 

74 
55 

77 
52 

61 
53 

82 
68 

68 

53 

78 
46 

66 

53 

62 
44 

69 
44 

67 
45 

75 
51 

79 
68 

72 
55 

69 
53 

65 
41 

77.7 
57.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

74 
59 

70 
46 

74 
45 

77 
48 

82 
54 

83 
53 

86 
67 

87 
64 

85 
49 

85 
52 

66 
58 

77 
69 

81 
55 

62 
62 

80 
64 

77 
63 

70 
48 

72 

44 

80 
46 

72 
55 

70 
53 

76 
43 

67 
47 

28 

55 

62 

30 

77 
36 

74 
49 

66 
57 

62 

4* 

75.5 
52.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

82 
58 

78 
51 

75 
51 

78 
51 

81 
54 

86 
59 

86 
63 

90 
68 

80 
68 

83 
62 

65 
52 

85 
67 

85 
55 

86 
65 

86 
68 

85 
66 

76 
50 

74 
52 

76 

50 

81 
51 

64 
66 

76 
46 

75 

50 

67 

47 

58 

40 

66 

40 

76 
46 

74 
50 

78 
51 

68 
51 

70 
44 

78.4 
55.7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

77 
62 

73 
47 

80 
46 

80 
48 

83 

58 

81 
64 

87 

65 

83 
67 

60 
65 

62 
58 

83 
69 

83 
71 

61 
72 

83 
70 

80 
65 

78 
65 

71 
64 

71 
50 

75 
64 

75 
60 

70 
60 

74 
47 

72 
54 

62 
45 

66 
41 

63 

44 

73 
49 

71 
51 

61 
54 

60 

54 

65 

64 

74.6 
57.2 

ROGERS 

MAX 

MIN 

67 
53 

64 
49 

64 

50 

78 
54 

80 
59 

83 
63 

87 
62 

80 
56 

86 

53 

86 
58 

87 
56 

81 
64 

80 
64 

78 
55 

80 
64 

74 
58 

73 
45 

72 
52 

75 
53 

76 

60 

71 
60 

81 
46 

73 
45 

65 

40 

65 
31 

66 
34 

76 
45 

69 
55 

62 
65 

65 
47 

60 
35 

73.6 
52.6 

Se«  r«(«reDC«  aotes  tollovlnc  Stkti< 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConHnuvd 

Ul 

1.XJ 

Li  i. 

1.1 

-iX'J 

X  11 

iXLZ 

TX 

UX 

IXJi, 

J 

ARXANSAS 
OCTOBER  1962 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

83 
58 

77 
*6 

79 
48 

83 

51 

88 
56 

84 
64 

86 
62 

79 
64 

85 
66 

86 
58 

87 
68 

87 
68 

88 
66 

86 
68 

85 
66 

77 
70 

74 
59 

82 
54 

82 
54 

85 
54 

79 

61 

75 
50 

68 

53 

59 
41 

59 
39 

64 
39 

74 
45 

77 
49 

71 
48 

70 
54 

67 
40 

78.3 
56.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

7* 
57 

70 
47 

74 
46 

84 
51 

86 
55 

88 
65 

91 
65 

85 
62 

87 
54 

88 
68 

86 

67 

83 
68 

85 
66 

86 
67 

79 
66 

78 
66 

75 
57 

77 
47 

81 
51 

76 
58 

76 
60 

77 
44 

77 
48 

51 
45 

61 
38 

70 
37 

79 
44 

73 
55 

65 
59 

72 
57 

58 
37 

77.8 
55.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

85 
5« 

72 
*2 

76 
48 

78 
52 

85 
58 

88 
62 

87 
62 

88 
62 

79 
63 

85 
57 

85 
52 

87 
67 

88 
67 

88 
67 

88 
62 

85 
57 

76 
58 

72 
50 

77 
5t 

83 
52 

84 
58 

70 
48 

75 
48 

65 
39 

60 
43 

50 
41 

65 

43 

70 
45 

75 
55 

50 
42 

77.9 
53.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

77 
62 

70 
»7 

78 
48 

79 
52 

87 
58 

82 
65 

84 
67 

85 
65 

80 
56 

89 
57 

87 
66 

81 
67 

87 
66 

77 
66 

62 
65 

78 
67 

72 
55 

74 
50 

79 
51 

71 
55 

69 

61 

75 
45 

58 
52 

56 

40 

57 
39 

67 
38 

72 
38 

72 

50 

65 
59 

69 
55 

55 
43 

75.4 
55.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

75 
57 

75 
*5 

77 

51 

83 
53 

85 

56 

84 
60 

84 
64 

77 
62 

84 
57 

67 
57 

87 

70 

82 
69 

89 
68 

81 
58 

S3 
67 

77 
67 

77 
57 

75 
47 

80 
51 

77 
55 

68 
57 

78 
47 

57 
51 

61 
38 

59 
39 

67 
43 

75 
47 

75 
44 

79 
53 

65 

51 

55 
38 

75.7 
54.2 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

66 

53 

61 
49 

73 
49 

82 
55 

SO 
58 

85 

64 

88 
64 

83 
52 

88 
53 

88 
59 

89 
65 

78 

70 

84 
67 

85 
64 

84 
65 

75 
60 

72 
48 

75 
53 

79 
55 

78 
60 

68 
50 

84 
45 

64 
46 

62 
43 

53 
32 

69 
32 

77 
49 

66 

60 

60 
50 

66 
45 

60 
32 

74.9 
63.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

SO 
65 

75 
♦  9 

77 
53 

82 
55 

86 
60 

85 
64 

85 
64 

81 
69 

81 
65 

S6 
62 

86 
61 

86 
69 

88 
63 

85 
69 

84 
66 

81 
68 

73 
60 

75 
51 

80 
54 

SI 
58 

67 
50 

75 
52 

67 
53 

60 
42 

58 
41 

65 

44 

75 
49 

75 
55 

76 
61 

75 
54 

77.7 
57.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

83 
59 

75 
♦5 

74 
48 

77 
51 

82 
56 

85 
60 

85 
64 

85 
64 

77 
59 

83 
56 

87 
63 

86 
65 

86 
67 

67 
67 

85 
66 

84 
66 

73 
55 

73 
46 

76 

50 

SI 
53 

81 
57 

69 
49 

74 
50 

54 

40 

59 
39 

57 
40 

54 
43 

73 
50 

77 
64 

69 
52 

58 
36 

75.7 
63.9 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

70 
52 

69 
♦  9 

71 
49 

83 
51 

S6 
56 

88 
63 

89 
66 

83 
63 

85 
56 

88 
60 

88 
67 

83 
68 

84 
68 

81 
65 

83 
66 

79 
54 

74 
55 

74 
50 

80 
52 

72 
59 

73 
57 

81 
46 

77 
52 

50 
45 

58 
38 

59 
38 

80 
45 

74 
56 

69 

69 

70 
64 

55 
41 

77.0 
55.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

77 
51 

78 
54 

85 

57 

87 

63 

85 
68 

91 

72 

76 
68 

83 
66 

85 
63 

88 
72 

88 
72 

86 
73 

85 
67 

66 
67 

75 
57 

74 
58 

77 
53 

81 
57 

82 
65 

69 

55 

79 
50 

71 
53 

65 

47 

61 
44 

68 
49 

77 
55 

65 
53 

53 
55 

71 
51 

55 
41 

77.4 
59.1 

WALORON 

MAX 
MIN 

70 
53 

70 
♦* 

75 
46 

84 
52 

85 
55 

84 
67 

90 

65 

86 
64 

89 
60 

86 
57 

86 
69 

82 
68 

80 
67 

86 
67 

S3 
65 

79 
55 

75 
57 

77 
50 

77 
53 

77 
58 

76 
58 

83 
44 

78 
51 

65 

48 

57 
37 

69 
39 

79 
44 

58 
47 

63 

57 

69 

53 

56 
34 

77.2 
64.6 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

7* 
56 

72 
48 

76 
49 

78 
50 

85 

60 

SI 
67 

86 
67 

82 
59 

85 
53 

85 
54 

87 
65 

82 
66 

83 
67 

80 
64 

81 
67 

75 
55 

70 
50 

75 
47 

81 
52 

75 
58 

71 
51 

76 
46 

62 

40 

54 
32 

56 
38 

60 
35 

73 
45 

73 
52 

62 

54 

71 
45 

V-, 

74.7 
52.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

81 
63 

77 
47 

80 
49 

85 
53 

89 
55 

88 
62 

92 
68 

84 
65 

88 
66 

69 
58 

8S 
67 

88 
69 

89 
67 

85 
66 

87 
57 

SO 
65 

76 
57 

79 
51 

S3 
49 

86 
54 

74 
50 

79 
47 

70 
54 

61 
45 

61 
40 

65 

40 

76 
47 

78 
57 

70 
50 

55 
53 

68 
40 

79.4 
56.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

78 
63 

74 
50 

78 
55 

81 
52 

86 

60 

84 
63 

85 
65 

83 
59 

82 

60 

87 
57 

85 
54 

87 
68 

v> 

87 
66 

86 
68 

84 
70 

77 
55 

77 
48 

81 
49 

80 
55 

69 
59 

74 
45 

72 
49 

59 
34 

55 
34 

63 
36 

70 
45 

72 
55 

70 
57 

57 
56 

68 
39 

77.0 
54. S 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

65 
50 

58 
45 

61 
49 

72 
52 

75 
64 

77 
60 

79 
65 

77 
61 

77 
62 

79 
64 

79 
66 

75 
62 

71 
65 

74 
62 

71 
61 

59 

57 

69 
48 

68 

48 

72 

57 

66 

58 

66 
49 

75 
47 

56 
45 

53 
38 

54 
31 

67 
39 

70 
48 

54 
56 

67 
54 

55 

48 

59 
39 

69.0 
53.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

77 
62 

74 
65 

79 
50 

79 
52 

89 
64 

88 
72 

87 

57 

81 
60 

86 
56 

85 
55 

88 
64 

88 
63 

84 
65 

84 
66 

82 

70 

SO 
56 

72 
66 

75 
49 

81 
50 

79 
59 

63 

48 

72 
48 

59 
49 

57 

38 

55 
38 

58 
35 

75 
49 

73 
55 

71 
55 

58 
55 

68 
39 

76.0 
65.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BUKELY  HOUNTAIN  DAM 

HOPE  3  NE 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NABROWS  DAM 

KIMROD  DAM 

RUSSELLVILLE 

STBTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.03 

.20 
38 

.14 
24 

.17 
25 

.03 
9 

.11 
12 

.16 
24 

.15 

.23 
45 

.10 
20 

.19 
20 

.10 
10 

.10 
5 

.12 
48 

.09 

.22 
22 

.12 

17 

.15 
24 

.04 
5 

.08 
8 

.16 
25 

.10 

.04 
16 

.06 
6 

.11 
15 

.05 

7 

.10 
8 

.12 
19 

.12 

.18 
28 

.09 
9 

.16 
21 

.08 
14 

.07 

1 

.18 
13 

.11 

.18 
24 

.14 

14 

.14 
14 

.07 
9 

.12 

4 

.18 
31 

.08 

.07 
34 

.24 
32 

.06 
21 

.09 

13 

7 

.13 
39 

.06 

.15 
37 

.17 
28 

.22 
20 

.14 
10 

.08 
3 

.08 
32 

.15 

.04 
10 

.16 
7 

.00 
7 

.08 

4 

.11 
3 

.05 
9 

.07 

.11 
10 

.11 
3 

.11 

12 

.06 
10 

.08 
3 

.10 
21 

.15 

.10 

16 

.13 
15 

.13 
20 

.05 
6 

.07 
2 

.21 
16 

.20 

.12 
43 

.14 
25 

.09 
24 

.08 
11 

.09 
5 

.20 
70 

.04 

.10 
28 

8 

.08 
15 

.07 
9 

.05 
0 

.16 
42 

.10 

.12 
13 

.05 
6 

.07 
3 

.00 
8 

9 

.16 
40 

.13 

.18 
23 

.03 

4 

25 

13 

.02 

7 

.17 
50 

.01 

40 

.07 
28 

.24 
23 

.14 

11 

.10 

4 

.15 
55 

.23 

20 

.13 

17 

.06 
13 

.08 
12 

.14 
20 

.12 
62 

.16 

.16 
24 

.11 
15 

.16 
20 

.13 
13 

.12 
2 

.17 
36 

.11 

.12 
10 

.06 
4 

.11 
10 

.04 
7 

.07 
3 

.15 

14 

.18 
.11 

.09 

4 

.09 
6 

.07 
9 

1 

.14 
23 

.16 

.04 
15 

.14 
15 

9 

.08 
8 

.15 

14 

.08 

.06 

.13 
19 

.16 
13 

.06 
6 

.11 
3 

.08 
40 

.13 

.12 

.14 
25 

.13 
18 

.05 
5 

.10 
11 

.11 
49 

.21 

.17 

.14 
37 

.16 
25 

.09 
12 

.08 
3 

.20 

57 

.22 

.12 

.06 
28 

.07 
20 

.06 
9 

.08 

.08 
24 

.16 

.11 
11 

.10 
23 

.16 
13 

.05 
10 

.07 

4 

.12 
42 

.19 

.11 
15 

.08 
14 

.13 
16 

.04 

11 

.06 
3 

.15 
52 

.07 

.12 
32 

.08 
24 

.04 
15 

.02 
14 

.02 
4 

.13 
93 

.01 

17 

14 

.01 
10 

.02 
20 

.01 

1 

.16 
86 

.06 

.05 
22 

23 

.01 
7 

1 

.06 
8 

.06 
33 

.18 

.09 
53 

.14 
30 

.11 
22 

.07 
10 

.10 
6 

.08 
56 

3.58 

B  3.92 
B  782 

B  3.38 
538 

B  3.58 
517 

B  2.06 
297 

B  2.52 
166 

4.23 
1215 

Se«  r»I«reaca  i 


it«B   follovlnc  StktK 
-     126    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER   1962 


s(S. 


^V 


1    ri 


^9  i 


oO 


;L^-.^ L 


^      ?  ^  ^    -^  g  ^ 

^      ^  ?    &     &  O    *  5  * 

4  "i:  4  4  •-    .  S  *, 

•  ♦>  !l  it 


7    i<.;\L^^x    ^ 


>       C-t 


/   1.^      S  -J  ?e 


< 


1°       I       XI 


)       0 
■>  ^^^^*    — — — »—■ ^__i j^^ 


S         oi 


<>! 


STATION  INDEX 


< ANTOINe 

hPUn  I  w 

AKKAOELPMIA 


000« 

SCOTT 

006* 

LAWRENCE 

0130 

SALINE 

TELL 

0150 

CLARK 

0178 

PIKE 

01A8 

PERRY 

POPE 

0220 

CLARK 

0284    LITTLE    RIVER 


BATESVILLE    LIVESTOCK  0*58    INDEPENDENCE 


BAIESVILLE    L 
HEAVER    0AM 
BEE9E 

BEECH   GROVE 
BEEOeviLLE 

BENTON 


BLACK    BOCK 

BLAKELV    MOUNTAIN 
BLUE    MOUNTAIN    OAI 
BLUFF    CITY    3    SM 
BLYTMEVTLLE 
BOONEVILLE    t    Nl* 

flOONEVILLE    T    NE 
BOONEVILLE    5    NNE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURC    ?    S 
BOUGHT ON 

BRANCH    *    NW 
BRANCH    3    SW 
BRINKLEV 
BUFFALO    TOWER 
BULL    SHOALS    OAH 

WROETTE 
CABOT    4    SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN    I 
CAMDEN    2 

CARLISLE    I    SW 
CARPENTER    DAM 
CLARENDON 
CLARtSVILLE 
CLABKSVILLE    6    NNI 

CLINTON 
COMBS    3    SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    7    S 
CRYSTAL   VALLEY 
CUMMINS    FARM 
DAISY    3   E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 
DARDANELLE 
DE    QUEEN 

DERMOTT 
OES    ABC 
DEVILS    KNOB 
OIEBKS 
OUHAS 

EL    OORAOO   FA*    AH 

EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE    1    I 

FAYETTEVILLE    FAA 

FAYETTEVILLE    EXP 
FORDTCE    6    W 
FOREMAN 
FORREST    CITY 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENMOOO 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN   FOREST    ' 
GREENBRIER 
6REFNWOOO 

6REEHS    FERRY    I 


HEBER    SPRINGS    3    SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MUNTSVILLE 


JASPER 
JESSIEVILLE 
JOWESBORO 
KEISER 


1052  MISSISSIPI 

1102  PULASKI 

1132  IZABD 

1152  OUACHITA 

1150  OUACHITA 


LONOKE 


122'.  I 
1238  I 
1*42  MONROE 

1* 


'  JOHNSON 


1492  VAN  BUREN 

1574  MAOISON 

1582  NEWTON 

1596  FAULKNER 

1632  CLAY 

1666  POLK 

1730  ASHLEY 

1750  PULASKI 

1768  LINCOLN 

1814  PIKE 

1829  FAULKNER 

1834  YELL 

1835  YELL 
1838  YELL 
1948  SEVIER 


19i 


IICOT 


1968  PRAIRIE 

19B2  JOHNSON 

2015  HOWARD 

21*8  OESHA 


2356    CARROLL 
2366    SHARP 
24*3    WASHINGT 


2578    CRAWFORD 
2670    HEMPSTEAD 
2760    WHITE 
2794    SEARCY 
28*2    PIKE 

2922    YELL 
2930    BENTON 
29*6    CARROLL 


2978  CLEBURNE 

307*  CLARK 

3088  ASHLEY 

3132  SHARP 

316*  eOONE 

3  165  eOONE 

3230  CLEBURNE 

3235  POPE 

32*2  PHILLIPS 

3*28  HEMPSTEAD 

3*38  MONTGOMERY 

3**2  SEVIER 

3*66  GARLAND 

35*0  MADISON 

3556  UNION 

356*  LITTLE    RIVER 

3600  NEWTON 

3704  GARLAND 

3734  CRAIGHEAD 

3821  MISSISSIPPI 

I  3862  LO»«OKE 

390*  CLEVELAND 

I  399B  CRAIGHEAD 

4010  PULASKI 

4060  PIKE 


; KINGSLAND    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL  4106    BOONE 

LEE   CREEK    GUARD    STATION    4116    CRAWFORD 
LEOLA  ,  4134    GRANT 

LITTLE    ROCK    MB    AIRPORT    ,  *2*8    PULASKI 
[LITTLE    ROCK    FILT    PLANT      *250    PULASKI 


Ilurton 

MADISON 
MAGNOLIA 
MAGNOLIA 
MALVERN 


I  MARKED  T( 
!  NAR SHALL 
I  MAUMEE 


*386|  NEWTON 
4528    ST    FRANC I 
45*8,  COLUMBIA 
I  *59D    COLUMBIA 
! *»62| HOT    5PRIN 

4572    FULTON 

4638    LEE 
;  465*;  POINSETT 
I  *«66    SEARCY 

*696:  SEARCY 


0*60  INDEPENDENCE  j 
0524  CARROLL      i 
0530  WHITE 
0534  GREENE 
0536  JACKSON 

0562  SALINE 
0586  BENTON 
0616  CARROLL 
0664  POLK 
0746  LAWRENCE 

0764  GARLAND 
0798  YELL 
0800  NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 
0825  LOGAN 

0626  LOGAN 

0827  LOGAN 

0830  LOGAN 

08*2  VAN  HUREN 

0648  NEVADA 


0887  FRANKLI 

0888  FRANKLI 
0936  MONROE 
1010  NEWTON 
1020  BAXTER 


39  0* 
3S  S* 

3*  48 
3*  *7  ' 
3*  17  , 

»o^ 

3*  58 
3*  25 
3*  07 
33  37 

33  40 

34  19 

35  16 
35  18  I 
35  49  I 

35  45  I 

36  25  I 

35  04  I 

36  09  ' 

35  26  I 

3*  33 

36  22 
36  26 
3*  29 


93  25 
93  00 

92  93 

93  03 


93  58 
91  22 

91  3* 


93  50  , 
91  53 
90  38 


93  11 
93  39 
93  09 


21 

9* 

00 

16 

93 

53 

22 

*9 

57 

07 

35 

41 

3* 

26 

94 

25 

33 

0? 

91 

56 

27 

34 

0* 

91 

35 

34 

15 

93 

42 

35  22    92  25 


34  02 

94 

21 

33  31 

91 

26 

35  43 

93 

24 

36  06  9*  10 

33  49  92  31 

33  4  3  94  24 

35  01  90  47 

35  20  94  22 


36 

16 

93 

09 

03 

3S 

28 

92 

53 

43 

93 

33 

34 

?7 

93 

«j 

33 

56 

9* 

7? 

36 

05 

93 

*4 

33 

02 

92 

05 

3* 

36 

92 

00 

33 

50 

9? 

16 

35 

90 

76 

?R 

3* 

19 

93 

51 

36 

75 

>2 

55 

35 

47 

9* 

19 

34 

35 

9? 

I* 

3* 

46 

92 

19 

35 

46 

93 

05 

35 

00 

90 

*3 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1295' 

1150 

iioo' 


205      7A      7A 


93    07         1150      6P      7A 
1370    MID    HIO 


OBSERVER 


JAMES 
RUBY  B 
LITTLE 
REBA    T 


.  WILLI 
OWENS 
ROCK 
SWAlM 
GARNER 

HENORIX 


HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEEI 
I  MARVIN  MORRISON 


252  MID  MID 

135  5P   5P 

1*65  6P   7A 

*90  7A 

1253  MID  MIO 

1270  5P   5P 


3*9   SS   7A 
23?   6P   6P 


230 

7P 

214 

73(1 

305 

796 

BIO 

SS 

looa 

761 

?97 

MIO 

512 

2007 

715 

315 

6P 

360 

311 

5P 

690   SS   7A 
23*  6F  7A 


1050:  SS   7A 


ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
<   DAVID  L.  STIDHAM 
.ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  MCKENNEY 


,  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
!  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANDEI,L 
!  MARY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R,  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 
B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
MIXON  M.  BAILEY 
MART  REIDER 

JOHN  L.  TAIT 


UNIVER 

EARL  e. 
MAUDE  I 
JONAH 
CLAREI 
LAURA 


POLK 


JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDOEB 


WILLIA 


A.  BROWN 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSEB 


VIS  ' 


KEAHEY 


VIATION  AGENCY 


WAYNE  STAI 
JANE  LARKEY 
CHARLEY  M.  I 


LIZABETH  W.  FRIDAY 

I  S  NATL  PARK  SERVICE 

lAY  PEARL  MARKLEY 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 


MELBOURNE 

MENA 

hONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  ( 


MORR 

MOUN' 
MOUN' 


.TON 
IDA 
MAGAZINE 

kIN  HOME  C  OF  ENG 


ZARD 
756  POLK 

4900  DREW 
4906  I  ASHLEY 
4934  CALHOUN 

493B1 CONWAY 

49B3J  MONTGOMERY 
I  5010  LOGAN 
I  5036  BAXTER 

5038  BAXTER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  caxrled  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  TabJe  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ^ound.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry,  1 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  ' 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and] 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Biu'eau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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72 

30+ 

27 

9 

419 

0 

0 

5 

0 

2.22 

1.12 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

DARDANELLE 

51.8 

39.5 

50.7 

-  0.4 

73 

30+ 

28 

9 

424 

0 

0 

7 

0 

3.02 

-   .9* 

.77 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

DEVILS  KNOB 

55. IM 

38. 6M 

46. 9M 

65 

30+ 

26 

5 

544 

0 

0 

5 

0 

1.21 

.47 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT       //R 

6C.5 

40.0 

50.3 

0.3 

72 

11 

27 

9 

435 

0 

0 

2 

0 

2.90 

-   .28 

1.55 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

60.9 

38.8 

49.9 

72 

30+ 

25 

9 

449 

0 

0 

10 

0 

1.78 

.81 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

MENA 

59.5 

41.7 

50.7 

-  0.5 

69 

30+ 

29 

9 

423 

0 

0 

1 

0 

2.40 

-  1.61 

.80 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

52.7 

37.1 

44.9 

65 

21 

28 

9 

595 

0 

0 

8 

0 

4.07 

1.73 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

OZARK 

50.9 

41.5 

51.2 

1.2 

70 

30+ 

29 

9 

410 

0 

0 

ft 

0 

2.09 

-  1.20 

1.05 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

PARIS 

5?.0 

39.7 

50.9 

72 

14  + 

27 

9 

417 

0 

0 

5 

0 

2.49 

.75 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 

52.1 

39.6 

50.9 

74 

30 

27 

9 

417 

0 

0 

7 

0 

2.86 

.97 

7 

.0 

0 

5 

3 

0 

SUBIACO 

61.3 

40.5 

50.9 

-  0.2 

72 

15+ 

28 

9 

417 

0 

0 

3 

0 

2.40 

-  1.17 

.80 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

WALORON 

61.8 

40.2 

51.0 

74 

11 

27 

4 

413 

0 

0 

5 

0 

2.59 

1.18 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

WHITE  ROCK 

55.0 

39.1 

47.1 

68 

11 

28 

5 

531 

0 

0 

4 

0 

2.16 

.93 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

49.8 

0.0 

2.49 

-  1.33 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

59.9 

41.0 

50.5 

70 

15 

30 

9 

429 

0 

0 

2 

0 

2.18 

.56 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

BENTON 

51.7 

41.1 

51.4 

72 

16 

29 

23+ 

397 

0 

0 

6 

0 

2.05 

.77 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

50.7 

38.3 

49.5 

74 

12 

28 

9 

457 

0 

0 

10 

0 

2.19 

.61 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

CONWAY 

51.4 

41.0 

51.2 

-  0.2 

73 

30 

27 

9 

408 

0 

0 

5 

0 

2.57 

-  1.82 

.95 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

GREENBRIER 

50.3 

37.7 

49.0 

72 

30 

25 

10 

471 

0 

0 

8 

0 

1.56 

.38 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

50.2 

43.1 

51.7 

-  1.1 

73 

30 

31 

9 

393 

0 

0 

1 

0 

2.44 

-  2.13 

.72 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

60.6 

40.8 

50.7 

1.2 

74 

15 

30 

10 

421 

0 

0 

4 

0 

1.59 

-  2.43 

.45 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

MALVERN 

52.4 

39.4 

50.9 

74 

10 

27 

9 

416 

0 

0 

6 

0 

2.04 

.51 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

MORRILTON 

60.9 

40.1 

50.5 

-  0.1 

73 

30 

29 

10+ 

427 

0 

0 

5 

0 

2.77 

-  1.13 

1.05 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

NIMROD  DAM 

50. 7 

37.6 

48.7 

71 

16  + 

28 

10 

480 

0 

0 

10 

0 

2.20 

.65 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

PERRYVILLE 

M 

30. 9M 

M 

76 

15 

0 

0 

0 

1.97 

-  2.06 

.95 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

51.2 

40.0 

5P.6 

75 

15 

28 

9 

427 

0 

0 

3 

0 

1.58 

.34 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

5C.4 

2.12 

-  2.15 

.0 
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EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

60. AM 

37.0 

48. 7M 

-  2.2 

74 

17 

25 

10 

480 

0 

0 

8 

0 

1.53 

.53 

25 

.0 

0 

5 

0 

OES  ARC 

61.6 

40.6 

51.1 

74 

16 

29 

10  + 

408 

0 

0 

6 

0 

1.49 

.72 

25 

.0 

0 

4 

0 

HELENA 

61.1 

3R.2 

49.7 

-  2.7 

77 

12 

25 

11  + 

450 

0 

0 

6 

0 

2.41 

-  2.12 

.52 

25 

.0 

0 

6 

0 

ICEO 

60.8 

40.5 

50.7 

77 

11 

29 

9 

422 

0 

0 

5 

0 

1.74 

.70 

25 

.0 

0 

5 

0 

MARIANNA  2  S 

61.2 

40.3 

50.8 

-  0.4 

75 

16 

25 

10 

421 

0 

0 

5 

0 

2.04 

-  2.01 

.53 

25 

.0 

0 

6 

0 

SAINT  CHARLES 

5O.0M 

38. 4M 

48. 7M 

77 

12 

29 

10 

491 

0 

0 

0 

2.73 

.67 

25 

.0 

0 

7 

0 

STUTTGART 

61.8 

42.1 

62.0 

-  0.3 

75 

15 

30 

9 

386 

n 

0 

3 

0 

1.84 

-  2.59 

.71 

25 

.0 

0 

5 

0 

STUTTGART  9  ESE 

61.7 

38.1 

49.4 

77 

17 

29 

10  + 

450 

0 

0 

5 

c 

1.84 

.55 

25 

.0 

0 

5 

0 

WEST  MEMPHIS 

61.0 

40.4 

50.7 

74 

11 

30 

10+ 

422 

0 

0 

5 

0 

1.18 

.34 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

WYNNE 

DIVISION 

50.2 

-  0.9 

1.88 

-  2.42 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

54.4 

42.1 

53.3 

76 

11 

29 

4 

345 

0 

0 

3 

0 

4.38 

1.37 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

DE  OUEEN 

63.2 

40.7 

52.0 

75 

11 

27 

9 

383 

0 

0 

5 

0 

3.04 

.90 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIERKS 

62.4 

40.8 

51.6 

76 

30 

27 

9 

393 

0 

0 

5 

0 

3.74 

.81 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

HOPE  3  NE 

63.0 

41.2 

52.1 

0.1 

78 

11 

30 

23  + 

379 

0 

0 

6 

0 

3.82 

-   .75 

1.82 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOUNT  IDA 

62.1 

38.7 

50.4 

0.9 

73 

30+ 

25 

9 

429 

0 

0 

7 

0 

2.30 

-  2.15 

.64 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

NARROWS  DAM 

61.7 

39.4 

50.5 

74 

16 

28 

4 

425 

0 

0 

7 

0 

4.00 

.79 

27 

.0 

0 

8 

4 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

60.5 

3°. 6 

50.1 

74 

12 

29 

10  + 

441 

0 

0 

4 

0 

4.17 

1.20 

8 

.0 

0 

9 

3 

1 

OKAY 

64.4 

42.8 

53.6 

-  0.1 

78 

11 

30 

9  + 

336 

0 

0 

3 

0 

4.44 

.09 

1.30 

7 

.0 

0 

9 

5 

I 

TEXARKANA  WR  AIRPORT        //R 

52.2 

44.2 

53.2 

-  0,5 

78 

11 

34 

9  + 

346 

0 

0 

0 

0 

3.29 

-  1.04 

1.31 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

51.9 

0.3 

3.59 

-   .52 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

62.5 

42.5 

52.5 

74 

11 

31 

4 

366 

0 

0 

1 

0 

3.27 

-  1.25 

1.06 

8 

.0 

0 

9 

1 

CAMOEN  1 

53.9 

42.1 

•  53.0 

0.4 

79 

11 

31 

14  + 

355 

0 

0 

6 

0 

2.98 

-  2.15 

.71 

8 

.0 

0 

3 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

53.9 

40.5 

52.2 

-  1.9 

80 

11 

31 

23  + 

375 

0 

0 

5 

0 

2.97 

-  1.79 

.87 

17 

.0 

0 

9 

0 

FOROYCE  6  W 

52.6 

42.4 

52.5 

75 

16 

31 

9  + 

370 

0 

0 

3 

0 

3.43 

.70 

8 

.0 

0 

8 

0 

MAGNOLIA  3  N 

54. 9M 

41. 9M 

53. 4M 

-  1.1 

80 

11 

28 

4 

344 

0 

0 

4 

0 

2.94 

-  1.85 

.92 

20 

.0 

0 

5 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

6?. 5 

40.5 

52.0 

79 

12 

30 

23  + 

383 

0 

0 

5 

0 

2.41 

.79 

18 

.0 

0 

7 

0 

PRESCOTT 

50.6 

40.7 

50.7 

-  2.3 

78 

16 

29 

4 

424 

0 

0 

5 

0 

3.47 

-   .94 

1.45 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

WARREN 

64.3 

41.7 

53.0 

-  0.9 

77 

15 

30 

14  + 

357 

0 

0 

5 

0 

2.45 

.83 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

-  0.6 

2.99 

-  1.54 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

64.3 

42.1 

53.2 

-  0.5 

78 

15+ 

30 

14 

351 

0 

0 

5 

0 

3.19 

-  1.10 

.54 

21 

.0 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

61.9 

41.4 

51.7 

77 

11 

30 

14  + 

395 

0 

0 

5 

0 

1.20 

.39 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

DUMAS 

63.0 

41.0 

52.0 

-  1.0 

77 

11 

29 

10 

383 

0 

0 

5 

0 

2.00 

-  2.44 

.58 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

EUOORA 

6S.2 

43.9 

54.6 

81 

11 

32 

10+ 

309 

0 

0 

2 

0 

2.92 

1.07 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

MONT  I  CELLO  3  S 

53.4 

40.0 

51.7 

78 

16  + 

25 

14  + 

391 

0 

0 

6 

0 

1.84 

.49 

18 

.0 

0 

6 

0 

0 

PINE  BLUFF 

67.5 

43.7 

53.1 

-  0.6 

78 

15 

31 

5 

351 

0 

0 

1 

0 

1.62 

-  3.01 

.48 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

61.6 

42.4 

52.0 

78 

11 

32 

4 

384 

0 

0 

1 

0 

1.46 

.49 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

PORTLAND 

63,6 

41.5 

52.6 

-  1.0 

77 

17 

31 

10 

353 

0 

0 

2 

0 

2.78 

-  1.53 

.90 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

ROHWER  2  NNE 

64.9 

41.1 

53.0 

78 

10 

29 

10 

355 

0 

0 

4 

0 

1.54 

.51 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

52.7 

-  0.4 

2.07 

-  2.31 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   81°  on  the  11th  at  Eudora 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  9th  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   4.44  inches  at  Okay 
Least  Total  Precipitation:   0.52  inch  at  Salem 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.02  inches  on  the  7th  at  Greenwood 
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DAILY  PRECIPITATION 
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ABROTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALV 

AMITV  3  NF 

2.84 
1.09 
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3.42 

T 
T 
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1.27 
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.09 

T 
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.18 
.53 
.25 

.23 

T 

.04 
.05 

.49 

.36 
.25 

.44 

.06 

T 

.28   .02 

.25 

ANTOINF 
APLIN  1  W 
ARKAnfLPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASHOOWN 

3.37 
2.64 
3.27 
1.97 
4.38 

.04 

T     .10 

.20 
.05 
.17 

.04 

1.19 
1.37 

1.40 

1.06 
.17 
.78 

.29 

.24 
.66 

.90 
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.11 

.65 
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.10 
.14 
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.08 
.36 
.02 

.10 
.09 
.15 

.07 

.04 
.37 

.14 
.25 

.10 

.07 

.10 
.38 
.39 
.03 
.35 

.55 

.20 
.21 

.57 

.24 

7 

ATHENS 

AUGUSTA 

Ofltn  KNOR 

RATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

3.33 
1.35 
1.33 
1.57 
1.18 

•  OS 

.05 

T     .02 

.02 

•  21 
T 

.06 
.06 

.06 

.85 

.31 

.60 
.29 
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.16 

T 
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T 

T 

T 

T 
.33 
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.27 
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.26 

7 
T 

.06 

T 

T 

T 
T 

.08 

7 

T 
.51 

.37 
.08 
.15 

T 

1.01 

T 
.23 

.18 
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.16 

BEAVER  0AM 
BEECH  GROVE 
6EE0EVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

1.60 
1.13 
1.93 
2.05 
1.40 

.OB 

r 

1.19 
.05 

.13 

T 
T 
•  06 

T 

.60 
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.18 
.62 

T 
.77 

.03 
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.03 
.33 

.02 

.23 

.50 

.52 

.23 

.02 

T 

.09 

.23 

.06 

.17 
.02 

.09 

.28 

.20 
.33 

.17 

.21 
.07 

BERRrVILLE  t*    NW 

RTG  FORK 

BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.2, 
2.67 
.97 
2.19 
3.37 

•  04 
T 

.08 

.06 

.51 

.92 
.36 
.27 

.42 
.12 
.61 
1.40 

.01 

.07 

T 

.22 

.34 
.50 
.43 

.31 

T 
T 

.07 

.03 
.37 

.03 

.04 
.28 

.05 

T 

T 

.29 

.26 

.24 
.18 

.04 

.11 

.59 

T 

.22 

.59 

.07 

.17 

T 

RLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BO UGH TON 
BRINKLEY 
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1.29 
2.73 
2.95 
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1.19 
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.04 

T 

.27 
.17 
.46 
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.15 
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.16 

RUROETTE 
CAROT  i*    SW 
CALICO  ROCK 
CAMOFN  1 
CARLISLE  1  SW 

1.72 
1.86 
1.25 
2.98 
1.14 

.10 
.08 

•  61 

•  07 

•  07 

•  03 

T 
.02 

.23 
.48 

•  38 
.07 
.04 
.71 
.30 

•  05 

.04 

.30 

.38 
.25 
.05 
.65 
.09 

T 
.05 

.01 

T 

.37 

.02 
.34 

.06 
.10 

.28 
.78 
.37 
.10 
.65 

.11 

.06 
.44 

.11 

.10 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
CONWAY 
CORN ! N6 

2.21 
2.22 
1.46 
2.57 
.83 

T 
.04 
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.08 
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.06 
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1.12 

•  44 

•  28 
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T 
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.96 

T 
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.08 
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.15 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

2.20 
3.19 
1.77 
1.20 
3.48 
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T 

T 

T 
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•  45 

T 
.20 
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.24 
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.06 

T 
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.01 
.08 
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.63 
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.16 
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.04 
.11 
.10 
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.03 
.26 

.07 
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T 
T 

T 
T 

.12 
.12 
.35 

.13 
.13 

.02 

T 
.03 

.75 
.39 
.23 

.72 

T 
.14 

.28 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 

1.85 
2.33 
3.02 
3.04 
1.45 

.10 

T 

•  05 

•  20 

•  16 

•  03 
.02 

.32 

.53 
.56 

•  40 

.36 
•  48 
.52 
.55 

.08 

•  15 

T 

.30 

.22 
.57 
.73 

.23 

.06 

.16 

.10 

.58 

.27 
.36 
.77 
.26 

.20 
.08 

.10 
.30 
.44 
.90 

.20   T 
.33 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OlERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1.49 
1.21 

3.74 
2.00 
2.97 

T     T 

-03 

T 

T 

•  14 

•  14 

•  06 

•  03 

T 
.05 

•  47 
.60 

•  31 

.10 

.71 
.45 
.20 

T 
T 

.87 

.31 
.19 
.49 
.66 
.03 

.03 

.02 
.43 

.06 

.15 
.26 
.21 

.07 

.11 
.30 
.15 

•  04 

•  01 
.06 

.01 

T 
T 

.72 

.43 

.04 
.12 

.02 

.11 
.06 
.49 

.33 

.81 

.13 

7 

.05 

.31 

7 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.92 
1.79 
1.24 
1.15 

.89 

T     ,32 

•  05 

•02   ^04 

.03 

•  13 

•  04 

T 
T 

.03 

•  64 

•  25 
.60 

•  55 

T 
.21 

.07   .08 

.03 

T 

T 

.46 

•  15 

•  18 

.06 

1.07 
.23 

.20 

.01 

T 

.16 

T 

.73 

.15 

.04 
.02 

.02 
.05 
.21 

.05 

7 

•  23 

•  05 

•  11 

.17 

.16 
.12 

.25 

F09DYCE  6  W 

FORT  SMITH  WR  AIRPORT   //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

3.43 
2.90 
1.78 
3.61 
1.16 

T 

T     T 

T 

T 

.07 

•  02 

•  12 

•  60 
U65 

•  81 

.70 

.11 
1.76 
.16 

T 

•  01 
.01 

T 

T 
.10 

.60 

.14 
.60 
.30 

.22 

.14 

.26 

T 

.23 

.08 

T 

.03 

.06 

T 

T 
.53 

T 

.55 

.01 
.07 
.05 
.56 

T 
.32 

T 

.32 
•  23 
.54 

.78 

.10 
.02   7 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.53 
2.66 

3.00 
1.38 
1.63 

T     .07 

T 

.42  ;" 

.18 
T 

.09 
.04 

T 

•  32 
.23 
.62 
.46 
.67 

•  12 
1^06 
.32 

T 

.04 
.03 

.16 

.02 

.21 
.41 
.23 
.11 
.26 

7 

.17 

.92 

T 

.14 

T 

.29 

.10 
.46 
.73 
.18 
.26 

.49 
.19 

.09 

T 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

1.66 
3.86 
1.68 
2.53 
2.93 

.08 
.29 

.05 
.07 

.02 

T 

•  38 
2^02 

•  28 

.27 

.20 
1.06 

.53 

.02 
.02 

.10 

T 

.56 

.30 

.30 
.42 

.72 

.01 

T 

.22 

.35 

.09 

.71 

T 

7 

.22 
.84 
.27 

.09 

.04 

.65 

.08 

.08 
.25 

.36 

.23 

.25 
•  21 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

1.24 
1.39 
1.93 
2.41 
3.82 

.08 
.02   .25 

.09 

•  05 

•  05 

•  IB 

T 

.05 
T 

•  65 
.62 

.71 

.18 
.27 
1.82 

.28 

T 
T 
.03 

T 
.18 

.22 
.08 
.16 
.53 

.47 

.08 

T 

.20 
.28 

.07 
.08 

.06 
.03 

T 
.01 

.02 

.19 
.62 

.08 

.08 

.07 
.11 

.16 
.10 
.24 

.78 

•  02 

•  37 

•  17 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

3.14 
3.32 
2.44 
4.07 
1.17 

•05   .01 
.10 

.10 
T 
•  21 

.96 

.20 
.72 

.05 
.40 

.42 
1.02 

.17 
2.00 

.06 

1 
1  T 

1 

.44 

T 

.68 

.17 

.72 

.18 

.05 

.50 
.21 

T 
.13 

T 
.20 

T 
.05 

.03 

.07 
.22 

.05 
.06 

.14 
.06 
.05 
.10 

.82 
.92 
.45 

.80 
.07 

.30 

.01 
.10 
.09 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

1.90 
1.35 
1.14 
1.74 
.90 

.05 

T     .13 

.01   .09 
.15 

•  15 

•  12 

T 
.03 

•  10 

.02   T 

T 

.40 
.24 
.30 
.10 
•  10 

.15 

.25   .03 

.11 

.22 

.15 

T 

1  .01 
1  .03 

i 

1 

.29 

.05 

T 

.35 

.36 

.23 
.30 

.03 
.03 
.11 

.04 
.02 

.03 

.02 
.12 

T 

.02 
.02 
.10 

.15 
.25 
.24 

.70 

T 

.05 

.35 

.03 

.20 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

2.26 
3.38 
.66 

1.97 
2.17 

.03 

T 

•  05 

T 

T 
.08 

T 
T 

•  78 

•  64 

•  48 

•  85 

.72 

.15 
.73 

.02 

.52 

.04 

.40 
.18 
.09 
.39 

.02 

.05 
.17 

.07 

.03 

.35 

.19 

.11 
.12 

.12 
.03 

.53 

.98 

.43 

.29 

.38 

.28 
.14 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

1.69 
1.94 
1.53 
1.84 
2.94 

T     .03 
.02 

.04 
.11 
.19 
.09 

.06 

•  18 

•  25 

•  64 

.07 
.38 
.63 

T 
T 
.06 

.45 
.49 
.23 

.03 

.06 

.40 
.24 

.05 
.02 

.06 
.92 

.12 

.04 

.11 
.16 

T 

.05 
.02 

.32 
.45 

.16 
.13 

.69 

.02 

.01 
.08 

.31 
.38 

.16 

.82 

.16 

.05 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

2.04 
2.04 

iToi 

.08 
.32 

.03 

.11 

.04 

•  29 

•  30 

.34 
.42 

T 

.02 

- 

.12 

T 

.19 
.11 

.07 
.20 
.36 

.30 

.02 

.17 
.13 

.09 

-    - 

.02 

.22 
.53 

T 

.51 

.04 
.10 

7 

.36 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

1.83 
2.40 
1.84 
2.41 
2.77 

1.19 

.02 
.11 
.12 

T 
.02 

T 

•  33 

•  80 

.48 

.28 

.37 
.27 
.39 

T 

.20 

T 

.15 

.49 
.79 
.34 

T 

.17 

,05 

T 

.30 
.02 

T 

.43 

.14 

.04 

.30 
.16 
.29 

1.05 

.08 

.09 

T 

.71 

.37 
.13 

.31 

.02 

.24 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2    ESE 

2.30 
4.07 
1.35 
1.09 
.96 

.03 
.10 
.03 
.03 

.04 
.20 
.42 
.15 
.19 

.64 
•  90 
.34 
.37 
.35 

.32 

.08 
.08 
.11 

T 

.02 

.03 

T 

.37 
.27 
.18 
.17 
.10 

T 

.06 

.01 

.04 

T 

.22 
.87 
.02 

.18 

.03 

.42 
1.73 

T 

.12 

.26 
.26 
.05 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NOVBIBKB 

IMS 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

1 

t- 

1        2    I 

3 

4    {    5        6 

7    1 

8        9 

10   1   11       12 

13      14   {   15       16 

17   1 

18 

19 

20   I 

21 

22  {  23   1  24 

25  1 

28 

27 

28      29   I  30 

31 

■^.BtftRY    6    NNE 

2.49 

T 

1.43 

T 

r 

.13 

T 

.80 

.13 

mBROKS   0AM 

A. 00 

.75 

.74 

.76 

.13 

.13 

T 

.35 

.08 

.79 

.27 

NASHVlLLf    PEACH    SUBSTA 

4.17 

T 

.29 

1.20 

.82 

T 

.19 

.15 

.01 

.03 

.10 

.10 

.97 

.31 

NATHAN    h    WNW 

3.96 

.02 

.55 

.80 

.70 

.29 

.40 

.10 

.70 

.40 

NEWHOPE    3    E 

3.21 

T 

1.38 

.51 

.30 

.25 

.25 

.52 

NEWPOST 

l.»3 

.11 

.88 

T 

T 

.26 

T 

T 

.18 

ttlMROO   0AM 

2.20 

.28 

.03 

.65 

.27 

T 

.36 

.01 

.23 

.18 

.19 

OOELL    3    1 

2.05 

.02 

.01 

1.08 

.03 

1 

.01 

.70 

.20 

OOEN    7   tf 

2.32 

.53 

.32 

1 

.27 

.03 

.04 

.06 

,37 

.03 

.52 

.15 

OKAY 

A. 44 

1.30 

.75 

.35 

.50 

.11 

.13 

.15 

.50 

.65 

T 

OSCEOLA    2    NNW 

1.07 

.11 

.31 

.34 

T 

.09 

.22 

0»ENSVILLE 

2.25 

T           T 

.20 

.02 

.15 

.62      T 

T 

.10 

.58 

T 

.08 

.01 

.27 

T 

.22 

T 

OJARK 

2.09 

.05 

1.05 

.25 

i  •"' 

.12 

T 

.25 

.35 

T 

OZONE 

1.59 

.92 

.06 

.08 

.53 

PARAGOULO    RAOIO    KORS 

1.13 

.01 

.16 

.62 

.03 

1      .04 

.27 

PARIS 

2.49 

T           .06 

.12 

.75 

.08 

]     T 

.14 

.10 

T 

T 

.62 

.10 

.52 

PARKIN    ?    W 

1.29 

.04 

.38 

.25 

T 

.02 

.20 

.08 

.32 

PARKS 

.95 

.35 

.10 

.10 

.40 

PELSOR 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

-      1     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

PERRVVILLE 

1.97 

.15 

.95 

[     T 

.20 

.10 

T 

.27 

.30 

PINE    «LUPE 

1.62 

.02 

.48 

.45 

.23 

.07 

.05 

I 

.17 

T 

.14 

.01 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

1.46 

T           T 

.01 

.48 

T 

[     T 

.49 

.02 

.17 

.05 

T 

.18 

.06 

T 

PINE    RIOGE 

2.46 

.75 

.27 

.31 

.05 

.04 

.04 

.28 

.03 

.58 

.11 

POCAHONTAS    1 

1.14 

T 

.26 

T 

T 

.50 

T                  1     .06 

.29 

.02 

T 

.01 

PORTLAND 

2.78 

.10 

.10 

T 

.90 

T 

.76 

T 

.70 

.17 

T 

.05 

T 

T 

PRESCOTI 

3   47 

T 

1.45 

.55 

.30 

.12 

.15 

.05 

.70      .15 

RATCLIFF 

2    22 

T 

.93 

.09 

.27 

T 

T 

.47 

.46 

ROGERS 

1    64 

.03       .09 

.03 

.86 

T      ]     T 

.07 

.12 

.02 

.06 

.36 

ROMWER    2    NNE 

1.64 

T 

.12 

.34 

.61 

T 

.29 

.19 

.09 

RUS5ELLVILLE 

2.86 

.18 

.97 

.05 

j 

.08 

.11 

.52 

.95 

SAINT    CHARLES 

2.73 

.60 

.05 

.33 

.60 

.27 

.10 

.11 

.67 

SAINT    FRANCIS 

1.02 

.35 

.25 

.05 

I 

.37 

SALEM 

.52 

.05 

.11 

1      .06 

T 

.18 

.12 

SEARCY 

1.61 

.03 

.05 

.03 

.20 

.29 

1      •"' 

.56 

.04 

.36 

.03 

SHERIDAN    TOWER 

1.68 

T            .09 

.16 

.31 

.33 

.11 

.07 

T 

.27 

.34 

SHIRLEY 

1.09 

T 

.IR 

T 

.43 

.0' 

j     T 

.08 

.06 

.27 

S;LOAM    SPRINGS 

1.22 

.01       .01 

.03 

.50 

T 

T 

.19 

.48 

SPARKMAN    3    WSW 

2.97 

.09 

.03 

1.18 

.41 

.28 

.05 

.10 

.54 

.29 

STAMPS 

3.35 

.97 

.73 

.03 

.23 

.31 

.02 

T 

1.03 

.03 

STAR  CITY    2    5 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

-      1     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SIOSY 

1.25 

T 

.30 

.10 

T 

.85 

STUTTGART 

1.84 

.34 

.39 

.21 

.07 

.12 

.71 

STUTTGART    9    ESE 

1.84 

T 

.04 

.04 

.34 

!     T 

.49 

.16 

.14 

.08 

.55 

T 

SURTACO 

2.40 

.02 

.17 

.80 

.15 

1     .07 

.03 

.53 

.23 

•  40 

TAYLOR 

3.10 

T 

.74 

.78 

.06 

.40 

.33 

.02 

.15 

T 

.62 

T 

TEKARKANA    WS    AIRPORT          //R 

3.29 

.03 

1.31 

.50 

T 

.30 

.02 

.13 

T 

.01 

.13 

.76 

.10 

KALDRON 

2.59 

T 

I.IB 

.28 

.20 

.04 

.46 

T 

.42 

.01 

WALNUT    RIOGE    FAA    AP 

.99 

.03      .09 

.05 

.39 

T 

]     .05 

.20 

.13 

T 

.03 

.02 

WARREN 

2.46 

T 

.01 

.33 

1     '°'' 

.83 

.09 

.25 

.27 

.04 

.13 

.12 

.26 

•  06 

WEST    MEMPHIS 

I.IS 

.09 

.34 

.30 

.15 

.02 

.26 

WHITE   ROCK 

2.16 

T            .02 

.05 

.93 

1     '"^ 

.18 

.02 

.08 

.80 

.06 

WTIWE 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVHIBER  1962 


Day  Of  MonOx 


ALUH  FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHDOWN 

BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  f«3  1 

BEAVER  0A« 


BEMTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAK 

BLTTMEVILLE 

BOOHEVILLE 

BRINKLET 

CAHOEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DAROANELLE 

0£  QUEEN 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

OUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

GREENBRIER 

GREERS  FERRY  DAM 

HARR I  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
«4IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61   52   53 
37   4*   41 


60   56   53 
38   43   42 


67 
37 


57   53   51 
37   45   44 


57   54   51 
35   43   40 


55   52   52 

32   44   42 


60   58 
34   42 


63   54 
35   45 


58   51 
37   42 


66   56 
36   39 


60   $8 
34   44 


58 

44 

64   54   55 
36   44   42 

58   57 
34   36   44 

64   61   55 

36  39   46 

57   55   55 
38   46   43 

62   56   54 

37  47   43 


67   65 
34   39 


60   60   52 
35   39   45 


56   57 
37   45 


66   55 
35   36 


60   54 
37   47 


62   53 
34   36 


62   62   53 
35   39   42 


66   64 
35   39 


69   66   60 
37   45   47 


39  40  36 

58  48  48 
35  41  34 

60  57  48 

38  41  38 

59  60 
37  41 


54 
36 


58   54 
32   45 


62   54 
34   38 


35  45  37 

62  54  54 

39  39  42 

54  50 

35  42 

52  45  45 

39  41  39 


59   63 

33   33 


59   72 
39   39 


58  53  60 

30  31 

60  55  61 

30  27  30 

57  55  60 

28  28  28 


60 

30 


60 

28   30 


54   64 
37   33 


53   61 
26   35 


64   55 
31   32 


50   58 
28   30 


59   73 
36   38 


59   54 
31   30 


59   69 
37   36 


56   63 
33   39 


60   62 
35   36 


52   58 
28 


58   68 
36   36 


55   64 
37   35 


62   58   69 
29   31   34 


60   70 
36   40 


58   62 
32   33 


49   54 
26   36 


60   71 
35   40 


57   65 
36   33 


60   70 
35   38 


57   67 
39   40 


54   64 
24   36 


59   61 
30   38 


57   62 
27   39 


59   67 
32   36 


56   63 
37   40 


59   61 
30   40 


60   65 
25   28 


56   60 
24   34 


57   61 
30   31 


57   58 
30   33 


54   65 
26   36 


60 
32 


61  56  56 
48  41  30 

63  58  60 

44  42  33 

69  61  62 

47  40  30 

55  54  53 

40  46  30 

56  55  54 
44  35  25 

58  56  53 
42  38  24 

50 
24 

67  58  60 

48  49  29 

59  49  53 

41  28  21 

65  59  58 

38  37  28 

56  53  52 

47  44  31 

62  58  61 
51  33  25 

61  62  55 

38  43  27 

61  62  59 

42  46  31 


60 
35 


45   41   28 


65   57 
50   31 


35   47   31 


60   60 
37   28 


62   64 
37   27 


56   50   54 
47   33   30 


60   62 
37   27 


59   55 
44   30 


68   62   61 
40   35   32 


64   58 
49   32 


59   53   54 


62   50   59 
35   27   20 

62 


55  56 

51   30  22 

64   59  56 

45   47  31 

58   55  58 

43   35  27 


51  30  25 

60  49  58 

38  27  18 

58  57  57 

42  39  26 

58  55  54 
37  39  29 

57  62  55 

32  35  21 

59  48 
42  30 


67   69   66 
34   42   47 


72   74 
34   49 


71   76   73 
35   45   44 


63   64   65 

25   40   47 


60   63   65 
21   32   43 


73   68 
26   39 


71   68 
41   48 


71   66   61 


60   69 
30   33 


60   64   62 
27   37   50 


72   73   69 
30   46   42 


76   79   72 
31   46   46 


67   72   68 


46   47 
70   67 


29   44   47 


58   65 
37   48 


78   68 
48   48 


68  77  67 

31  44  48 

69  73  72 
29  44  46 

75  76  71 

32  47  49 

65  69  66 

29  44  47 


75   75   69 
32   52   44 


77   70 
46   48 


77   80 
33   51 


77   81   69 
32   49   49 


57   59 
39   38 


72   69 
26   42 


72   67   61 
28   43   37 


71   74   69 
35   49   43 


70   72 
33   46 


68   72   65 
30   42   43 


69   66   65 
21   43   43 


74   68   62 
27   39   35 


68   67 
42   45 


54   63   61 
28   29   47 


68   69   62 
24   37   30 


67   66   60 
30   38   40 


68   69 

34   35 


68   71 
34   33 


70   72 
32   34 


66   70 
30   29 


67   69 
35   29 


64   68 
26   28 


62   71 
28   28 


68   71 
29   29 


69   67 
29   34 


67   70 
31   30 


63   66 
31   35 


64   74 
28   33 


65   62 
33   30 


69   73 
31   31 


69   72 

29   34 


68   70 
30   33 


64   66 
30   32 


67   73 
31   30 


64   70 
32   30 


69   72 
29   31 


70   71 
30   31 


66   72 
31   32 


64   62 
44   45 


72   74 
29   37 


67   70 
34   31 


68   75 
32   32 


66   75 
37   35 


71   68 
33   44 


73   67 
27   38 


70   66 
29   42 


66   71 
36   38 


69   71 
31   37 


67   50 
49   43 


73   58   49 
56   44   44 


74   60 
57   45 


73   53 
53   45 


72   53 
52   45 


72   52 
52   47 


72   53 
53   42 


60   42 
40   40 


72   70 
42   46 


71   74   54 
52   44   40 


77   61 
58   43 


66   50 
47   45 


68   51 

50   44 


71   54   46 
54   43   36 


76   66   49 
59   44   43 


62   52 
48   45 


68   56 
51   40 


74   72   50 


46   39   42 


76   61   49 
59   44   40 


77   54 
47   44 


79   73 
55   48 


61   41   39 
38   37   34 


61   44   42 
40   37   35 


64   44   42 
40   39   34 


75   62   54 


67   49 
45   44 


68   69 
30   30 


72   71 
23   47 


71   68 
26   40 


69   69 
27   28 


64   67 
31   32 


72   69 
27   32 


70   67 
37   41 


69|  66   49 
40l  44   42 


66   48 
47   45 


62   41 
38   36 


69   50   46 

45l  48   42   41 


68:  66 

35|  55 


671  60 
53!  38 


65  61 
56  41 


47   53   55 
42   39   49 


50 
39 

50 

41  30  43 

39  45  58 

36  39  38 

47  57  59 

42  36  46 

44  55  60 

37  35  35 

48  49  52 


46   58   59 
40   32   44 


50   60   67 
39   31   41 


39   36   38 


41   43   50 


56 

30 


51   56   61 
42   38   42 


47   58   65 
3  7   31   42 


47   53   53 

41   42   49 


51  50  68 

41  34  42 

46  56  63 

40  39  46 

50  58  58 

41  38  45 

51  66 

33  39 

47  56  50 

40  40  48 

47  55  54 

41  41  42 

46  52  53 

41  42  48 

47  52  54 
43  41  49 

45  58  63 

35  38  38 


38   37   35 


4  5   5  5   52 
37   40   37 


52   54   54 


48   59   66 
42   41   40 


46   55   67 
40   42   31 


50   51   70 
39   32   35 


43   56   61 


50   55   61 
41   3  5   38 


44   48   56 
41   35   38 


47   60   67 
37   37   37 


45   59   53 
37   39   37 


56 

72 

47 

33 

61 

62 

45 

33 

65 

60 

43 

39 

65 

54 

59   65   60 
42   35   49 


55   55   63 
42   33   49 


35   27   41 


64   57   55 
35   29   33 


54   57   51 
39   29   45 


55   63   56 
2  8   3  5   44 


62   63   67 
41   30   31 


56  66  57 

36  36  46 

65  71  61 

34  37  51 

61  61  68 

38  32  32 

64  69  59 

39  32  45 

64  65  60 

35  36  52 

53  67  57 

41  31  53 

65  65  56 
31  31  41 

62  67  57 
49  33  39 

51  65  64 
43  34  42 

55  57  60 

39  31  49 

58  67  55 

36  34  52 

52  66  60 
41  34  49 


55   68   62 


62   55   66 

42   32   43 


34  31  48 

52  70  70 

43  38  41 

55  55  57 

33  40  42 

57  53  56 
29  31  48 

55  63  57 

32  37  46 

60  57  54 

39  38  47 

52  66  55 

36  37  48 

63  53  60 

32  32  50 

62  68  61 

32  37  45 

58  62  57 
29  34  42 


62   57   56 
37   28   44 


65   58   62 
37   33   35 


5  7   59   5  7 
32   40   43 


55   56   50 
36   39   43 


55   54 
47   43 


69   61   55 
47   50   46 


55   55   54 
51   51   49 


55   50 
34   43 


55   55   52 
43   33   42 


55   59   56 

45   40   45 


58   57 
49   46 


59   53   50 
46   42   46 


61   53   55 

48   47   47 


59   58   56 

45   34   39 


52   51 
47   45 


55   60   59 
42   36   39 


52   58   55 
51   52   46 


55   54 
47   46 


58   56 
44   45 


56   52 
33   41 


58   64   58 
49   52   46 


58  59  55 

46  45  49 

56  56  54 

45  43  46 

58  53  52 

51  50  47 

55  60  56 

44  38  47 

53  49  45 

42  42  40 

59  52  53 

52  50  45 

55  62  56 

48  45  48 

54  61  52 
51  52  46 

60  62  57 
51  51  47 


45   48   43 


48   47   45 


57  52  50 

48  49  45 

57  55  51 

47  49  46 

55  57  54 

45  45  46 

60  52  51 


57   52 
39   43 


54   54   58 
37   39   39 


58   55   51 


57   53   46 
42   43   42 


52   66 
45   48 


65   65 

45   47 


52   72 
34   45 


62   69 

30   47 


63   68 
29   39 


49   60 
42   37 


56   55 
41   34 


50   61 
43   44 


55   67 

40   43 


60   61 
36   42 


66   61 

45   44 


65   66 

45   41 


64   69 

37   51 


55   67 
31   42 


65   55 
38   48 


65   68 
41   45 


64   64 
44   37 


62   67 

40   47 


58   60 
38   44 


62   63 

44   37 


67   65 

40   48 


66   62 
45   49 


57   61 
49   51 


59   54 
38   41 


58   65 
41   35 


63   62 
44   45 


59   64 
40   36 


52   68 
45   37 


63   68 

34   39 


58   66 

41   31 


64   71 
36   49 


48   62 
35   36 


61   66 
35   40 


37.5 

64.3 
42.1 

51.9 
41.4 

61.8 
39.5 

63.2 
40.7 

51.5 
40.6 

55.1  1 
38.5  I 

62.4 
40.8  \ 

63.0  ' 

41.0  , 

53.9 
40.5 

65.2 
43.9  ' 

58.1  1 
37.3  ' 

58.6 
35.9 

58.8  1 
38.1  1 

38 

.1  1 

62 

.6 

42 

.4 

50 

5 

40 

0 

60 

9  ■ 

38 

8 

61.4  ; 

37 

g   : 

56 

5 

34 

S 

60 

3 

37 

7 

58 

4 

37 

0 

59. 

3 

35 

9 

56. 

6 

38. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


ARKANSAS 
MOVSMBEa   1962 


Dar  Of  Month 


Station 


HELENA 
MOPE    3   NE 

HOT    SPRINGS     1    NNE 

JONESBORO 

KEISER 

LEAD   HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MAGNOLIA    3    N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 

MARIANNA    2    S 

MARKED    TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO    3    S 

MOROBAY    LOCK    AND   0AM    B 

MORRILTON 

MOUNT    IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOME     1     NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

PARIS 

PELSOR 

OERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRE  SCOTT 

ROGERS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   64   62 


61   58   52 
35   40   45 


58   53   53 

40   43   42 


57   54 
40   45 


57   55 

36   42   44 


56   52 
37   45 


58   48   49 
37   42   38 


65   62   54 
34   36   45 


60   57   53 
35   40   40 


60   64 

44   45 


55   52 
36   44 


60   58 
39   43 


62   64 
39   40 


67   66 
35   38 


59   57 
37   45 


60   55 
33   38 


55   47 
36 

50 


61   50 
38   41 


57   53 
37   42 


68   61 
35   39 


65   60 

35   40 


57   54 
37   46 


65   55   55 
36   38   42 


63   63   57 
37   39 


58   55   51 
41   48   41 


57   54   51 
37   44   43 


65   55   55 
38   45   43 


36   44   43 


59   58   53 
40   43   45 


59   60   50 
38   43   39 


65 

44   44 


65   54   50 
37   38   46 


60   55   47 
44   43   38 


48   57   55 

30   34   33 


61   60   71 
30   36   37 


62   57   65 
36   36   39 


54   51   57 
34   31   33 


52   51   58 
32   29   31 


60   53   64 
31   33   34 


62   60   65 
28   27   34 


61   54   64 
33   35   35 


62   60   69 
28   35   38 


61   57   65 
29   36   32 


58   54 
30   32 


61   55   62 
28   25   38 


59   58 
36   39 


59   55 
34   32 


50   60 
30   36 


60   57 
32   32 


64   50 
28   35 


55   47 
30   30 


48   63 
29   27 


48   62 
28   26 


59   54 
31   28 


55   62 
28   30 


54   50 
31   37 


55   55 

34   32 


54   63   54 
32   33   31 


61   59   71 


53   52   57 
33   30   31 


64   61   59 
33   34   35 


30  34 

54  61  67 
34  31  39 

61  54  66 

32  38  38 

55  53  55 

31  29  28 

52  50  65 

33  36  38 

58  58  64 

29  37  35 


61  68  57 

37  45  28 

51  61  60 

40  41  30 

58  59  59 

51  41  31 


65   77 
26   50 


78   69 
44   45 


71   69 
52   49 


54   54 
46   44 


51 
29 

58  54  50 

43  44  31 

58  57  55 

43  45  29 

65  54  60 

35  32  25 

58  59  55 

44  38  32 

65  62  50 

44  44  29 

50  60  59 

41  38  27 


60  65  63 

30  41  48 

57  53  63 

28  39  50 

67  77  57 

30  45  47 

67  65  63 
25  34  40 

68  70  67 
30  40  43 

77  80  69 

33  52  44 

74  73  71 

29  47  47 


75   66 
48   47 


65   65 
33   32 


59   72 
32   31 


68   58 
39   40 


64   58 
37   36 


60   69 
34   34 


56   72 
34   31 


71   70 
28   36 


57   72 
32   32 


59   75 
30   31 


69   68 
29   26 


66   70 
34   32 


59 

55 

65 

66 

56 

66 

70 

58 

57 

51 

31 

22 

25 

49 

41 

28 

45 

55 

61 

54 

60 

69 

59 

64 

58 

67 

69 

51 

36 

29 

36 

52 

47 

36 

37 

49 

70 

60 

66 

72 

76 

74 

56 

72 

73 

41 

46 

26 

29 

46 

44 

28 

26 

38 

68 

52 

69 

59 

76 

79 

68 

70 

73 

38 

37 

30 

30 

40 

47 

30 

30 

40 

68 

68 

66 

66 

71 

68 

67 

72 

70 

46 

40 

29 

29 

43 

42 

34 

30 

60 

53 

58 

51 

71 

73 

69 

59 

70 

71 

39 

35 

26 

26 

42 

45 

29 

27 

41 

57 

48 

48 

61 

52 

66 

63 

62 

62 

48 

35 

28 

40 

40 

36 

43 

47 

48 

71   76 
46   46 


70   58 
53   42 


66   49 

4  7   42 


72   55 
54   48 


74   64 
48   47 


50   43   41 


74   52 
49   46 


50   41   40 
67   51   47 


75   61   50 
56   44   41 


66   47   45 
46   43   37 


46   45 
41   38 


78   67   48 


72 

56 

45 

46 

52 

48 

44 

41 

59 

59 

48 

40 

39 

37 

34 

31 

56   60 
26   38 


64   54 
38   35 


52   51 
38   32 


66   54 
49   35 


67   57 
44   37 


68   55   61 
48   36   29 


67   57 
34   39 


58   60 
50   38 


55   54 
45   43 


64   54 
50   34 


62   67   57 


53   56   56 


56  55  53 

42  38  27 

55  60  60 

40  44  32 

63  56  56 

46  42  30 

50  50  66 

49  30  23 


25   26   41 


53   70   69 
33   34   41 


55   62   48 
53   43   36 


63 

62 

69 

63 

66 

68 

65 

54 

49 

23 

24 

42 

27 

27 

32 

55 

44 

36 

66 

52 

53 

70 

67 

65 

66 

50 

47 

27 

42 

44 

31 

45 

56 

48 

46 

38 

61 

72 

73 

69 

71 

71 

74 

59 

52 

30 

35 

49 

31 

32 

33 

40 

43 

44 

59 

73 

74 

68 

59 

68 

72 

65 

53 

29 

38 

39 

32 

33 

41 

45 

41 

41 

61 

64 

54 

64 

70 

67 

72 

66 

49 

29 

37 

47 

34 

35 

53 

55 

48 

40 

58 

68 

71 

56 

67 

70 

71 

67 

49 

28 

31 

46 

31 

30 

31 

54 

45 

42 

77 

76 

74 

70 

74 

75 

73 

60 

50 

35 

47 

50 

32 

33 

47 

56 

41 

44 

68 

70 

59 

70 

70 

69 

65 

49 

48 

32 

50 

47 

33 

35 

45 

46 

45 

42 

59 

62 

52 

61 

56 

67 

72 

60 

52 

30 

38 

49 

37 

34 

51 

55 

47 

37 

69 

72 

69 

69 

72 

71 

68 

47 

47 

30 

40 

43 

30 

31 

44 

47 

45 

42 

72   75   57 


72   78   67 
34   48   41 


23   34   45 


56   75   70 
31   40   49 


32   40   44 


74   57   67 
30   46   37 


71 

76 

72 

30 

41 

52 

55 

72 

73 

78 

36 

35 

50 

61 

55 

74 

73 

77 

39 

33 

50 

48 

52 

57 

57 

71 

29 

26 

50 

50 

65 

67 

73 

75 

40 

34 

40 

45 

65 

67 

68 

78 

32 

32 

44 

49 

72 

70 

65 

62 

32 

39 

55 

40 

51   57 
40   45 


53   57 
36   45 


58   65 
34   48 


5  7   56 
33   45 


57   58 
3  7   44 


56   59 
36   37 


55   59 
35   47 


50   55 
3  9   49 


56   64 
35   43 


59   68 
33   38 


48   50   60 
36   30   41 


51   56 
35   43 


52   51   54 
41   42   48 


52 
36 


42  48  65 

29  29  38 

40  47  60 

36  34  34 

41  47  59 

37  32  33 

49  55  66 

39  32  36 

47  47  55 

40  40  40 

49  46  53 

38  35  37 

49  68  66 

41  35  46 

45  50  50 

39  33  38 

48  50  50 

42  40  47 


56   58   59 
32   35   38 


47   65   66 
41   40   38 


52   54   58 
40   34   36 


68 
42 


47   55   55 
42   42   49 


49   57   65 
38   28   39 


52   46   54 
41   41   46 


42   47   57 
36   35   47 


43   67   61 
36   38   35 


59   68 

30   49 


53   58 

40   50 


64   56 
35   46 


64   53 
32   43 


59   59 
32   44 


70   70 
38   51 


52   51 
41   43 


58   69 
37   40 


51   52 
34   40 


68   53 
33   36 


62   62 

40   39 


61   57 
44   30 


54   65 
38   30 


63   67 
41   34 


63   55 
40   29 


51   55 
3  5   40 


64   56 
40   35 


64   57 
36   31 


50   62 
40   36 


56   66 

37   30 


69   56 

41   33 


59   65 
42   37 


65   52 

41   30 


55   69 
39   36 


64   65 
37   39 


60   65 
42   36 


51   68 
35   31 


59   52 

46   44 


55   53 
38   41 


55   56 

36   40 


50   53 
42   47 


59   52 

43   47 


59   55 
51   51 


57   55 
49   45 


55   52 
40   41 


59   57 
39   45 


70 

62 

55 

67 

30 

42 

42 

44 

70 

64 

61 

60 

35 

46 

46 

47 

69 

52 

55 

58 

35 

50 

49 

48 

65 

56 

56 

65 

27 

39 

42 

31 

52 

66 

69 

54 

33 

42 

42 

49 

65 

62 

62 

68 

35 

52 

42 

46 

63 

56 

58 

54 

37 

44 

46 

44 

54   61   74 
42   42   53 


61   65   73 
43   46   52 


55   66 
43   36 


64   71 
45   50 


65   67 
40   36 


65   72 
51   48 


64  52  74 

52  44  54 

55  65  73 

42  48  45 


69   70 
43   34 


55   73 

45   44 


56 

52 

52 

68 

69 

46 

44 

31 

42 

37 

51 

51 

59 

55 

69 

48 

46 

43 

39 

45 

51 

55 

55 

52 

74 

47 

43 

43 

43 

51 

53 

60 

51 

66 

67 

51 

49 

44 

43 

63 

58 

55 

53 

68 

73 

43 

44 

39 

49 

44 

53 

50 

59 

63 

73 

49 

47 

44 

37 

42 

44 

43 

54 

64 

64 

35 

34 

32 

39 

49 

58 

53 

47 

55 

66 

36 

40 

35 

37 

45 

51 

54 

48 

54 

67 

39 

40 

32 

33 

36 

56 

51 

62 

65 

70 

36 

43 

31 

45 

39 

53 

53 

51 

51 

64 

50 

49 

45 

38 

49 

52 

57 

50 

52 

52 

46 

47 

42 

41 

48 

55 

55 

60 

66 

66 

37 

44 

37 

44 

42 

52 

56 

46 

60 

66 

45 

45 

42 

43 

45 

66 

54 

64 

64 

74 

51 

48 

45 

41 

55 

57 

51 

59 

54 

70 

46 

47 

47 

40 

40 

54 

55 

64 

64 

54 

35 

35 

45 

43 

44 

63 

52 

52 

65 

71 

45 

46 

45 

40 

38 

67 

72 

47 

42 

64 

71 

49 

55 

64 

72 

50 

51 

61 

66 

45 

44 

65 

70 

48 

50 

57 

68 

49 

45 

67 

71 

42 

41 

8«*   reference   ootes  following  Stktloa   lodox. 
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Continued 

LJl 

T.1J 

LiX 

IJ 

ilVJ 

X  IL 

i.\.t 

■Vi 

Ui 

ll^il. 

> 

ARKANSAS 

Station 

Day  Of  Month 

. 
? 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 
35 

63 
42 

58 
44 

59 
33 

58 
35 

67 
33 

71 
37 

65 
48 

52 

31 

78 
29 

76 

44 

71 
44 

69 
41 

71 
31 

74 
44 

77 
46 

76 
47 

54 
46 

54 
41 

54 
42 

55 

51 

64 

40 

66 
32 

68 
41 

63 

41 

60 
46 

56 
49 

65 
39 

69 

49 

72 
51 

64.9 
41.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
37 

56 
45 

55 

42 

64 
29 

55 
33 

65 
34 

61 
49 

61 
36 

60 
27 

66 
29 

72 

40 

70 
46 

70 
30 

72 

31 

72 

44 

68 

49 

51 

45 

48 
42 

49 
41 

52 
32 

66 
43 

65 

.  37 

67 

31 

61 
52 

56 
46 

56 

47 

56 

46 

65 

41 

69 
45 

74 
40 

62.1 
39.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

64 
37 

62 

41 

64 
42 

48 
32 

60 

38 

56 
34 

55 
38 

64 

44 

52 

31 

54 
29 

66 

34 

77 

34 

74 
42 

55 
42 

45 
40 

50 

40 

50 
40 

65 
42 

62 
32 

67 
33 

64 
45 

56 
42 

60 
43 

55 
39 

55 

40 

64 
44 

59.0 
38.4 

SEARCY 

MAX 
MIN 

60 
40 

59 
46 

51 

44 

58 
32 

53 
31 

58 
34 

56 
43 

56 
42 

54 
31 

62 
28 

64 
41 

65 
49 

64 
32 

69 
32 

68 

48 

73 

48 

52 
46 

49 

41 

50 
42 

58 
34 

62 
44 

61 

44 

68 
31 

57 
45 

55 
45 

58 

38 

53 
38 

63 
38 

68 

46 

70 
47 

59.8 

40.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

54 
37 

56 

47 

60 
42 

61 
29 

53 

33 

65 
34 

57 
43 

58 
41 

56 
28 

72 

30 

68 
42 

67 
47 

67 
33 

69 
34 

74 

47 

75 
51 

52 

40 

52 
42 

47 
41 

58 
36 

55 
45 

62 

40 

69 
34 

59 
36 

54 
44 

59 
46 

55 

43 

65 
46 

65 
47 

72 
42 

61.2 
40.0 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 

38 

54 
42 

49 
36 

64 
29 

57 
29 

63 

35 

61 
51 

54 
30 

58 
22 

74 
33 

67 
47 

62 
38 

74 
31 

69 

40 

68 
54 

62 
41 

43 

40 

41 
35 

44 
38 

58 
34 

62 

34 

58 
33 

62 

40 

58 
42 

60 
48 

57 
48 

51 
48 

58 
45 

62 
35 

69 
42 

59.5 
38.7 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

61 
40 

57 
45 

53 
45 

60 
32 

58 
35 

64 

37 

59 

45 

62 

41 

55 

30 

67 
32 

72 
46 

67 

45 

66 

37 

71 
37 

72 
48 

76 
59 

61 
45 

52 
42 

48 
41 

56 

41 

56 
49 

61 
39 

68 
35 

t? 

58 
49 

58 
39 

56 
48 

64 

40 

65 
47 

72 
50 

61.8 
42.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

63 

36 

60 
39 

58 
45 

47 
30 

59 
33 

55 

33 

64 
39 

63 

44 

54 
29 

53 
29 

67 
33 

75 

45 

65 
32 

66 
32 

70 
36 

72 
48 

77 
42 

57 
41 

45 

40 

48 
40 

57 
40 

57 
38 

60 
36 

65 
39 

65 
39 

55 

40 

58 
42 

57 
38 

64 
40 

65 

46 

60.7 
38.1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

60 
39 

54 
45 

:t 

61 

36 

58 

33 

68 
38 

63 

50 

57 
38 

57 
28 

69 
31 

72 

44 

68 
44 

68 
33 

72 
34 

68 
46 

49 
45 

46 

40 

49 
40 

54 

30 

65 
39 

62 
42 

67 
38 

62 
49 

60 
45 

54 
46 

53 
45 

63 
43 

63 
43 

70 
42 

61.3 
40.5 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 

41 

55 

43 

54 
38 

61 
34 

61 
40 

70 
41 

57 
52 

62 

39 

61 
34 

76 

41 

78 
56 

70 
46 

69 
37 

72 

40 

68 

47 

49 
43 

49 
43 

47 
42 

49 
42 

58 

47 

65 
44 

68 
41 

65 
54 

58 
51 

56 
51 

54 
46 

64 
46 

61 

45 

72 
55 

62.2 
44,2 

WALDRON 

MAX 
MIN 

67 
36 

55 
43 

53 
42 

63 
27 

62 

37 

70 
38 

66 

49 

55 
35 

60 
28 

72 

30 

74 
46 

67 
46 

71 
29 

72 
31 

67 
47 

47 
44 

47 
40 

48 
39 

57 
34 

68 
41 

61 
37 

62 
33 

62 
52 

57 
49 

53 

50 

53 
48 

58 
45 

63 
37 

71 
41 

61.8 
40.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

54 
38 

54 
44 

48 
36 

57 
31 

54 
30 

57 
29 

55 

47 

54 
33 

53 
27 

60 
25 

62 
37 

64 
40 

64 
31 

68 
33 

72 
48 

53 

44 

47 
37 

48 
39 

57 
32 

64 
41 

59 
37 

64 

35 

49 
44 

60 
38 

54 
33 

54 
37 

59 
32 

68 
43 

69 
42 

58.3 
37.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

63 
35 

64 
38 

49 

38 

60 
30 

56 
37 

68 
35 

69 

40 

62 
46 

59 

30 

74 
30 

75 
49 

71 
45 

70 
35 

73 
30 

77 
59 

65 
44 

54 
45 

46 
40 

54 
42 

54 

50 

64 
41 

71 
31 

68 
45 

60 
50 

64 
49 

60 
44 

67 
44 

62 
49 

75 
51 

64.3 
41.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

60 
35 

58 

44 

54 
45 

54 
32 

52 

30 

58 

31 

65 
46 

60 
48 

53 
30 

61 
30 

74 
40 

70 
50 

64 
34 

69 
33 

73 
59 

70 
47 

52 

40 

46 

40 

59 
38 

57 
47 

5a 

41 

64 
35 

63 
42 

57 
46 

58 
35 

59 

43 

56 

35 

'70 
41 

72 
43 

61.0 
40.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

51 
42 

47 
40 

50 
36 

55 

34 

51 
28 

55 
36 

58 
48 

54 

30 

52 

33 

65 
41 

68 

48 

59 
39 

63 
45 

64 
44 

57 
37 

41 
36 

41 
32 

39 
32 

55 
35 

65 
39 

56 
37 

55 

38 

54 
42 

55 
43 

46 
42 

44 

40 

58 

37 

61 
41 

67 

50 

55.0 
39.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3  -  <> 
g°5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 

.01 

'- 

.04 

.09 

.04 

.05 

.03 

'. 

.14 

.06 

.08 

.13 

.05 

.07 

.05 

.10 

.07 

.  13 

.01 

.01 

.06 

.03 

.08 

.00 

.05 

.01 

.01 

.05 

.06 

1.57 

HOPE  3  HE 

EVAP 
WIND 

.  15 
32 

.03 

5 

.05 
78 

.08 
49 

.08 
17 

.10 
14 

.06 
13 

23 

.10 
36 

.03 
11 

.09 
18 

.16 

56 

.15 
62 

.08 
4 

.13 

45 

.08 
77 

.10 
44 

.06 
38 

.01 
26 

.05 
15 

22 

24 

.09 
21 

.06 
17 

.04 

5 

.02 

14 

.01 
20 

19 

.03 
24 

.07 
21 

B2.05 
850 

MOOMTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.09 
14 

.03 
9 

.05 
26 

.05 
32 

.08 
45 

.07 
18 

.10 
36 

.06 
16 

.06 
25 

.05 
14 

.11 
25 

.04 
37 

.  11 
37 

.05 
S 

.15 
49 

.07 
36 

.05 
52 

37 

9 

.04 
3 

.06 
15 

.07 
22 

.09 

16 

.10 
42 

.04 
25 

8 

.08 
53 

.03 
25 

.06 
10 

.07 

7 

82.07 
751 

NARROirS  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
19 

.01 
6 

.04 
50 

25 

.  14 
21 

.09 
19 

.09 
17 

.05 
6 

.08 
18 

.  11 
12 

.06 

17 

.  12 
45 

.13 
35 

.07 
9 

.10 
23 

.01 
48 

.  14 
45 

.06 

17 

.03 
13 

.01 
3 

.02 
9 

.02 
16 

.13 
5 

.05 
26 

.05 
8 

.00 
8 

.06 
18 

.02 
25 

.04 
20 

.07 
51 

1.92 
634 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
10 

.01 
6 

.04 
8 

.04 
10 

.02 
9 

.05 
16 

.12 
11 

.04 
2 

.03 
8 

.03 

7 

.03 
23 

.04 
13 

.08 
13 

.03 
8 

.05 
15 

.01 
21 

.06 
20 

.03 
5 

.01 
7 

.00 
5 

.11 
4 

.02 
5 

.05 

7 

.02 
9 

.03 
20 

.02 
16 

25 

.02 
14 

.03 
4 

.01 
3 

1.10 
324 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.05 
4 

.02 
3 

.01 

14 

.07 
8 

.06 
20 

.07 
4 

.02 

13 

.06 
5 

.09 
5 

.05 
16 

.03 
5 

.09 
22 

.08 
4 

.08 
6 

.08 
12 

.04 
23 

.05 
11 

.03 
16 

.02 
9 

.01 
3 

.03 
4 

.05 
6 

.08 
4 

.05 
20 

.03 
9 

.05 

• 

.03 
77 

.05 
2 

.02 
1 

B1.45 
326 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.15 

45 

.06 
20 

.05 
56 

57 

.13 
84 

.10 
22 

.09 
46 

.03 
32 

38 

43 

.25 
32 

.08 
107 

.13 
86 

.12 
9 

.20 
98 

.12 
153 

.13 
110 

.05 
55 

.06 
28 

.05 
11 

.02 
10 

.00 
45 

.09 
24 

.12 
49 

.09 
16 

.04 
6 

26 

.09 
30 

.07 
31 

.06 
IS 

2.38 
1387 

8e«   i-vfarence   notAS   tollovlnc  Stktlon   In 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 

ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 


ARKANSAS  CITY 

ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO  KNOn 

BATCSVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  N( 
' BEAVEB  DAM 
BEEHE 

BEECH  6R0VE 
BEEOEVILLE 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


BEN 


BOONEVTLLE  6  i 

BOONFVTLLE  7  I 
900NEVILLE  6  I 
BOONEVILLE 


CALICO  BOCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE  1  SV 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 


CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY 
CUMMINS    FARM 
DAISY    3    E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 


0IT8  PIKE 
0188  PERRY 
0196  POPE 


04»e  IMOEPENDENCe 

0460  INDEPENDENCE 
0524  CARROLL 
0530!WHITE 
0534  GREENE 


0615  CARROLL 
0664  POLK 
0746  LAWRENCE 


0826  LOGAN 
08?7  LOGAN 
0830  LOGAN 

0847  VAN  euREN 

0848  NEVADA 


113?     IZARO 
1152    OUACHl' 
1154    OUACHI- 


DEVILS 

NOR 

DIERKS 

DUMAS 

EL  OOBA 

in 

F 

EUDORA 

EVENING 

s 

A 

FAYETTEVI 

<• 

FAYFTTEVI 

, 

FOREMAN 

FORREST 

c 

I 

1029  I 
183*  ■ 
1815 


I960  < 
1968  I 
1982  JOHNSON 
7015  HOWARD 


a   04 

94  12 

3»  54 

91  0' 

34  48 

92  s; 

34  47 

93  2' 

34  17 

93  2) 

34  02 

93  25 

34  58 

35  25 

92  5: 

34  07 

93  03 

36  25  I  93  iO 

35  04  ,  91  5 

36  09  90  31 
35  26  91  06 

34  33  92  3 


OBSCRVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


15 

56 

89 

55 

35 

12 

93 

59 

,, 

93 

50 

54 

09 

92 

?H 

52 

93 

20 

21 

94 

00 

53 

12 

57 

30 

22 

z 

34 

57 

08 

35 

92 

51 

il^^ 


OBSERVER 


JAMES 

.  WILLIAMS 

HUBY  B 

OWENS 

LITTLE 

ROCK  WATERWORKS 

SWAIM 

ALTA  F 

OWEN  B 

HENORU 

JOHN  A 

TILLMA 

E.  LAWRENCE 

JOHN  M 

TRAMMELL 

SW  GAS 

AND  ELECTRIC  CO 

AftRA  0 

PARKER 

CECIL 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN 

MORRISON 

Bt  e.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

35 

35 

9? 

36 

0!> 

9? 

36 

24 

90 

3* 

26 

94 

33 

07 

91 

34 

15 

93 

35 

fj 

97 

35 

03 

93 

116       SP,     7A< 


436       6P      6P 


175  5P      5P 
350  7A 

176  6P,     6P, 


LEE  W.  MCKENNEY 

lu  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  P.  PLTLEB 
FRED  GREENWELL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  5  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 

' U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATI 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 
8.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
MUON  M.  BAILEY 
MARY  REIOER 

JOHN  L.  TAIT 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
, RAY  e.  HURST 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
unlVERSITV  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RIDOICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  5.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FEBNA  JONES  TEDDER 


GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST  ' 
GREENBRIER 


2356 

CARROLL 

7366 

SHARP 

2443 

WASHINGTON 

2444 

WASHINGTON 

2540 

?•.!>- 

LITTLE  RIV 

7564 

ST  FRANCIS 

2574 

SEBASTIAN 

7578 

CBAWFOBD 

7670 

HEMPSTEAD 

7794 

SEARCY 

2842 

PIKE 

792? 

YELL 

7910 

BENTON 

7946 

CARROLL 

FAULKNER 

2976 

SEBASTIAN 

43 

93 

7« 

2350 

5P 

07 

02 

422 

5P 

53 

91 

162 

6P 

07 

91 

16 

252 

135 

''It 

1465 

05 

91 

37 

490 

00 

94 

10 

1253 

MID 

OA 

94 

in 

1270 

5P 

31 

290 

94 

400 

01 

90 

20 

22 

4*9 

MID 

39 

94 

09 

793 

9P 

37 

93 

48 

260 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  NOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

L>  W.  WILSON 
C.  J.  HISTER 
CHRISTINA  S.  DICKEY 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 


I  S  FED  AVIA 


ION  i 


FONDREN 
WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 
U  S  FED  AVIATION  AGENC 


UN 


OF  arkan: 

RKANSAS    FORESTRY    C( 
LESLIE    P.    CALLENS 
THOMAS    A.    MOORE 
I    U    S    WEATHER    BUREAU 

JAMES    L.    CRISTEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Bock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow ,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  •Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IIOirrHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   75°  on  the  18+  at  Five  Stations 
Lowest  Temperature:   -5°  on  the  12th  at  Mount  Magazine 
Greatest  Total  Precipitation:   2.83  inches  at  Two  Stations 
Least  Total  Precipitation:   D0.37  inch  at  Osceola  2  NJIW 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.00  inches  on  the  21st  at  Beech  Grove 
Greatest  Total  Snowfall:   3.0  inches  at  Des  Arc 
Deepest  Snow  on  Ground:   3  inches  on  the  25th  at  Madison 
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.06 

.04 

.42 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.92 

.80 

T 

.31 

.06 

.08 

.11 

.56 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

2.26 

.83 

.02 

.11 

T 

T 

.59 

T 

.11 

.02 

.58 

•LEAVER  0AM 

2.00 

T          .28 

.12 

.14 

.05 

T 

.30 

.82 

.04 

.25 

BEECH  GROVE 

2.00 

T 

T 

y 

2.00 

7 

T 

BEEDEVILLE 

l.T» 

.73 

.18 

.03 

.08 

.12 

.60 

RENTON 

l.*4 

T 

.67 

.13 

T 

T 

.09 

.55 

■^ENTONVILLE 

1.75 

.27 

.10 

.05 

.06 

.02 

.03 

.40 

.62 

T 

.02 

.18 

BERflrVILLE  4  NW 

l.«9 

.16 

.IB 

.02 

.03 

T 

.25 

.67 

.02 

y 

7 

.16 

RJG  FORK 

1.22 

.28 

.12 

.16 

.14 

.52 

BLACK  ROCK 

1.25 

.65 

T 

T 

T 

.60 

T 

7 

7 

7 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.33 

.07 

.34 

.01 

T 

.02 

.01 

.11 

.77 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.1* 

T 

' 

.35 

.20 

.10 

.49 

BLYTHEVILLE 

1.09 

T 

T     T 

T 

T 

.05 

.01 

.54 

T 

.14 

.35   7 

BOOHEVILLE 

.67 

.24 

.08 

.02 

.04 

7 

.29 

aOUGHTON 

1.09 

T 

.16 

.10 

.07 

.06 

.20 

.05 

.03 

.42 

8RINKLEY 

1.81 

.41 

.03 

T 

.04 

.58 

.01   . 

01 

.25 

.01 

.46   .01 

BUFFALO  TOWER 

1.59 

.35 

T 

.53 

.34 

T 

7 

7 

.37 

BUROETTE 

1.28 

.03 

.05 

.75 

.05 

.40 

CABOT  *  SW 

1.63 

.87 

T 

.26 

7 

.20 

.30 

CALICO  ROCK 

2.01 

.58 

T     T 

.52 

.08 

.05 

.78 

CAMDEN  1 

1.36 

.02 

.06 

.07 

T 

.24 

T 

.21 

.17 

.13   7 

.46 

CARLISLE  1  SW 

D1.41 

.70 

T 

T 

.58 

0.13 

CLARENDON 

2.06 

.59 

.02 

.03   .01 

7 

.53 

.03 

T 

.27 

.02 

.56 

CLARKSVILLE 

1.66 

.40 

.73 

T 

.10 

.43 

CLINTON 

1.87 

.57 

.02 

.38 

.22 

.68 

CONWAY 

1.59 

.04 

.70 

.02 

.03 

.06 

.10 

.64 

CORNING 

1.81 

.08 

.10 

.67 

.10 

.86 

COVE 

.98 

.45 

7 

.53 

CROSSETT  7  S 

2.83 

.04 

T 

.09 

T 

T 

.08 

.64 

T 

1.22 

.02 

.13   .05 

.36 

.20 

CRYSTAL  VALLEY 

1.39 

.02 

.53 

T 

.07 

.05 

7 

.11 

7 

.61 

CUMMINS  FARM 

1.96 

.14 

.17 

T 

T 

T 

.65 

.03 

.43 

.02 

T     7 

.22 

.30 

DAISY  3  E 

1.22 

.17 

T 

T 

T 

.05 

.05 

.12 

7 

.83 

DAMASCUS 

1.83 

.67 

T 

T 

.26 

T 

.10 

.50      1 

DANVILLE 

1.4* 

.10 

.34 

T 

.35 

.10 

.ss     1 

DARDANELLE 

1.42 

.06 

.28 

.03 

T 

.24 

T 

.09 

.03 

.69 

OE    OUEEN 

1.1* 

.31 

T 

.15 

.10 

.58 

DERMOTT 

2.78 

.42 

.72 

.92 

.72 

DES  ARC 

1.98 

1.01 

T 

.05 

.03 

T 

.20 

T 

T 

.20 

.05 

.44 

DEVILS  KNOB 

1.64 

.26 

.28 

.68 

.42 

DIERKS 

1.04 

.10 

.27 

.02 

.03 

.01 

.04 

.13 

.10 

.04 

.30 

DUMAS 

2.49 

.63 

.10 

.02 

T 

.33 

.11 

.23 

.38 

.06   .02 

.61 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1.56 

T 

T 

.03 

T 

.12 

.06 

7 

.65 

.04 

.16   .01 

.49 

T 

EUDORA 

2.47 

.10 

.02 

.19 

T 

T 

T 

.46 

.01 

1.03 

.03 

.11   7 

.36 

.16 

EUREKA  SPRINGS 

1.44 

.40 

.02 

T     T 

T 

.82 

7 

7 

.20 

FVENING  SHADE  1  ME 

2.33 

.65 

T 

T 

T 

.63 

.17 

.88 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.63 

.30 

.02 

T 

T 

T 

1.24 

.01 

.01 

7 

.04 

.01 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.36 

.30 

.01 

T 

.95 

.02 

7 

.02 

7 

7 

.06 

FORDYCE  6  W 

1.44 

.05 

T 

.05 

T 

.27 

.08 

.12 

.24 

.40 

.23 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

.80 

T     .35 

T 

T 

.33 

7 

.01 

.11 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.49 

.26 

.03 

T 

.01 

.57 

.44 

7 

.18 

FULTON 

1.14 

.10 

.04 

T 

.34 

.14 

7     7 

.05 

.47 

GEORGETOWN 

1.88 

.80 

T 

7 

T 

.37 

7 

.25 

.46 

GILBERT 

1.42 

T 

.45 

T 

.01 

T 

.49 

T 

7 

,47 

GLEN WOOD 

1.79 

.44 

T 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.06 

1.17 

GRAVELLY 

.84 

.14 

.07 

.18 

.05 

.40 

GRAVETTE 

1.63 

.27 

T 

T 

1.21 

.04 

7 

.11 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.02 

.17 

.42 

.16 

T 

7 

.27 

GREENBRIER 

2.06 

T 

.88 

T 

.01 

.10 

.01 

.07 

.04 

.09 

.06 

.80 

GREENWOOD 

1.27 

.32 

T 

.05 

.65 

7 

.25 

GREERS  FERRY  DAM 

2.13 

.92 

.02 

T     T 

T 

.24 

T 

.09 

.05 

.81 

GURDON 

1.43 

.02 

.19 

.13 

.31 

.08 

.13 

.06   T 

.51 

HAMBURG 

2.83 

.77 

.65 

.05 

.80 

.25 

.31 

HARRISON 

1.23 

.02 

.05 

T 

.43 

.42 

T 

7 

.31 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.80 

.05 

.03 

T 

T     T 

T 

T 

1.11 

.03 

7 

.04 

.49 

.05 

HECTOR 

2.29 

.05 

.39 

T 

.04 

.55 

.02 

T 

1.14 

HELENA 

1.92 

.32 

.06 

T 

.33 

.14 

T 

.44 

.63 

HOPE  3  NE 

1.21 

T 

.07 

.11 

.16 

.23 

.12 

.06 

.03 

.43 

HOPPER 

1.28 

.27 

.18 

T 

T 

.13 

.70 

HORATIO 

1.22 

.20 

.05 

.03 

.06 

.10 

.15 

.63 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.51 

.57 

T 

.01 

.02 

T 

.09 

.04 

7 

.42 

.36 

INDEX 

1.75 

.25 

.30 

T 

.10 

.10 

.50 

.10 

.40 

JASPER 

.89 

.03 

.06 

T 

T 

.40 

.20 

7 

.20 

JESSIEVILLE 

1.72 

.05 

.30 

T 

.04 

.05 

.10 

7 

.08 

.10 

T 

1.00 

JONESBORO 

1.62 

.38 

.05 

.03 

T 

.04 

.48 

.06 

.58 

KEISER 

.83 

01 

T 

.04 

T 

.19 

.21 

.05 

.33 

KFO 

1.60 

39 

.03 

T 

T 

.05 

.45 

.02 

.15 

.03 

.15 

.33 

LAKE  CITY 

.65 

.15 

T 

T 

.10 

.30 

.10 

LAKE  MAUMELLE 

1.36 

.47 

.07 

.10 

.72 

LANGLEY 

1.66 

.05 

.45 

T 

T           T 

T 

.10 

.12 

T 

7 

.94 

LEAD  HILL 

.75 

.75 

7 

7 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

2.32 

.58 

.01 

1.38 

.23 

.02 

.10 

LEOLA 

1.67 

T 

.48 

T 

.06 

.31 

7 

7 

.18 

.03 

.61 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

1.65 

.80 

T 

T 

7 

.07 

.01 

.17 

.07 

7 

.40 

.13 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.81 

.61 

T 

.40 

T 

7 

.60 

.20 

LURTON 

1.42 

.07 

.19 

.04 

.62 

.04 

.46 

MADISON 

1.87 

.13 

T 

.04 

T 

.02 

.57 

7 

7 

.25 

.86 

MAGNOLIA  3  N 

1.83 

.19 

.05 

.36 

.50 

.03 

.23 

.47 

MALVERN 

1.60 

.45 

T 

T 

.10 

.20 

.12 

.12 

.30 

.31 

MAMMOTH  SPRING 

2.02 

.27 

T 

T 

T 

.66 

.07 

1.02   T 

MARIANNA  2    S 

1.35 

T 

.19 

.07 

T 

.20 

.02 

.18 

.01 

.06 

.52 

MARKED  TREE 

- 

-    _    - 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_     _     _ 

_     .     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

MARSHALL 

1.07 

.40 

.23 

.05 

.39 

MELBOURNE 

1.92 

.87 

T 

.05 

HENA 

1.45 

.52 

T 

T 

T 

.05 

.02 

.31 

7 

T 

.09 

.46 

MONTICELLO  3  S 

2.57 

.09 

.49 

.10 

.31 

.02   .09 

.56 

.15   .04 

.27 

.45 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  8 

2.13 

.12 

.05 

.27 

.02 

.51 

.20 

.18   .05 

.73 

MORRILTON 

1.60 

.10 

.31 

T 

.10 

.15 

.04 

T 

T 

7 

.90 

MOUNT  IDA 

1.42 

.34 

.14 

.04 

.23 

.07 

.09 

.51        '•  • 

MOUNT  MAGAZlNt 

1.81 

.51 

.50 

.10 

.50 

.20       I'  • 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

2.14 

.25 

.03 

T 

.84 

.87 

T 

.06 

,89       ;  • 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.16 

.30 

.02 

.03 

.87 

T 

.03 

7 

.91 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

2.33 

.87 

.67 

.03 

.03 

.73   T 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

DKnom 

1962 

„ 

Day  of  Month 

Station 

"K 

O 

1         2    1    3 

4 

5        6 

7        8    1    9 

10    1   11    1   12 

13   1   U   1   15 

16       17       18 

19  1 

20   1 

21 

22      23      24 

25 

28 

27 

28 

29   1  30 

31 

•WLBESRY    6    NNE 

1.76 

.37 

r 

•  44 

.55 

T 

.40 

NARROW?    0*M 

1.17 

.08 

T 

T 

.08 

.15 

.09 

.04 

T 

.03 

.70 

H»SMV!LLE    OEACH    5U9STA 

1.25 

.20 

.02 

.06 

.11 

•  09 

.15 

.02 

T 

.60 

NATHAN    4    WNW 

1.78 

.17 

.20 

.33 

•  18 

.08 

.82 

NEMHOPE    3    E 

i.»e 

• 

.51 

.15 

.82 

NEWPORT 

2.01 

1.06 

.08 

.01 

.19 

T 

.16 

T 

T 

.51 

NIMROO    0AM 

.98 

.17 

T 

.05 

•  11 

.05 

.60 

OOELL    3   N 

1.78 

.40 

.04 

.88 

•  34 

.12 

OOEN    2   M 

1.33 

.24 

.19 

.09 

.01 

•  10 

.07 

•  07 

.56 

(WAV 

1.09 

.06 

■f 

•  06 

.23 

.04 

.02 

.52 

•  16 

OSCEOLA    2    NNW 

0    .37 

T 

.04 

T 

.13 

0.20 

OWENSVILLE 

1.35 

T 

.22 

.03 

T            T 

.03 

T 

•  05 

.10 

•  92 

02ARI; 

1.17 

.11 

•  10 

T 

.10 

.44 

.02 

•  40 

020HE 

l.»» 

.53 

.73 

.10 

•  08 

PARAGOULO   RADIO   KORS 

1.85 

.16 

.02 

.55 

.08 

•  15 

•  01 

.03 

•  85 

PARIS 

1.A6 

.20 

.05 

.80 

T 

.08 

.33 

PARKIN    2    W 

1.42 

.06 

T 

.50 

T 

.15 

•  20 

T 

.51 

PARKS 

.98 

.40 

.05 

.33 

T 

.20 

PELSOR 

- 

-            _            _ 

- 

- 

_            _            _ 

-        -         - 

-           -           - 

_        -         . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PERRYVKLE 

1.31 

.29 

T 

^ 

T 

T 

.02 

1.00 

PINE    PLUFF 

1.80 

T 

.64 

T 

T 

T 

.46 

T 

T 

•  22 

T 

J 

.48 

PINE    PLUFF    FAA    AIRPORT 

1.71 

.72 

T 

T 

T 

T 

.29 

•  09 

•  07 

.03 

.01 

.38 

.12 

PINE    RIDGE 

01.33 

.27 

.03 

.19 

.03 

.11 

D^05 

0^02 

T 

.63 

POCAHONTAS     1 

1.68 

.31 

.02 

.30 

.30 

.03 

.72 

PORTLAND 

2.44 

.30 

•  05 

T 

.40      T 

•  40 

•  70 

.05 

.54 

PRE SCOTT 

1.13 

.05 

.23 

•  10 

•  10 

.05 

.60 

RATCLIFF 

.96 

.25 

T 

T 

.22 

.17 

T 

.32 

ROGERS 

1.85 

.37 

.07 

.04 

.02 

1.20 

.03 

T 

.01 

T 

.11 

ROHWER    2   NNE 

01.88 

.16 

.12 

.57 

0^20 

.18 

.65 

ROSSFLLVILLE 

1.33 

.32 

T 

T 

.18 

.05 

T 

.18 

.21 

.39 

SAINT    CHARLES 

1.71 

•  30 

.36 

.05 

•  03 

.15 

.82 

SAINT    FRANCIS 

1.53 

.15 

.55 

.83 

SALEN 

1.87 

.33 

T 

.63 

•  06 

.04 

•  81 

SEASCT 

2.15 

.39 

.82 

T            .02 

.09 

.08 

.17 

.58 

SHERIDAN    TOWER 

1.69 

.69 

.02 

.21 

.40 

•  10 

T 

T 

.27 

SHIRLEY 

2.64 

.63 

T            .02 

T 

T 

.53 

.18 

T 

1.26 

S'LOAH   SPRINGS 

1.54 

.33 

.01 

.35 

.75 

.01 

.01 

.01 

.07 

SPARKHAN    3    WSW 

1.78 

.03 

.20 

.73 

.03 

.26 

.53 

STAMPS 

1.59 

.34 

.02 

•  35 

.03 

•  09 

.76 

STAR   CITY    2    S 

- 

-           -           - 

- 

- 

-           -           - 

-           -           - 

-           -           . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORY 

1.30 

.45 

T 

.25 

T 

.10 

.50 

STUTTGART 

1.59 

.33 

.61 

.12 

.27 

.26 

STUTTGART    9    ESE 

1.59 

.48 

.01 

T 

.36 

T 

.20 

T 

.54 

SUPIACO 

1.60 

.21 

•  13 

T 

.78 

T 

.48 

TAYLOR 

1.71 

.52 

.46 

.04 

.20 

.49 

TFXARKANA    W«    AIRPORT          //R 

1.16 

.06 

r 

T 

.02 

.15 

T 

.41 

.11 

.01 

T 

.39 

.01 

MALDRON 

1.23 

.33 

.01 

T 

T 

.66 

T 

T 

T 

.23 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

1.93 

.31 

T           T 

.02 

.84 

.01 

.05 

.08 

•  12 

.50 

WARREN 

2.57 

T 

.48 

.10 

.05 

.32 

.01 

•  42 

.23 

.24 

.07 

.65 

WEST    MEMPHIS 

.69 

.02 

.42 

.25 

WHITE   ROCK 

1.72 

.37 

T 

T 

1.06 

T 

.02 

.27 

WYNNE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 

ASKAKSAS 
DECEMBER  1962  1 

Day 

Of  Month 

?   i 

Station 

i 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

69 

41 

72 

44 

62 

45 

60 
42 

57 
38 

47 
29 

55 

33 

55 
39 

53 
29 

53 
25 

48   21 
19    5 

43 
8 

58 
24 

57 
33 

62 

40 

65 
33 

65 
40 

68 
49 

68 

54 

61 
41 

47 
32 

48 
32 

41 

26 

39 
26 

39 
29 

51 
28 

49 
31 

51 

37 

52 
26 

57 
27 

54.0 
32.4  ; 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

69 
48 

71 
50 

63 
54 

59 
47 

59 
42 

52 
31 

60 
31 

60 
42 

58 
33 

54 
27 

51   25 
24   12 

42 
12 

56 

24 

63 
33 

63 
35 

57 
36 

64 
35 

59 
43 

53 
55 

62 
45 

48 
35 

47 
29 

44 
29 

38 

30 

40 
30 

41 
34 

45 
32 

55 
38 

49 

30 

55 
19 

54.3  1 

34.4  1 

A5H00WN 

MAX 
MIN 

68 
45 

70 
53 

68 
51 

64 
44 

64 
38 

56 
28 

63 

30 

62 

40 

60 

34 

58 
24 

59   33 
32   13 

45 

15 

60 
21 

64 
31 

67 
34 

65 

30 

64 
36 

54 
46 

63 
54 

64 
44 

47 
33 

45 
32 

44 

30 

39 
30 

41 
31 

48 
34 

47 
34 

56 
33 

57 

30 

50 
23 

57.0  1 
34.0  j 

BALD  K.NOB 

MAX 
MIN 

70 
36 

70 
40 

62 
46 

62 
48 

58 
36 

44 
25 

49 
36 

57 
41 

51 
28 

43 
20 

42   18 

18    5 

37 

7 

54 
18 

58 
25 

59 
25 

65 
26 

58 

30 

65 
46 

61 
52 

60 
42 

43 
34 

43 
29 

36 
26 

38 
26 

38 
29 

48 
21 

40 
25 

55 
36 

47 
23 

55 
22 

51.5! 
29.7' 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

69 
34 

72 
39 

59 
44 

63 
46 

55 
34 

43 
25 

49 
33 

53 
39 

46 
25 

46 
23 

43   19 
13    0 

41 

3 

52 
21 

50 
31 

51 
32 

69 
35 

70 
39 

69 

50 

62 

51 

58 
37 

45 
33 

44 
28 

34 
24 

37 
25 

37 
26 

50 
21 

44 
25 

53 

35 

50 
29 

57 
21 

52.0' 
29.7! 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

70 
32 

70 
36 

56 
40 

63 

44 

63 
34 

43 
28 

48 
31 

52 
39 

49 
27 

44 
16 

44   22 

15    3 

42 
4 

48 

15 

58 
24 

59 
20 

67 
25 

68 

31 

67 
51 

62 
54 

59 

40 

45 
34 

44 
31 

37 
24 

38 
25 

39 
28 

49 
19 

44 
22 

53 
36 

48 
18 

55 
19 

61. S' 
27.91 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

69 
35 

71 
38 

69 

41 

57 
43 

58 
33 

40 
24 

43 
23 

47 
31 

46 

23 

35 
21 

45   20 
15  -  1 

22 

-  1 

45 
21 

60 
21 

55 
26 

66 
26 

69 
32 

72 
32 

65 
51 

58 
35 

35 
32 

56 
24 

36 
22 

31 
27 

36 
17 

36 
17 

46 
22 

47 
25 

47 
20 

53 
20 

49.6' 

26. 7i 

BENTON 

MAX 
MIN 

68 
43 

72 
41 

67 
46 

61 
46 

56 
44 

54 
26 

60 
35 

60 
38 

55 
32 

56 

15 

49   24 
24    9 

42 

7 

59 
18 

57 
28 

58 
31 

68 
28 

55 
31 

59 
42 

62 
53 

61 

44 

47 
36 

45 
29 

43 
29 

39 
29 

39 
33 

50 
28 

47 
29 

50 
33 

54 
22 

69 
21 

54.4: 
31.3 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

67 
40 

65 
48 

59 
47 

55 
42 

42 
31 

41 
22 

48 

30 

46 

30 

37 
22 

46 
19 

38   16 
10-2 

44 
10 

57 
20 

57 
31 

62 
24 

56 
33 

68 
39 

52 

48 

59 

44 

44 

31 

52 
32 

45 

20 

33 
26 

36 
28 

34 
15 

44 
21 

47 
24 

45 
32 

51 
21 

54 
21 

49.01 
27.7; 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 

MIN 

72 

40 

66 

40 

72 
45 

56 
49 

60 
39 

50 
32 

52 

31 

61 
34 

59 

33 

45 
24 

57   30 
24   10 

26 
9 

45 
13 

61 
20 

56 
34 

57 
28 

69 
29 

58 
33 

58 

48 

53 
45 

47 
36 

48 
29 

48 
28 

32 

27 

40 
31 

37 
32 

52 

30 

47 
34 

57 
24 

53 
21 

53. 0> 

30.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

72 
39 

69 
42 

69 
42 

60 
41 

55 

34 

39 
26 

43 
29 

50 
37 

39 
21 

42 

17 

39   18 

18    2 

33 
2 

48 
17 

54 
29 

54 

30 

63 

29 

69 
41 

69 
50 

62 

50 

51 
37 

41 
33 

41 
31 

32 
27 

37 
27 

36 
28 

44 
22 

45 
25 

48 
34 

44 
22 

60 
26 

48. 9t 
29.31 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
39 

71 
50 

61 
49 

62 
48 

56 

34 

50 
25 

56 

33 

55 
36 

45 
29 

58 
22 

44   25 
18    6 

49 

11 

64 
20 

54 
29 

69 
29 

75 
29 

75 
39 

74 

48 

61 
49 

50 
38 

59 
35 

47 
28 

40 
28 

42 
29 

39 
27 

47 
23 

42 
28 

56 
38 

58 
24 

62 
22 

55.71 
31.1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

38 

72 
39 

72 
45 

58 
42 

61 
34 

50 
25 

45 
25 

55 
32 

57 
23 

42 
23 

50   28 
27    5 

17 
6 

38 
12 

56 
20 

58 
30 

58 
25 

67 
25 

72 
37 

65 
48 

67 
41 

44 
35 

48 
28 

42 
28 

33 

25 

38 

30 

35 
25 

47 
26 

4* 
30 

SO 
25 

SO 
25 

50. 6| 

28.41 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

71 
42 

73 
43 

65 
48 

61 

47 

55 
43 

55 

31 

62 
33 

61 
41 

57 
30 

57 
27 

53   30 
29   13 

44 
12 

60 
21 

65 
36 

57 

40 

71 
30 

66 
35 

62 
44 

69 
55 

65 
46 

57 
32 

52 

30 

45 
30 

38 

30 

43 
37 

48 
35 

46 

30 

55 

40 

52 

29 

60 
23 

56.91 

34.31 

CLARKSVtLLE 

MAX 
MIN 

69 
40 

69 
49 

61 
49 

61 
49 

56 
32 

49 
22 

57 
35 

56 
34 

45 
29 

51 
19 

45   23 
18    4 

44 
9 

58 
20 

57 
31 

64 
28 

68 
32 

72 
38 

71 
48 

64 
56 

60 
39 

50 
35 

45 
27 

38 
28 

40 
29 

40 
29 

49 
28 

42 
29 

67 
37 

52 
25 

59 
24 

53.9' 

31.4: 

CONWAY 

MAX 
MIN 

67 
38 

71 
42 

64 
49 

61 
50 

57 
37 

47 
29 

57 
37 

57 
41 

51 
29 

52 
24 

47   22 
20    5 

46 

11 

56 
20 

62 
28 

64 
33 

70 
28 

69 

35 

66 

47 

63 

54 

60 
41 

48 
33 

45 
31 

40 
25 

38 

27 

39 

31 

49 
24 

♦4 
30 

55 

37 

52 
25 

59 
23 

64. l| 
31.8 

CORNING 

MAX 
MIN 

68 
36 

68 

37 

65 

40 

60 
45 

55 
34 

40 
25 

49 
27 

50 
39 

43 
24 

41 
19 

39   14 
12  -  1 

39 

2 

45 
15 

55 
26 

66 
27 

65 
27 

58 
32 

63 
50 

57 

44 

44 
36 

42 
34 

40 
30 

34 
24 

38 
23 

3S 

26 

46 
23 

40 
26 

50 
35 

43 
22 

48 
24 

48.6 
27.91 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

70 
44 

73 
43 

71 
48 

69 

44 

64 

40 

54 
26 

64 

30 

60 
35 

65 
27 

55 
24 

53   32 
32   13 

39 

8 

58 
21 

58 
34 

68 

50 

69 

30 

70 
35 

67 
43 

55 
50 

53 
49 

53 

31 

52 

30 

47 
32 

43 
33 

43 
37 

43 
35 

45 
29 

53 

44 

53 
29 

61 
26 

57.5f 
33.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

MIN 

69 
50 

71 
43 

67 
46 

59 
47 

56 
39 

45 
27 

56 

32 

56 

37 

52 

27 

55 

24 

45   22 
22    8 

40 
8 

54 
22 

57 
31 

51 

41 

56 

27 

71 

35 

55 
48 

59 

49 

54 

44 

49 
36 

44 
29 

36 
27 

39 
29 

39 
36 

46 

30 

41 
29 

53 

40 

47 
27 

55 
25 

53.2! 
32.8| 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
45 

57 
46 

62 

50 

56 
38 

49 
25 

59 
35 

57 
37 

46 

30 

55 

20 

41   24 
19    5 

46 
9 

59 
20 

58 
27 

52 
28 

71 
27 

72 
30 

69 
48 

62 
5* 

50 
40 

53 
35 

47 
29 

35 

28 

39 
28 

39 
28 

51 
24 

40 
26 

68 
37 

54 
23 

60 
22 

54. li 
30.7! 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

68 
47 

69 

53 

64 
52 

69 

44 

58 
35 

56 
24 

64 
28 

63 
32 

53 

29 

58 
22 

53   31 
25   12 

42 

14 

59 
20 

66 

34 

70 
31 

57 

31 

55 

37 

60 
48 

66 
56 

51 

40 

56 
36 

53 

31 

♦5 

30 

40 
31 

40 
31 

50 
33 

42 
35 

55 

38 

54 
27 

59 
23 

56.4 
3J.2I 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
42 

61 
46 

60 
47 

57 
38 

46 
27 

52 

37 

57 
42 

55 
28 

50 
26 

48   19 
19    5 

39 
8 

58 
23 

58 
32 

59 

30 

55 

29 

70 
36 

55 
46 

66 

55 

64 
41 

46 
36 

43 
32 

40 
27 

38 
28 

39 

31 

48 
25 

45 

22 

52 
38 

49 
27 

SO 
30 

52.91 
32.ll 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

61 
49 

60 
49 

55 
45 

55 

43 

46 
29 

40 
20 

47 
33 

48 

30 

37 
18 

20 

40   15 
8-5 

38 

7 

53 
33 

50 
40 

54 
45 

65 
45 

53 
47 

57 
30 

45 
27 

42 

20 

45 

18 

37 
30 

44 
32 

47 
28 

61 

33 

48.71 
29.81 

DIERKS 

MAX 
MIN 

68 
46 

72 
50 

62 

50 

70 
43 

57 
30 

57 
23 

64 
28 

62 

31 

51 
25 

57 
20 

45   31 
22    8 

47 
13 

59 
19 

59 

30 

69 

30 

69 
29 

55 
34 

57 
45 

65 
56 

60 
42 

55 

35 

50 
29 

40 
29 

39 

30 

39 
32 

52 
32 

41 
32 

55 
35 

56 
25 

60 
21 

55.5] 
31.4J 

DUMAS 

MAX 
MIN 

70 
44 

74 
42 

68 
46 

58 
43 

55 
39 

50 
28 

60 
30 

58 

40 

53 

30 

55 

24 

44   24 
20    8 

40 
5 

55 
20 

55 
32 

65 
38 

67 
28 

73 
35 

65 

45 

69 

47 

54 
44 

50 
35 

50 
30 

37 
27 

40 
30 

39 
33 

47 
32 

42 

28 

53 

40 

47 
26 

57 
25 

64.4 
32.1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
44 

72 
44 

67 
46 

67 
44 

54 
34 

57 
30 

65 
30 

63 
40 

49 

27 

58 
22 

45   26 
19   10 

43 
9 

61 
20 

52 

47 

59 

34 

71 
30 

66 

36 

64 
41 

59 
50 

51 
41 

57 
29 

54 
29 

35 
32 

40 
32 

43 

37 

45 
29 

44 
26 

55 
34 

50 
26 

60 
22 

56.3 
32.1 

EUDORA 

MAX 
MIN 

71 
46 

73 
41 

72 
52 

65 
44 

58 
42 

59 

41 

55 
32 

55 
27 

48   25 
25   12 

38 
9 

58 
23 

53 

40 

55 

51 

59 
32 

73 
39 

66 

49 

57 
52 

54 
49 

54 
41 

50 
30 

45 
31 

46 
33 

43 
37 

45 
34 

46 
31 

52 
44 

49 
30 

58 
28 

56.3J 
36.0| 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

69 
42 

67 
48 

59 
46 

53 
42 

43 

30 

45 
21 

45 

32 

45 
30 

35 

20 

44 
21 

42   18 
7-4 

45 
8 

61 
29 

53 
39 

65 
33 

70 
44 

73 
45 

66 

50 

62 
49 

50 

30 

52 

30 

48 
20 

34 
24 

35 
29 

36 
14 

47 
23 

46 
30 

45 
37 

56 
21 

56 
36 

60.51 
29.9 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
37 

67 
44 

50 
42 

57 
42 

42 

30 

44 
24 

48 
30 

49 
32 

38 
24 

49 
18 

30   23 
9    0 

47 
12 

59 
21 

60 
32 

58 
23 

68 
29 

70 
34 

58 
51 

59 
41 

42 
32 

51 
33 

37 
25 

37 
30 

37 
26 

41 
19 

51 
24 

45 
25 

46 
25 

53 
19 

66 
29 

50.6 
27.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
41 

66 

47 

60 
47 

55 

44 

46 
31 

43 
21 

48 
31 

47 
28 

38 
22 

48 
21 

45   19 
11  -  1 

45 
11 

59 
23 

59 
36 

65 
26 

68 
40 

70 
45 

54 
49 

61 
45 

45 
31 

51 
31 

47 
21 

35 
28 

36 
31 

38 
17 

47 
24 

46 
25 

45 
39 

52 
22 

65 
34 

50.71 

2».7| 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 
46 

65 
49 

64 
42 

54 
38 

52 

28 

59 
38 

59 
37 

56 
28 

55 
25 

50   28 
25   10 

41 
9 

57 
27 

50 
42 

62 

40 

67 
35 

55 
45 

61 
47 

68 
54 

65 
44 

50 
31 

47 
30 

41 
28 

38 
29 

42 
34 

48 
32 

41 
31 

54 
38 

53 
28 

69 

30 

55.^ 
34.^ 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
44 

67 
49 

58 
50 

60 
48 

48 
33 

49 
27 

55 
34 

54 
34 

42 

31 

55 

26 

43   23 
15    7 

48 
14 

55 
23 

60 
30 

65 
27 

68 
29 

70 
38 

68 
48 

61 
46 

45 
37 

58 
36 

44 
30 

37 
28 

39 

30 

36 
26 

45 
25 

43 

30 

53 
30 

55 
25 

50 
26 

52.-^' 
31.5 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
39 

66 

48 

59 
51 

60 
46 

52 
34 

48 
26 

54 
32 

54 
32 

43 
26 

51 
20 

45   25 
16    3 

47 
9 

58 
21 

52 
28 

65 
29 

68 
29 

70 
32 

67 
46 

53 

53 

54 
35 

52 

34 

49 
29 

39 
28 

40 
30 

39 
22 

46 
23 

43 
25 

52 
38 

52 
23 

56 
23 

5J.l! 
30.0J 

GILBERT 

MAX 
MIN 

70 
32 

70 
31 

63 
36 

60 
42 

53 
35 

46 
23 

52 
34 

53 
35 

48 
25 

47 
14 

42   20 
15    0 

49 

4 

61 

15 

58 
24 

62 
21 

74 
24 

73 
26 

73 
45 

65 
54 

63 
40 

48 
32 

48 
28 

38 
25 

41 
27 

41 
25 

51 
21 

52 
21 

52 
38 

58 

17 

60 
19 

54.5 
26.1 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

68 
42 

66 
44 

61 
46 

54 
39 

42 

30 

41 
20 

44 
26 

46 
24 

49 
21 

47 
21 

40   21 
5-4 

45 
6 

59 
20 

58 
33 

67 
25 

67 
34 

58 
40 

60 

45 

58 
40 

44 
29 

55 

29 

49 
22 

33 
24 

34 
25 

35 

11 

48 

18 

46 
21 

46 
36 

54 
19 

56 
31 

50.4 
26.! 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

69 
35 

71 
41 

52 
45 

61 
50 

54 
36 

47 
25 

57 
35 

57 
35 

43 

27 

49 

20 

43   22 

15    4 

45 
S 

57 
17 

52 
24 

63 
25 

68 
25 

70 
29 

65 
45 

61 
53 

59 

40 

47 
33 

44 
28 

33 
25 

38 
27 

39 

27 

49 
21 

39 
24 

56 
36 

49 
20 

58 

20 

52.! 

28.» 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

MIN 

70 
39 

69 
39 

69 
41 

54 
48 

64 
35 

47 
28 

44 
28 

51 
35 

54 

27 

39 
22 

42   22 
22    4 

19 

4 

41 
12 

55 
22 

58 

32 

51 
31 

56 

31 

58 
34 

65 
48 

68 
41 

42 
32 

44 
30 

40 
28 

29 
25 

38 

27 

38 
22 

49 
26 

42 
22 

52 
23 

48 
24 

49.  91 

2e.!j- 

HARRISON 

MAX 

MIN 

69 
37 

68 
42 

62 

41 

55 

39 

44 
32 

42 
22 

49 

33 

50 
35 

40 
22 

44 
25 

40   15 
11    0 

50 
11 

58 
32 

59 
31 

54 
24 

73 
27 

72 
30 

70 
50 

64 
55 

55 
32 

58 
32 

48 
25 

30 
24 

39 
26 

35 

18 

49 
22 

45 
21 

47 
37 

58 
21 

69 
24 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
42 

64 
45 

56 

46 

53 
40 

40 
28 

40 
23 

46 
32 

46 
31 

35 
21 

42 
24 

28 
6 

18 
-  1 

47 
8 

57 
28 

56 
39 

53 
34 

72 
40 

71 
42 

69 
52 

58 
40 

40 
32 

55 
32 

37 
24 

27 
24 

36 
25 

36 

17 

48 
25 

43 

26 

46 
28 

56 
22 

S8 
31 

i 

I   Dot«s   follow 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

JL 

« 

HELENA 

MAX 
MIN 

75 
46 

72 
42 

73 
46 

69 

40 

50 
37 

51 
21 

44 
24 

53 
35 

55 
23 

41 
20 

49 
24 

30 
5 

18 
4 

36 
10 

55 
24 

54 
32 

59 

27 

57 

30 

70 
39 

60 
47 

70 
43 

48 
38 

47 
30 

45 
28 

36 

27 

41 

31 

40 
29 

45 
26 

46 
30 

49 

28 

47 
27 

51.8 
29.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

71 
45 

73 
48 

51 

51 

58 
44 

53 

40 

55 
28 

62 
31 

51 

40 

55 
32 

56 

25 

50 
26 

27 
11 

44 
11 

59 
24 

65 
39 

65 

37 

69 
30 

62 
35 

65 
45 

65 
55 

61 
45 

52 
32 

51 
29 

44 
29 

38 
30 

41 
33 

48 
32 

42 
32 

55 

37 

62 
29 

61 
22 

55.5 

33.8 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

66 

45 

70 
49 

63 
50 

63 
48 

55 
40 

52 
32 

60 
38 

54 
40 

50 
30 

55 

30 

47 
19 

26 

7 

42 

10 

61 
29 

55 

40 

56 

40 

68 
30 

60 
38 

57 
49 

51 
54 

61 

40 

47 
34 

49 
37 

39 
26 

38 
27 

38 
31 

49 
30 

44 
33 

55 
37 

51 
28 

58 
22 

53.9 
34.3 

JONESaORO 

MAX 
MIN 

69 
43 

59 
45 

53 
46 

60 
48 

55 
36 

39 
26 

45 
33 

50 
40 

45 
27 

43 
26 

41 
18 

19 

3 

35 
6 

49 
24 

54 
32 

57 
35 

63 

30 

68 
34 

67 
51 

60 
62 

53 
38 

43 
35 

41 
33 

35 
26 

37 
26 

33 
29 

44 
24 

40 
27 

50 
35 

45 
25 

52 
27 

49.2 
31.7 

KEISER 

MAX 
HIN 

70 
38 

68 
41 

58 

44 

52 
42 

55 
35 

39 
25 

40 
25 

51 
28 

36 
24 

42 
18 

39 

16 

17 
3 

33 
2 

47 
11 

50 
24 

54 
21 

63 
24 

58 
35 

53 

47 

65 

50 

62 

37 

44 
35 

37 
22 

35 
25 

36 
28 

31 
29 

43 
23 

40 
24 

47 
34 

40 
24 

51 
24 

48.3 
27.8 

KEO 

MAX 

MIN 

59 
41 

72 
44 

61 
49 

61 
51 

56 

40 

48 
25 

55 
33 

59 
37 

53 
31 

55 
23 

47 
21 

22 

7 

41 
10 

55 
24 

60 
32 

50 
31 

58 
28 

70 
36 

53 

45 

66 

45 

61 
43 

45 
30 

45 
29 

35 
27 

39 
28 

39 
32 

47 
25 

41 
29 

56 
39 

47 
25 

57 
24 

53.3 
31.8 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

67 
39 

63 
45 

60 
44 

55 
40 

47 
33 

42 
23 

48 
33 

48 
37 

42 
23 

42 
22 

40 
10 

16 
-  1 

49 
6 

52 

20 

50 
29 

60 
24 

73 
29 

73 
31 

71 
45 

56 

64 

69 

33 

59 
32 

54 
22 

34 
24 

39 
25 

37 

17 

50 
22 

45 
21 

49 
35 

48 
20 

58 
22 

51.5 

27.7 

LITTLE  ROCK.  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
41 

71 
43 

54 
45 

52 

50 

51 
35 

48 
28 

57 
35 

59 
37 

44 
31 

55 
25 

44 
15 

20 
8 

40 
9 

55 
25 

58 
28 

62 
32 

68 
29 

70 
31 

53 
48 

66 

54 

56 

38 

46 

31 

46 
32 

34 
28 

39 
29 

39 
25 

48 
23 

41 
24 

55 

35 

48 
25 

59 
24 

52.5 

31.1 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

70 
46 

72 
49 

65 

53 

63 
41 

54 
40 

55 
25 

63 
36 

52 
42 

50 
30 

58 
25 

55 

30 

30 
13 

45 
12 

62 
23 

64 
43 

57 
40 

70 
30 

55 
42 

61 
44 

68 
55 

63 
45 

56 
28 

57 
29 

42 

30 

39 

30 

42 
37 

46 
35 

45 
29 

54 

41 

53 

30 

62 
24 

56.7 
3*.  7 

HALVERN 

MAX 

MIN 

67 

40 

73 
40 

65 
46 

60 
45 

56 
38 

53 
25 

61 

31 

51 
35 

52 
27 

56 

21 

50 
25 

25 

9 

42 

8 

56 
21 

57 
28 

65 
31 

58 

28 

60 
31 

58 
41 

60 
63 

61 

43 

44 
34 

48 
27 

43 
29 

38 
29 

41 
35 

50 
28 

47 
29 

64 
39 

50 
24 

54.0 
31.4 

HAMHOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

69 

30 

68 
35 

60 
39 

58 
45 

47 
31 

42 
22 

51 

27 

50 
35 

38 
23 

43 
18 

30 

7 

20 
-  1 

48 
5 

51 
14 

55 
22 

51 
22 

71 
22 

72 
27 

59 
46 

66 
39 

39 
34 

48 
34 

45 
26 

35 
23 

37 
25 

39 
23 

50 
19 

41 
17 

51 
33 

45 
17 

53 
18 

49.7 
25.1 

HARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

72 
44 

73 
45 

68 
48 

52 
42 

57 
35 

44 
23 

50 
31 

55 
35 

52 
28 

48 
23 

45 
19 

20 
5 

36 
6 

54 
19 

55 
31 

58 
31 

55 
28 

59 

38 

51 
45 

69 
48 

65 
40 

44 
37 

44 
29 

36 
25 

39 
27 

38 
32 

47 
30 

44 
27 

49 
38 

48 
26 

54 
25 

52.3 
31.0 

NARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

68 
35 

68 
40 

50 
45 

60 

40 

52 
30 

43 

24 

52 
35 

51 
36 

41 
24 

46 
20 

43 
13 

20 
0 

45 

8 

58 
22 

60 
27 

63 
29 

71 
37 

71 
32 

70 
52 

60 
56 

58 
35 

53 

31 

46 
25 

31 
24 

40 
25 

38 
24 

50 
24 

43 
31 

50 
36 

65 
21 

57 
28 

52.4 
29.3 

MENA 

MAX 
HIN 

66 
46 

66 

48 

60 

50 

62 

45 

54 
38 

51 
28 

56 
36 

55 
35 

48 
28 

53 

25 

49 
18 

24 
5 

43 
13 

59 
26 

55 
37 

56 

36 

66 

37 

68 
36 

55 
50 

50 
54 

55 

35 

53 
32 

47 
28 

39 

25 

40 
28 

39 
25 

47 
32 

43 
31 

51 
38 

52 
27 

57 
29 

52.9 
33.1 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

MIN 

70 
43 

72 
43 

59 

47 

69 
41 

55 

34 

51 
25 

60 
27 

58 

40 

55 
28 

55 
25 

52 
23 

24 
9 

40 
15 

59 
12 

59 
33 

54 
32 

69 
26 

71 
31 

65 
45 

59 
47 

56 

47 

52 

37 

50 
27 

44 
26 

39 

30 

39 
36 

47 
32 

45 
27 

52 

40 

60 
28 

59 
23 

55.8 
31.5 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

75 
40 

71 
42 

73 
47 

58 

43 

64 
40 

56 
29 

55 
29 

64 
43 

63 
28 

46 
23 

56 
34 

41 
14 

27 
9 

43 
14 

61 
26 

62 

35 

58 

28 

71 
33 

70 
35 

64 
51 

71 
51 

51 
31 

52 

29 

52 
31 

34 
32 

39 
33 

43 
35 

47 
29 

45 
35 

54 
29 

49 
21 

56.1 
32.2 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

67 
39 

70 
44 

55 
45 

59 
50 

58 

40 

47 
29 

55 
35 

56 
42 

51 
30 

52 
28 

49 
22 

25 
6 

45 
11 

55 

23 

58 
29 

62 

30 

70 
29 

71 
34 

58 
47 

64 
55 

52 

44 

53 
36 

49 
33 

40 
28 

36 
28 

40 
30 

49 
28 

45 
31 

55 

37 

51 
26 

61 
25 

64.5 
32.7 

MOUNT  IDA 

MAX 
HIN 

68 
48 

58 
48 

54 
52 

62 
46 

58 
32 

53 
26 

59 

30 

58 
33 

50 
30 

58 
21 

51 
23 

25 
5 

46 
8 

63 
19 

60 
38 

57 
29 

59 
26 

62 
37 

61 
40 

65 
62 

60 
39 

63 

34 

45 
29 

40 
27 

44 
29 

44 
29 

50 
33 

49 
29 

56 
36 

54 
22 

59 
19 

55.6 
31.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

62 
47 

59 
48 

55 
44 

52 

42 

43 
25 

38 
19 

46 
33 

42 
27 

29 

17 

45 
27 

41 
5 

15 
-  5 

40 
5 

52 
32 

56 
39 

50 
41 

52 
46 

64 
47 

62 
46 

56 
49 

51 
27 

35 
25 

39 
20 

35 
20 

32 
26 

30 
18 

35 
21 

40 
31 

44 
30 

45 
32 

51 
33 

45.7 
29.5 

MOUNTAIN  HOME  1  NN«< 

MAX 
MIN 

71 
39 

69 
39 

53 

45 

58 
37 

54 

34 

42 
24 

42 
24 

51 
36 

22 

37 
22 

40 
12 

20 
0 

18 
0 

52 

10 

54 
28 

54 
32 

52 
33 

74 
39 

72 

72 
62 

58 

37 

39 
33 

54 
25 

38 
26 

26 
24 

35 

28 

39 
22 

44 
25 

41 
28 

49 
22 

50 
21 

49.3 
28.8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

69 
34 

61 
36 

68 
41 

53 
45 

54 
34 

43 
24 

41 
23 

52 
35 

53 
22 

38 
23 

40 
12 

20 

0 

18 
0 

51 

10 

52 
21 

54 
26 

51 
25 

70 
30 

70 
35 

70 
47 

58 
38 

39 
33 

53 
26 

39 
24 

29 
24 

38 
24 

37 
22 

48 
22 

41 
25 

50 
19 

48 
22 

49.0 
25.9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

66 

37 

70 
40 

62 

45 

52 

45 

55 
35 

42 
24 

49 

34 

55 

39 

44 
24 

44 
25 

42 
12 

17 
0 

42 
5 

55 
21 

58 
28 

52 

32 

58 
32 

69 

47 

68 
52 

52 

55 

58 
37 

46 
31 

46 
27 

36 

24 

37 
24 

37 
26 

50 
25 

45 

27 

49 

35 

50 
21 

56 
20 

51.7 
30.0 

NARROWS  0AM 

MAX 

MIN 

75 
45 

69 
46 

72 
50 

50 
45 

70 
41 

51 
25 

56 
25 

63 

30 

62 

29 

48 
22 

55 
22 

33 
11 

31 

n 

44 
12 

58 
25 

57 
30 

69 
29 

68 
30 

56 
38 

67 
44 

54 
35 

48 
32 

50 
29 

52 
29 

32 
29 

40 
32 

38 
32 

53 
31 

43 
38 

67 
26 

62 
25 

54.3 
30.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

73 
49 

67 
51 

70 
50 

59 
42 

57 
34 

51 
24 

54 
30 

62 
32 

50 
29 

46 
24 

55 

28 

33 

8 

29 
11 

44 
21 

55 
32 

61 
37 

68 
33 

66 
38 

54 
42 

50 
50 

54 
43 

46 
32 

52 

31 

49 
26 

30 
26 

40 
30 

37 
31 

50 
32 

41 
36 

55 
31 

51 
23 

53.2 
32.4 

NEWPORT 

MAX 
HIN 

70 
40 

70 
42 

59 
44 

64 
48 

56 
37 

42 
29 

48 
34 

52 

38 

47 
29 

44 
25 

42 
19 

24 

5 

39 
8 

51 
22 

59 
32 

57 
33 

66 
32 

70 
40 

67 
50 

60 
52 

57 
41 

42 
36 

42 
33 

34 
27 

36 
25 

37 
29 

48 
24 

42 
28 

53 
36 

45 
25 

64 
28 

60.9 
32.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

70 
42 

66 
42 

59 

45 

53 
48 

58 
30 

50 
29 

50 
28 

58 
35 

58 
29 

45 
25 

56 
25 

27 
5 

22 
6 

49 
12 

50 
23 

51 
33 

64 
30 

69 
32 

68 
32 

54 
48 

65 
44 

46 
35 

51 

33 

45 
28 

31 
26 

39 

30 

35 
28 

50 
28 

44 
31 

55 
24 

63 

23 

52.6 

30.0 

OKAY 

MAX 
MIN 

72 
48 

73 
52 

57 
52 

53 
45 

60 
39 

56 
29 

62 
32 

51 

39 

59 
34 

58 
28 

56 
31 

32 
13 

45 
15 

59 
22 

68 
36 

68 
35 

57 
32 

55 

37 

54 
46 

64 
57 

64 
46 

66 

37 

50 
30 

45 

30 

40 
31 

40 
35 

50 
36 

46 
35 

66 

40 

54 
30 

61 
25 

67.4 
35.4 

OZARK 

MAX 
HIN 

69 
44 

68 
45 

57 
51 

61 
61 

51 
36 

49 
28 

57 
38 

55 
37 

47 
30 

51 
24 

43 
19 

22 

7 

42 
12 

57 
23 

56 

33 

53 

30 

67 
33 

71 
37 

68 
45 

62 
54 

54 
38 

51 
36 

47 
30 

40 
33 

41 
30 

39 
26 

47 
26 

43 

30 

55 

38 

56 
28 

59 
26 

53.2 
32.9 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

70 
43 

69 
44 

64 
42 

62 

44 

60 
35 

39 
25 

44 
29 

49 
30 

48 
25 

41 
13 

38 

11 

15 

2 

43 

2 

47 
22 

55 
27 

55 

34 

52 
29 

68 
34 

64 
49 

63 

50 

50 
31 

42 

34 

41 
32 

37 
25 

36 

25 

36 
27 

42 
26 

46 
25 

50 
35 

48 
24 

49 
25 

49.5 
29.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

68 
40 

74 
48 

65 
48 

53 
49 

58 
36 

48 
26 

58 
33 

55 
36 

50 
31 

55 

27 

44 
19 

24 
5 

48 
11 

56 
21 

58 
28 

54 
28 

68 
29 

75 
32 

73 
55 

63 
45 

55 

38 

51 
35 

49 
28 

41 
29 

42 
30 

39 
28 

48 
22 

41 
27 

56 
39 

54 
24 

50 
23 

55.0 
31.3 

PELSOR 

MAX 
MIN 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

68 
35 

72 
42 

64 

40 

52 

40 

54 
35 

48 
32 

58 
38 

58 
38 

53 
22 

50 
20 

48 
20 

22 

7 

45 
8 

57 
20 

52 
28 

52 
28 

72 
27 

72 
29 

70 
40 

55 
56 

62 
42 

52 
38 

46 
29 

36 
28 

40 
28 

39 
29 

51 
25 

46 
28 

55 
38 

52 
22 

52 

20 

54.9 

30.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

71 
45 

72 
47 

65 
51 

60 
53 

56 

41 

52 
29 

52 
37 

60 
42 

56 
32 

55 
28 

51 
23 

27 
10 

42 
10 

57 
28 

61 

36 

60 
41 

70 
33 

71 
42 

64 
50 

71 
54 

57 
45 

50 
33 

47 
35 

42 
32 

41 
30 

41 
35 

46 
33 

43 
33 

54 

40 

51 
30 

60 
27 

55.7 
35.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
44 

71 
46 

64 
50 

58 
51 

53 
33 

51 
30 

61 
35 

61 
39 

45 
32 

55 
28 

42 
18 

20 
11 

41 
11 

55 
28 

59 
33 

50 
34 

69 
30 

71 
37 

63 

49 

71 
62 

51 
41 

61 
32 

45 
33 

34 
28 

40 
30 

39 
34 

45 
33 

43 
31 

53 
38 

48 
29 

56 
25 

63.4 
33.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

68 
35 

69 
39 

63 
41 

51 
44 

55 
33 

40 
28 

49 
23 

50 
37 

44 
23 

43 
15 

10 

15 
-  1 

4 

14 

21 

29 

25 

28 

41 

44 

36 

31 

28 

32 
22 

24 

48 
21 

40 
20 

61 
34 

44 

18 

50 
20 

26.2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

74 
45 

70 
45 

72 
46 

70 
43 

70 
43 

57 
30 

54 

30 

51 
30 

53 

34 

60 
32 

50 
27 

30 

17 

38 
12 

35 
21 

49 
21 

65 

21 

61 
28 

54 

30 

68 
38 

70 
38 

66 
48 

65 
38 

56 

39 

50 
30 

34 
31 

42 
32 

35 
31 

44 
30 

50 
34 

64 
29 

47 
25 

55.0 
32.2 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

67 
50 

55 

51 

63 

50 

55 
48 

52 

36 

50 
23 

58 
32 

57 
39 

57 
26 

52 
23 

50 
25 

25 

10 

39 
8 

55 
21 

52 

35 

61 
37 

65 

30 

63 
40 

60 
45 

60 
50 

60 
48 

51 
35 

46 
29 

43 
24 

35 
28 

35 
27 

43 
34 

43 
31 

50 
36 

50 
29 

56 
21 

52.6 
32.9 

ROGERS 

MAX 
HIN 

70 
44 

56 
49 

58 
47 

57 
45 

45 
30 

43 
22 

43 
30 

45 
31 

40 
22 

47 
22 

42 
10 

19 
-  2 

46 
10 

60 
25 

60 
38 

68 

30 

69 
38 

70 
41 

62 

40 

59 
48 

48 

30 

53 

30 

49 

20 

33 
26 

35 
30 

37 
16 

47 
23 

47 
27 

46 
38 

53 
23 

56 
32 

50.7 
29.5 
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kBKASSia 
DECEMBEK  1962 

Slalion 

Day 

Of  Month 

S. 

s 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

MIN 

*2 

72 

44 

67 
50 

64 
43 

56 

37 

48 
28 

59 

41 

57 
39 

48 
29 

48 
23 

46 
22 

22 

9 

38 

7 

55 

21 

60 
26 

64 
33 

67 
29 

71 
32 

63 
40 

69 

45 

64 
45 

56 
33 

49 
28 

43 
26 

46 
28 

44 
28 

45 
30 

45 
28 

52 
39 

51 
33 

61 
29 

55.0 
31.8 

RU5SELLV1LLE 

MAX 
MIN 

68 
39 

69 
45 

62 
46 

62 

50 

58 
35 

49 
27 

58 
31 

57 
36 

50 
29 

54 
23 

48 
20 

25 

5 

46 

11 

57 
21 

57 
28 

64 
28 

72 
29 

72 
31 

69 
49 

64 
46 

61 

41 

63 
35 

49 

30 

38 
28 

39 

28 

39 
30 

51 
24 

45 
28 

57 
37 

52 
23 

61 
23 

55.0 
30.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

74 
42 

73 
42 

74 
43 

64 
43 

61 
41 

54 
29 

48 
28 

55 

38 

55 
30 

41 
25 

51 
25 

29 

6 

20 
6 

35 

10 

52 
24 

57 
25 

60 
29 

66 
29 

70 
36 

70 
46 

48 
39 

45 
31 

45 
28 

34 
23 

40 
32 

38 
32 

48 
28 

50 

30 

48 
26 

48 
24 

51.8 
29.7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

70 
42 

72 
44 

65 

47 

64 
50 

59 
28 

47 
28 

52 
37 

58 
42 

51 
29 

50 
24 

45 
19 

26 

5 

42 

8 

55 
20 

61 
29 

60 
36 

67 
29 

71 
33 

68 

47 

62 
53 

60 
42 

43 
31 

43 
32 

37 
29 

36 
26 

38 

31 

49 
23 

42 
28 

55 

37 

50 
25 

58 
24 

53.5 

31.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

71 
43 

71 
43 

62 
43 

58 
46 

53 
39 

52 

25 

60 
35 

60 
39 

51 
31 

51 
24 

46 
21 

25 

8 

41 

7 

59 
24 

59 
37 

63 

37 

69 
34 

70 
40 

69 

48 

64 
53 

61 
43 

47 
32 

46 
31 

37 
27 

37 
26 

37 
27 

50 
27 

43 
29 

54 
34 

52 
25 

60 
25 

54.1 
32.4 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
48 

68 
49 

61 
49 

55 
42 

44 
33 

45 
20 

47 
33 

43 
29 

39 
25 

50 
20 

42 

11 

21 
-  1 

47 
12 

61 
24 

60 
35 

69 
28 

70 
38 

69 
38 

61 

49 

60 
43 

43 
32 

54 
32 

51 

20 

37 
29 

37 
30 

39 
16 

49 
22 

47 
25 

46 
39 

53 
23 

58 
30 

51.5 
29.6 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

71 
47 

72 
46 

70 
49 

60 
49 

57 
39 

47 
28 

55 
35 

58 
39 

54 
28 

54 
25 

44 
22 

26 
9 

40 
11 

54 
24 

59 
37 

57 
34 

66 
32 

72 
40 

65 
48 

68 
52 

66 

44 

46 
31 

46 
25 

41 
27 

39 
28 

38 
29 

48 
23 

43 
2* 

52 
28 

52 
27 

56 
28 

54.1 
32.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

72 
43 

71 
41 

72 
48 

61 
45 

57 
37 

49 
28 

45 
29 

51 
36 

55 
26 

40 
24 

52 
25 

30 

5 

19 
6 

38 
12 

54 
23 

56 
33 

59 
28 

64 
31 

69 
38 

63 
45 

69 
42 

47 
33 

45 
30 

45 
25 

32 
25 

39 

30 

38 
30 

45 
29 

44 
31 

51 
25 

46 
25 

50.9 
29.9 

5UBIAC0 

MAX 
MIN 

70 
43 

67 
49 

63 
48 

60 
48 

57 
36 

48 
28 

57 
35 

55 
37 

46 
29 

52 
29 

49 
17 

21 
5 

47 
10 

55 
26 

55 

32 

61 
29 

67 
34 

74 
36 

72 
47 

65 
54 

59 
38 

51 
34 

45 
28 

40 
28 

41 
28 

40 
28 

45 
26 

42 
27 

55 
36 

50 
27 

59 
26 

53.8 
32.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
49 

72 
52 

65 
51 

61 
46 

54 
36 

56 

31 

61 
40 

60 
39 

50 
34 

58 
29 

44 
19 

27 
15 

45 
16 

59 
26 

66 
46 

66 

42 

66 
36 

58 

47 

63 
50 

65 
56 

56 
41 

56 
35 

52 
35 

38 
32 

39 
32 

40 
35 

48 
37 

42 
36 

55 
41 

54 
33 

60 
31 

55.0 
37.0 

MALDRON 

MAX 
MIN 

69 
39 

69 
45 

63 
47 

58 

48 

57 
39 

51 
29 

57 
30 

57 
36 

52 

30 

57 
21 

53 
20 

23 

7 

49 

11 

65 
19 

64 
28 

68 

30 

72 
27 

65 
33 

65 
52 

61 

55 

59 

38 

57 
34 

54 
29 

42 
28 

40 
29 

39 
27 

47 
24 

44 
28 

54 

39 

57 
24 

59 
22 

55.7 
31.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
38 

70 
40 

68 
43 

62 
46 

47 
29 

40 
25 

48 
33 

50 
35 

35 
25 

43 
22 

30 
9 

16 

1 

39 
5 

50 
17 

5' 
26 

58 
29 

64 
29 

68 
36 

65 
49 

57 
41 

42 

37 

43 
34 

42 

27 

28 
26 

37 
27 

36 
26 

47 
24 

41 
26 

52 

31 

42 
22 

53 
24 

48.3 
28.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

71 
40 

73 
43 

69 
51 

61 
44 

57 
38 

55 
28 

64 
31 

63 
42 

49 

30 

55 
25 

49 
25 

27 

10 

41 

8 

60 
27 

58 
34 

68 

37 

71 
30 

71 
37 

61 
43 

70 
49 

63 

44 

52 
29 

50 
30 

41 
29 

38 
30 

41 
35 

49 
33 

43 
28 

54 

40 

51 
28 

60 
22 

56.0 
32.9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

70 
39 

71 
42 

68 
45 

63 

41 

58 
38 

45 
26 

45 
30 

51 
38 

53 
34 

47 
27 

44 
22 

22 

6 

33 
5 

50 
21 

53 
30 

56 
29 

63 
34 

67 
40 

66 

40 

67 
53 

65 
39 

42 
35 

42 
34 

37 
26 

40 
28 

39 

31 

44 
26 

41 
27 

49 
38 

52 
25 

51.4 
31.6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

68 
44 

59 

50 

54 
45 

53 

44 

46 
29 

42 
21 

49 

33 

49 
29 

35 
19 

46 
24 

41 

3 

19 
-  4 

40 
8 

52 
32 

54 
38 

60 
42 

63 

47 

65 
46 

60 

48 

57 
42 

56 
29 

44 
28 

39 
21 

34 
21 

29 

17 

41 
19 

38 

30 

45 
33 

47 
30 

50 
34 

47,8 
30.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 
HUSSELLVllXE 
STDTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.07 

.08 
9 

.07 
27 

.06 
2 

.10 
14 

.06 

.05 
5 

.09 
23 

.02 
8 

.05 
12 

.01 

.03 

5 

.00 
19 

.04 
4 

.10 
10 

.04 

.03 

11 

.00 
5 

.02 
5 

.03 

12 

.08 

.05 
50 

.01 
48 

.10 
35 

.06 
71 

.02 
73 

52 

.06 
20 

119 

.20 

.17 
24 

17 

.02 
10 

.18 
52 

.10 

.08 
66 

.08 

51 

.08 
23 

.07 
46 

.07 

.11 
45 

51 

.10 
48 

108 

.11 
48 

50 

.07 
15 

89 

.10 
36 

31 

* 
40 

* 
71 

97 

.11 
103 

II 

20 

146 

* 
35 

.04 
29 

6 

12 

83 

28 

.05 

31 

18 

* 

4 
* 
99 

.06 
30 

15 

2 

31 

15 
27 

27 

* 
4 

35 

12 

.07 
10 

.54 
14 

.21 
2 

16 

.38 
13 

.06 
18 

.06 
13 

.04 
9 

.52 

18 

.01 
15 

.02 
23 

.00 

7 

.00 
9 

.07 
37 

.01 
9 

.04 
29 

.02 
3 

.02 
4 

.02 
39 

.02 
47 

.00 
50 

16 

.05 
20 

.06 
80 

.09 
52 

.05 
47 

.04 
23 

.03 
14 

.04 
69 

.01 
29 

.00 
16 

15 

.02 
13 

36 

64 

.05 
49 

32 

55 

101 

45 

.01 
22 

11 

15 

65 

.01 
34 

.00 
33 

4 

.07 
10 

.01 
51 

.02 
20 

.02 
22 

.02 

4 

.02 
4 

.02 
31 

.03 

15 

.03 
8 

.04 
8 

• 
14 

.04 
6 

.00 
30 

15 

.00 
5 

12 

.01 
40 

.05 
32 

.02 
25 

10 

* 
7 

56 

14 

.00 
7 

9 

.05 
3 

"7 

B  1.30 

1.46 
966 

B  1.22 
655 

1.08 
443 

B  1.48 
1650 

>   Botea   follovlnc   9t»tli 

-    150   - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER    1962 


Day  of  month 


14      IS      16      17      18      19 


BATESVILXE   h  AND   D   NO    1 

BLYTHEVILLE 

BRINXLEY 

CAMDEN    1 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7   S 

DE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

DUMAS 

EL   DORADO   FAA   AIRPORT 

EUREKA   SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FORT   SMITH   WB   AIRPORT 


HARRISON  FAA  AIRPORT 

HOT  SPRINGS   1   NNE 

JONES BORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA   3   N 

MAMMOTH   SPRING 

MONTICELLO   3    S 

MOUNT    IDA 

NEWPORT 

OZARK 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.5 
T 


2.0 

1 


1.0 

1 


1.3 

1 


T 

.1 

T 


T 
1.5 


1.5 
1.0 


0«c  r«fer«ac«  notes  followloc  9tmtl< 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM    FORK 


APLIN    1    W 
APPLETON 

ARKANSAS    CI 

ATHENS 
AUGUSTA 

balo  knob 

BATESVlLLE    I 

BCEBE 

BEECH    GRO«E 
BEEOEVILLE 

BENTON 

BIG    FORK 

SLACK    ROCK 

aOONEVlLLE    I 

BOONEVILLE 
600NEVILLE    I 
BOONEVILLE 
BOTKlNBURG    : 
BOUGHT ON 


BULL    SHOALS    DAI 

BUHDETIE 
CABOT    <.    SW 
C«LICO    ROCK 
CAMDEN    I 
CAMDEN    2 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 

CLARKSVlLLE 

clarksville  6  i 

Clinton 
COMBS  3  se 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSEIT     7    S 
CRYSTAL    VALLEY 
CUMMINS     FARM 


DANVILLE 
DARDANELI 
DE    QUEEN 


El    DORADO    I 
EUOOHA 
EUREKA    SPR 


FAYETTEVILLE    EXi 
FOROrCE    6    W 
FOREMAN 
FORREST    CITY 


GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVE TTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREEKS  FERRY 
GURDON 
HAMBURG 
HARDY 


JASPER 

JESSIEVILLI 

JONESBORO 

REISER 


KiNGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLE 
LANGLEY 


LEE  CREEK  Gi 
LEOLA 
LITTLE  ROCK 


COUNTY 


LURTON 
MADISON 
MAGNOL lA 


MAMMOTH    SPRING 
MAR  I ANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


\\  PERRY 

.:  POPE 

I    CLARK 

OESHA 


INDEPENDENCE    . 


O'.bO'   INDEPEN( 
052A'  CARROLL 
05J0    WHITE 
0534    GREENE 
0536    JACKSON 

058?    SALINE 
0566    8ENT0N 


829    FAULKNER 


9Aa    SEVIER 


'82  JOHNSON 
2015  HOWARD 


ARROLL 
ASHINGTON 


020    BAXTER 


152    OUACHITA 
154    OUACHITA 

224  LONOKE 
2  38  GARLAND 
442  MONROE 
455  JOHNSON 
457    JOHNSON 


ST    FRANCIS 

CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

SEARCY 

.    SEBASTIAN 
1    CLEBURNE 


■  BOONE 

1  CLEBURNE 

i  POPE 

:  PHILLIPS 

i«B  HEMPSTEAD 


NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


CLEVELAND 
I  CRAIGHEAD 
'1  PULASKI 


.    BOONE 
.:  CRAWFORD 
GRANT 

.,  PULASKI 
'I  PULASKI 


DBOO 

NEVADA 

3    33 

41 

0806 

MISSISSIPPI 

5    35 

56 

0825 

LOGAN 

1    35 

12 

087f. 

LOGAN 

1    35 

13 

062  7 

1    35 

13 

LOGAN 

I    35 

0848 

NEVADA 

3    33 

52 

0887 
0688 

FRANKLIN 
FRANKLIN 

1    35 

16 

0936 

MONROE 

T    34 

53 

35  le 

35    18 
35   ♦« 


35  04 

36  09 
35    26 


11 

19 

36 

25 

35 

42 

3* 

10 

34 

46 

-^^ 

46 

35 

00 

3* 

23 

36 

29 

15 

35 

" 

" 

28         1200 


16  93    09 

28  92    03 

28  92    58 

34    30  90    37 

33    43  93    33 


'  36    01 

i  35    50    i 


92    16 
90    26 

92  20 

93  51 


92    35 

92    14 
92    19 


93  14 
93  13 
92    *9 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ii^^ 


93 

28 

436 

93 

25 

840 

92 

2« 

510 

1400 

2166 

97 

28 

316 

90 

35 

,o'o 

91 

56 

1T5 

91 

35 

176 

93 

42 

700 

OBSERVER 


OWEN  8. 
HOBART 
JOHN  A. 


330       6P,      TA 


422       5P      7A 


1253    MID   MID 
12  70       5P      SP 


93       5P       7A 


,    WILLIAMS 
OWENS 
)OCK    WATERWORKS 


JONES 

E.    LAWRENCE 

TRAMMEL L 


MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO    3    S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

HORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


COUNTY 


4T46    IZARD 
756    POLK 

4900    DREW 

ASHLEY 
CALHOUN 


<  MOUNTAIN 
I  MULBERRY 
NARROWS    [ 


MEW  2  ESE 


HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 


P.  M.  BRECKENRIOGE 

ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L*  STIDHAM 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  TANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
i  EUNICE  INGERSOLL 


RICHARD  K. 
WILLIAM  R. 
U  S  CORPS  ( 


I.  WALTHER 
IN  D.  HARRIS 
IN  M.  BAILEV 
'  REIOER 


'.    AND  LIGHT  CO 


MAUDE  C.  BRASHEARS 


SOlO  LOGAN 


5046  STONE 
5072  FRANKLIN 
5110  PIKE 
5112  HOWARD 


I  5186!  JACKSON 
j  5200;  PERRY 
I  5228.  BAXTER 


5358 
I  5376 
5480 


DZaRk 
OZONE 
PARAGOULO  RADII 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  I 
PINE  RIDGE 


iTCLlFF  2  S 


RQHWER  2  NNE 
HUSSELLVILLE 
SAIN'  CHARLES 


MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 


JOE    C. 


ALLEN 
U    S    FOREST    SERVICE 
WALTER    C.    TIMMING 
I  CUMMINS    PRISON    FARM 
'  FERNA    JONES    TEDDER 


LLIAM    A.    BROWN 

A.    MOUDV 
S    SOIL    CONS    SERVICE 
CK    E.    BURKS 

TUCKER    VASSER 


WILSON 


.  SHERIDAN    TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM    SPRINGS 

SPARKMAN     3    WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
I  STORY 
I  STUTTGART 
I  STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

texarkana  wb  airport 

WAlDRON 

walnut   ridge  faa  ap 


FED    t 


ION   AGENCY 
J.    H.    FONOREN 
WALTER    H,    PETERSON 
OPHA    WOLFE 
U    S    FED    AVIATION   AGENCY 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
LESLIE    P.     CALLENS 
THOMAS    A.    MOORE 
U    S    WEATHER    BUREAU 


JAMES    I 


CBISTEE 


lilV 

MIU 

555 

7  A 

?0C 

7* 

'«, 

375 

5P 

TOO 

7I( 

SP 

1453 
60 

300 

BA 

B5: 

71 

73C 

7/ 

345 

71 

232 

6P 

6P 

230 

7P 

7P 

23C 

n 

305 

Mil 

796 

BIO 

SS 

7A 

xoot 

7/ 

761 

II 

512 

2007 

MID 
8A 

215 

71 

315 

6P 

7A 

3n 

5P 

5P 

690 

SS 

7A 

234 

5P 

SP 

??S 

6f 

I05C 

7t 

BESSIE    E.    AKERS 
C.    ELI    JORDAN 
WILLIAM    F.    SEVIER 

WILLIE    PENDERGRASS 


DOROTHY    M.    BEEN 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
ROY    S.    fiOBBS 
ALLEN    J.    LlNOER 
THERESA   DOHALOSON 
BEA   GRAY    BEENE 

U    5    FED    AVIATION    AGENC 
WAYNE    STARK 
JANE    LARKEV 
CHARLEY    M,    FRIDDELL 
UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

DELLE  WHISENHUNT 
ZABETH  w.  FRIDAY 
NATL    PARK    SERVICE 


w.  e.  mcdowell 
james  s>  vauohan 
lura  b.  sykes 
benedictine  sisters 
university  of  arkansas 

r.  a.  waller 
arkansas  forestry  co*w 
tressa  st.  clair 
little  rock  waterworks 
mabel  l.  forrester 

ethel  pumphrey 
mary  a.  cochran 
pierce  a.  reeder 
u  s  weather  bureau 
little  rock  waterworks 

lola  i.  dollar 
james  c.  hodges 
earle  e.  graham 
southwestern  g  and  e  c( 
radio  station  kbok 

john  h,  mckee 
thomas  j.   ashley 
chArles  t.  baker 
minnie  horton 
helen  e.  adams 


{  DBAIKAGE  COOB:      1.   AJtKANSU     2.    MlBBlOaiPPl     3,   OUACHITA     4.   BD     5,    aUHT  rilANCIS     •■   ULtKS     7.   IHITB 


5506  FRANKLIN 
I  55141  JOHNSON 
I  5562    GREENE 

5576'  LOGAN 


5754    JEFFERSON 
5756    JEFFERSON 
5760    MONTGOMERY 
5820    RANDOLPH 
5866    ASHLEY 

I 

.  5906  NEVADA 
5910    NEVADA 

<  5970  MARION 
6005  LOGAN 
6006.   FRANKLIN 


6253    DESHA 
.  6352    POPE 

6376    ARKAN: 
I  63B0    CLAY 
'  6403    FULTOI 


6506    1 


I  6820    LINCOLN 
I  6890    MONTGOMERY 
'  6918    ARKANSAS 
;   6920     ARKANSAS 


7582    BRADLEY 
7694    WASHINGTON 
7712    CRITTENDEN 
7744    FULTON 
7772     FRANKLIN 


36   04 

34  35 
33    35 

33    19 
33    19 

35  08 


91    46 

91  29 

92  27 


.    03    ,      90    29 


34    13    '  92    01 

34    10  91    56 

34    35  93    54 

36    16  90    59    I 

33    14  91    30    I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


33  4B 

36  14  j 
35  17 
35  21 


93  23  ; 

92  51  I 

93  53  I 


35    18 

08 

360 

34    23 

08 

200 

36    27 

36    23 

50 

668 

35    15 

44 

24S 

34    27 

290 

35    39 

19 

533 

36    11 

1150 

33    54 

54 

152 

33    22 

30 

270 

33    54 

51 

392 

34    42 

31 

650 

34    29 

32 

34  za 

25 

198 

92   04 

206 

6P 

94    U 

90    U 

220 

5P 

91    52 

660 

93    57 

2285 

5P 

93    28 

350 

90    47 

260 

SS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  InfonMtion  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Bock,  Arkansas,  or  to  any  Heather  Bureau  Office  near  you. 

Fiffures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "f,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllaatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  ''Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
■easureaents  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
■ay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  sunser  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
Talues  are  at  0600  C.S.T. 

Id  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

Mo  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Hater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Aaounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
3T(AM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January      February 


April 


May 


July 


September     Octobei 


November    December 


ALUM  FORK 
ARKADELPHI A 
A5H00WN 
8AL0  KNOB 
BATE5VILLE  trvESTOCK 

BATESVILLE  L  G  D  NO  1 

HEAVER  DAM 

RENTON 

RENTONVTLLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

flUYTHEVILLE 
ROONEVILLE 
BRINKLEV 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 

OE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DtERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6    W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLAN- 
GILBERT 
GHAVETTE 

GREENBRIER 

GREERS  FERRY  DAM 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 


HOPE  3  NE 

39 

5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

38 

I 

JONESBORO 

35 

9 

REISER 

3* 

1 

KEG 

37 

8 

LEAD  HILL 

33 

7 

LITTLE  ROCK  WB 

AIRPORT 

37 

2 

MAGNOLIA  3  N 

41 

3 

MALVERN 

37 

8 

MAMMOTH  SPRING 

32 

3 

MAR  I  ANNA  2  S 

17 

9 

MARKED  TREE 

36 

0 

MARSHALL 

33 

6 

MENA 

36 

9 

MONTICELLO  3  S 

39 

6 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

MORRILTON 

36 

7 

MOUNT  IDA 

37 

5 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

NNW 

30 

9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

PARIS 

PELSOR 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WR  AIRPORT 

WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WEST  MEMPHIS 
WHITE  ROCK 
WYNNE 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHEAST  DIVISION 


39.8 
39.6 
35.9 
35,0 

35.1 
30.  6M 
36.  8M 


35.1 
35.7  I 
37.7 


37.1  -  5,5 

31*. 6  ~ 

41.8  - 
38,6 

34.9  - 

36.8  I 
37,7  I 
30. SM 
37.7 
38, 6M  - 


39.7 


34.1 
34.7 
34.4 
30.7 


34.6 
32,1 
39.2 


36.7  ,  -  4.5 


34.4M  -  4,9 


36, 


35.4 
37,1 
38,4 
33,4 
39,0 

35,6 

35.5  ,  -  6,0 


40,7 
32,3 


37.5  -  5.1 

38.6  -  5.0 


48.2 

52.3 

50,1  I 
44.9m| 
50.0  . 
52.8 

53,0 


53,9 
47,0 
46.9 


50,6 
4e.2M| 
45.  5M! 


54.0  I 
53.8 
46,7m| 
53,3 


48 

8H 

4S 

e 

51 

en 

69 

5 

49 

5 

53 

7 

41.8 

52.7 

49.  2M, 

59.4 

44.1 

55.1 

47.1 

57.4 

49,3  I  -  2, 


t8,9   -  3.8 


42. 9M 
44.1 
45. IM 

50*6 
48,6 
46.9  I 
45.6 


45.4m| 

48.9  ; 

49,8 


42.8 
42.5 

4e.iM| 

48.3  I 
47.9  I 


51.7  !  -  3.0 


62.9   -  1.0 


58,0  ,  -  2,4 


62.1 

-  1 

7 

73.7 

60.7 

74.3 

59. B 

-  3 

2 

74.4 

61.2 

73.8 

60.7 

76.7 

55, 9M 

71.0 

59.9 

72.9 

61.4 

-  2 

4 

75,1 

61.0 

-  3 

5 

74.0 

63. 9M 

76.4 

54.7 

-  4 

8 

72.1 

54.3 

71.8 

55.7 

-  2 

9 

72,8 

61.6 

75.5 

59.5 

-  2 

.2 

75.8 

58.8 

72.8 

55. 7M 

72.3 

54.7 

-  3 

4 

71.7 

58.0 

73.3 

57.0 

-  1 

7 

73.1 

55.2 

73.0 

60.4 

-  2 

4 

75.9 

61.3   -  1.5 
61.3   -  2.7 


56.4 
59.7 
60.9 


58.6 
55.6 


63,0  I  -  1.5 
60.5  I  -  1.1 


60,5  I  -  1.8 


7 

3 

77 

5 

8 

76 

6 

1 

77 

3 

6 

77 

76 

4 

5 

76 

6 

7 

7 

76 

6 

? 

5 

77 

0 

76 

3 

77.9   -  2.2 

77.3  - 
77.8 

71.8  :  - 

72.7 

72.8  '  -  2.2 

77,3 
77.6  I  - 
74,5 


76.0 
75.9 

73.6  i 


78.8 
78,0 
80.8 


77.6 
77.6 
76.4 


74.5 

-  0.9 

79.8 

-  0.1 

77.7 

-  1.2 

81.9 

O.C 

76.4 

-  3,2 

80.9 

-  1.6 

76.2 

80,6 

74.2 

-  1.3 

79.6 

0.4 

77.3 

-  1.2 

80.6 

-  0.4 

f 

- 

73.5 

78.8" 

76.1 

-  1.1 

82.4 

1.1 

76.1 

81.2 

77.1 

-  1.2 

82.1 

0.1 

75.0 

-  1.4 

81.8 

1.6 

74.9 

-  0.9 

79.8 

0.1 

74.3 

79.5 

75.7 

80.3 

74.7 

80.5 

77.9 

-  0.7 

81.4 

-  0.4 

75.8 

81.4 

78.2 

-  1.1 

83.3 

0.7 

76.8 

-  1.0 

81.7 

-  0.6 

78.0 

82.1 

76.9 

82. 1» 

77.2 
77.4 
75.8 


76.6 
77,9 
76,5 
76.9 


81.3  i  -  0. 


81.8 
81.1 
76. 7M 


-  1.2  79.5 


76.5 
77.0 
77.3 


75.9 
72.2 
72.7 


73.6 
73.6 
71.8 


69.8 

74.6 
73.0 
69.0 
74.0 
72.8 


75.8 
73.3 
70.1 


65.5 

66.8 
63.9 
67.6 
66.0 
66.0 

67.2 


68. 5M 
65.8 
65. 4H 


62.6 
63.6 
64.4 


50.5 
52.5 
53.3 


47.8 
46.4 
51.4 
46.8 
49.5 

49.3 
51.0 
48. 7M 
53.0 
50.8 


54.6 
47,7 
47.3 
48.5 

52.5 

50.3 
49.9 
49.6 
46.5 

49.0 
47.7 
47.6 
47.3 
49.7 

52.1 
51.7 
49.7 
48.5 
50.7 

48. 5M 
50.7 
53. 4M 
50.9 


48.7 
50.7 
51.7 

52.0 
50.5 
50.4 
44.9 
47.  2H 

46.1 

48.7 
50.6 
50.1 
50.0 

48.7 


53.1 
52.0 
47, 2M 


48.9 
53.0 
50.9 

48.  7M 

49.9 

50.6 

49.1 

52.0 

49.4 
50.9 
53.2 
51.0 


45.5 
40.6 
40.9 


0.6 
0.0 
2.2 

0.4 


0.2 

0.7 
0.5 


45.7 
43.0 
42.4 

44.8 
42.5 
39. 3H 


.3  42.1 
41.6 
40.6 


0.0  40.5 

39.0 

•  2.7  40.7 


0.4 
0.5 


40.9 
43.0 
43.7 


43.5 
37.7 
39. IM  ■ 


42.7 
40.1 
43.4 


40.4 
43.0 
46.0 
43.5 


-  0.6 

-  0.6 

-  1. 

-  0.5 

-  1. 

-  2.7 

-  0. 

-  1. 
2.3 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


May 


July 


Septembei 


SBOTT 
LICIA 
LUM    FORK 


RKAOELPHrA 
RKANSfi";    CITY 
5H0OWN 

THE  MS 

UGOSTA 

ALO    KNOB 

ATESVILLE    LIVESTOCK 

ATESVILLE    L    t    0    NO 

EAVER  DAM 
EECM  GROVE 
EEOEVILLE 

ENTON 
EMTQNVILLE 

ERRVVILLE    *    NW 
IG  FORK 
LACK    ROCK 

LAKELY    MOUNTAIN    0AM 
LUFF    CITY     3    SW 

LVTHEVILLE 
OONEVILLE 

OUGHT ON 
RINKLEY 
UF^ALO    TOWER 

UROETTE 
A60T    *.    SW 
ALrcO    ROCK 
AMOEN    1 
ARLISLE    1    SW 

LAREHOON 

LARKSVILLE 

LINTON 

ONWAY 

0RNTN6 

OVE 

ROSSETT    7    S 
RYSTAL    VALLEY 
UHHINS    FARM 
AISY    3    E 

ANA3CUS 
ANVILLE 
AROANELLE 
E  OUEEN 
ERItOTT 

ES   ARC 

EVILS    KNOB 

lERKS 

UMAS 

L    DORADO    FAA    AIRPORT 

UOOftA 

UREKA    SPRINGS 
VENIN6    SHADE     1    NE 
AYETTEVILLE    FAA    AP 
AYETTEVILL6    EXP    STA 


OflOYCE    6    W 

OftT    SMITH    WB  AP  //R 

ORT    SMITH    WATER    PLANT 

ULTON 

FORGE TOWN 

IL8ERT 

LENWOOO 

RAVELLY 

RAVETTE 

REEN   FOREST    *    ESE 

REENBRIER 

REENWOOD 

REERS    FERRY    DAM 

UROON 

AMBURG 

ARRISON 

ARRISOH    FAA    AIRPORT 

ECTOR 

ELENA 

OPE    3    NE 

OPPER 

ORATIO 

OT    SPRINGS    1    NNE 

NOEI 

«SPER 


3.68 
6.55 

7.86 
•     3.46 

7,20  1.93 
7.231  1.05 
5.39 


A. 50 

5.28 
3.05 
2.75    -1.65 

2.98 


E  4.84 
5,28 
7.36 


5.40 
3,97 
5.63 
5,69 


6. OS 


3. at. 

4.60  ' 
5.13 


6.51i      l.tl 


2.781  -1.97 


l.S'.l 

7.37'      3.09 

6.21.     i.ai 


ESSIEVILLE 

ONESeORO 

EISER 


ITTLE    ROCK   WB    AP 

ITTLE    ROCK   FILT    PI 

URTOH 

lAOISON 

i«0MOLIA    3    N 

'»LVERN 

'•"WTH    SPRING 
'ARIANNA    2    S 
lARREO   TREE 
lARSHALL 


6.26       1.31 


6.S<>       1.62 


7.52      2 

8.91: 
2.831 
4.11  -1.5* 
■  3.701  -1.93 
1.461 


8.211      3.8? 


7.19,      2.86 


3.85    -    .72 


3.44,  -1.22 
9.70,     5.22 


3.7* 


9.48       5.12 
3.30'  -1.69 


3.32    -1.02 


6.83|      2.94 


.19^    8.031      3.70 
3.351  - 
8.05| 
8.66) 
1.7^ 


3.09    -1.49 


7.40      2.62 


6.77!      2.15 
6.18      2.15 

4.891 

4.14]  -    .68 
7.16 
3.7* 
1    5.38' 


6.99! 

4.79 

5.14      1.07 


6.321      1.32 
3.031  -1.06 


4.35    -    .17 


2.23    -3.27 


4.32    - 

3.39 

1.96 


4.201  -1.46 
4.051  -1.25 


1.97    -1.87 


2.70|  -2.19 
6.2i;      1.02 


1.951  -1.51 


1.58, 
2.42; 
1.99' 


3.19|  -    .82 
1.731  -2.93 


2.07 
3.08 
3.43 


-2.70 
-2.94 


3.701  -1.61 


2.18,  ' 

;  2.43: 
4.45| 
1.271 
6.33 
2.42! 

2.04 


3.2I1  -1.79 
6.56|      1.09 


2.25    -1.99 
2.80 

3.24|  -1.77 
1.95i  -2.76 


3.49!  -1.21 


2.561  -3.38 


2.99    -1.13 


3.761  -    .30 


3.391 
1.63 
1.73 


7. 2d 
3.65 


1.71    -3.53 
3.56    -1.59]      2. 96'  -1.52 


8.97      5.01 


2.92    -1.94 


2.70'  -1.76 


2.64,  -1.73 


6.79 
5.66 

8.60! 
2.921 


6.511      2.72 


7.691 
3.86; 

4.61; 


2.95    -3.60 


4.98 
3.82 
6.20 


2.35    -2.79 
1.70    -3.09 


1.83 

4.16    -2.02 

2.05 


1.6«    -2.54 
2.61    -2.55 


5.88!      1.95 


4.74 
5.76 
4.59 


7.20      1.92 


1.55    -3.08 


3.61 
5.00 
8.41 


3.60 
4.43 
7.73 


6.26 

4.74 
6.45 
5.45 
4.86 

7.74 
5.40 


4.461 


2.83    -1.02 
2.13    -2.60 


7. Ill      3.30 


3.25    -    .17 


1.34    -2.32 


5.03!      1.27 
1.68!  -2.38 


1.36    -3.72 


4.58       1.76 


2.24;  -1.97 


5.87! 


5.29 

3.37 
2.88 
5.09 
1.82 

3.43 


10.53 
5.90 
5.44 


5.85 
10.39 
10.71 


7.35 
7.94 

4.70 
2.09 


7.86 
5.47 
3.51 


8.06 

6.46 

4.99 
8.69 
6.38 
6.95 

5.97 


5.46       1.79 


4.54 
9.72 
4.55 
5.93 


4.60 
3.53 
5.67 


5.00 
2.78 
2.51 
6.59 

2.28| 

3. 80! 
9.83! 
4.41 
6.91 
3.68 

3.54 
3.52 
6.82 
3.59 

3.34 

5.42 
4,32 
3.18 

4.12 


2.64 
3.27 
1.97 


1.35 
1.33 
1.57 


1.60 
1.13 

1.931 


1.29 
2.67 
.97 
2.19 
3.37 

1.29    -2.64 
2.73'  - 
2.95, 
1.63, 
1.19 


2.69 
2.91 
3.54 
1.90 


4.53|      1.31 
2.39    -1.04 


1.28 

1.70 
1.48 


1.22 
1.25 

1.33! 


1.72 


2.01 
1.36 

1.41 


1.79 
1.24 
1.15 


2.93 

1.24 
1.39 
1.93 
2.41 
3.82 

3.14 


3.38 
.66 
1.97 

2.17 

1.69 
1.94 
1.53 
1.84 
2.94 

2.04 


1.65 
1.61 
1.42 
1.87 
1.83 


E42.36 
E46.63 
56.66 
45.44 
54.10 

52.03 
E45.01 
63.25 

42.29  • 
52.93 

E46.62 
48.78 
52.06 
43.00 

45.71    ■ 

46.62 
E45.10 
47.54 
46.18 
E47.33 
i 
39.20 
E43.06 
45.44  ■ 
52.24 
54.40 

E46.31    • 

40.47  • 
50.50 
47.75 
40.71 

54.10 
46.49 
28.46    - 
43.05    - 
E46.7e 

48.13  • 
41.24 

E49.29 

47.30  ■ 

42.48  - 

E4a.27 
90.99  - 
47.19 
44.67 

E45.66 

48.84 
44.60   - 
49.19 
48.33 
36.63 

46.82 

47.29 
53.85 

39.14  - 
51.71 


42.86 
40.54 
36.37 
46.20 

50.42 
35.72 
49.92 
46.71 
48.57 

34.61 
94.19 
43.36 
43.39 
39.22 

46.21 
42.97 
46.56 
50.92 
E39.82 

46.26 
44.62 
45.56 
42.52 
47.13 

E57.00 
52.17 
E51.03  ■ 
E53.12 
43.72 

53.32 

47.36  ■ 
46.89 
50.31 

E45.46 

52.21 
59.48 
32.52  • 

40.00 
45.64 

46.88  ■ 

47.14 

44.66 

46.66 

46.96 

57.91 
E37.70 

40.37  • 


9.58 

2.99 

6.50 
3.38 


Table  2-CoDti&ued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


July 


August 


September 


MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO    3    S 

MORORAY    LOCK    AND    0AM    S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROO  DAM 
OOELL  3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PELSOR 
PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  8LUFF  FAA  AIRPOR 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AP     // 

WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WEST    MEMPHIS 


DIVISION    AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHEAST    DIVISION 


»,02    -    .57 


3,14.    -1.13 


4.31| 
3.631 
2.79 


6.50      l.Se       5.53       1.26 


6.631      2.08      6.86!      2.83 


6.04, 
3.64] 


3 

45 

3.41 

6 

1! 

.7C 

8.32: 

3 

19 

3.991 

3 

07 

-1.30 

6.52| 

7 

70 

2.12 

5.52 

4 

3<< 

5.25 

3 

92 

-    .61 

5.79 

4 

52 

.1! 

6.01 

7 

55 

1.80 

4.19 

6 

37 

1.03 

8.07; 

*•!? 


5.84i 
2.8^ 
5.15    • 


6.22       1.38 


2.53 

.09 

2.9t 

.3! 

4.8T   - 

.07 

3.70   - 

.Oi 

5.27" 

.3- 

6.03 

.37 

5.8^      1 

.27 

6.38 

1 

.21 

6.65| 

3.67 

4.44 

.09 

4.1C 

3.47 

4.45 

3.35, 

3.37 

6.03 

2.09 

4.05 

6.45| 

2.12 

5.39 

1.7,1 

-1.73 

3.00 

1.981 

2.75 

5.93i 

4.89 

1.64   -1.38 


99      7.3e[      3.16 


6.531      1.75 


4.1&   -    .68 


3.8*  -    .97 


3.76}  -1.17 


1.83;  -3.67 


3.73!  -1.19 


4.42 
1.77) 
3.66 


3.221  -1.52 


3.091  -    .80t      3.18 

5.581 

3.411 

39|. 


4.30   -    .97 


3.49   -2.06 


3.16!  ' 

3.84 

3.62' 


2.33  -2.43 


1.80  -3.56 

3.10 

2.861  -2.60 


3.25    -1.74 


3.13    -2.23 


1.48    -3.32 


2.30    -2.72 

2.O0I 

2.181  -2.72 


3.40;  -1.90 


-  .74 
-1.17 

-  .91 
2.24J  -3.06 
2.7-H   -2.68 


2.03! 
3.66: 
3.69 


-2.93 

-1.97 
-1.63 
-1.80 


1.82    -3.45 


2.131  -2.24 


1.93  -3.35 


2.00    -3.09 


1.84    -4.25 


2.24    -2.60 

2.96 

1.11    -4.31 


2.301  -2.60 
1.43| 

1.54: 

3.09' 
2.051 


1.88 
1.34 
1.54 

2.19    -2.40 
2.30    -3.57 


2.621  -2.11 
5.97' 

3.17 

3.46|  -    .44 


4.36 
2.65 

5.00: 
5.21, 
6.031 

6.53|      2.44 


6.6(9 


.6^ 

.74, 


4.5&      1.18 


4.34| 
4.07    • 

T  ,  7ftl    . 


6.661      2.77 


2.77    -2.62 


5.28 
5.25| 
6.61! 
3.40( 


3.73 

4.90] 
8.77 
4.66 
6.80 
5.60 


3.16       5.30 


5.42       1.38 


6.09      2.53 
6.09      2.74 


-    .43 

1.11 
-3.58 
-2.27 


-1.05 
2.56 


1.83 
1.44 
5.26 


5.77 
2.76 

3.17 


-    .78-    4.02 


-1.30 

-  .34 

-2.77 

-  .78 
-1.75 

-1.08 

-2.65 


1.89    -1.80 


2.67 
2.78 
1.81 
2.59 


8.04 
3.35 
3.64 


2. 60! 
3.03! 
1.64| 


-  .35 

-  .98 

-  .31 


-1.42 
-  .96 
-2.69 


8.75 
9.31 
9.01 
5.18 


6.53 
8.94 
8.76 
3.70 
9.40 

6.14 


3.69 
2.58 
4.00 


3.11 
7.2 
3.041 
2.74 


3.67 
4.04 
3.91 


6.30 
3.63 
3.60 
3.60 


5.58 
6.81 
2.49 


1.19 

2.19 

1.48 

1.94 
-  .88 
-1.33 

3.85 

2.41 


1.43    -2.90 


2.09 
1.59 
1.13 


1.801  -3.03 


-1.63E    1.33 


1.85 
1.88 
1.33 


1.84 
1.84 
2.40 


1.31 
1.27 
1.25 


-2.42 
-  .52 
-1.64 
-2.31 


E39.50 
45.81    ' 

E42.52 
43.05 


34.34  • 

34.07 

44.22 

40.96 
53.89 
55.93 
56.78 
E50.23 

51.67 
41.82 
39.61 
E43.77 
46.99    ■ 

E47.38 
49.26 
43.20   ' 
41.66 
49.77 

44.82 
54.511 

34.49 

42.19]  ■ 

44. 1<^   • 
35.90 
E40.40    ■ 
E40.19    ■ 
38.95    • 

53.03 
36.42 
37.27   ■ 
E47.95 
49.58 

48.93 
49.36 
38.24 
52.47 
49.13 

47.15 
47.68 
50.43 
47.50 


J.W, 

3>T» 

T.e» 


12.6 
t.9' 
11.3: 

1.2' 

'  4.91 


E45.05 
E54.63 
43.32 
44.58  ' 
42.75 

44.38    ' 
50.23 
48.07 
45.23 


1.54 
1.90 
1.75 
1.39 
1.53 
1.58 
1.22 
1.66 
2.24 


-2.85 

-2.87 
-3.11 
-2.77 


43.19  • 
36.85    ■ 

47.45  • 
44.96  ' 
48.43  - 
47.49  - 
50.42  ■ 
50.55  • 
43.34   - 


J8  3 

1 

riJYir 

iLn/^ 

^1 

unr 

,     J 

1A.1 

cvc 

jivir. 

a 

/iiNJ 

J 

rnn 

ZaI 

i^r.  i 

Jt 

\.irt. 

ARKANSAS 
1962 

a" 

1 

3 

o 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

StaUoQ 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20' or 
below 

16°  or 
below 

0 

I 
o 

O 

1 
o 

o 

1 
1 

o 

1 

d 

E 
e2 

1 

1 

d 
1 

O 

d 

a 
e2 

1 

d 
1 

d 

Q 

d 

E 
e2 

d 
E 

0 

LUd    FORK 

RKAOELPHIA 

SHOOWN 

ALD    KNOe 

ATE5VILLE    LIVESTOCK 

102 
99 

104 
101 

104 

8-19  + 
8-21  + 
8-12 
8-19 
8-20+ 

-  2 

-  2 

-  6 

-  5 

-  9 

1-11 
1-12 
1-12 
1-11 
1-11 

3-    1 
1-13 
1-13 
1-13 
3-    2 

15 
9 

14 
8 

15 

3-    1 
1-13 
1-13 
3-    1 
3-    7 

15 
9 
14 
18 
20 

3-    2 
3-    6 
3-    6 
3-    7 
3-17 

21 
21 
23 
24 
24 

3-16 

3-  6 

4-  2 
3-16 
4-    3 

28 
21 
28 
27 
25 

4-16 
4-    2 
4-    3 
4-16 
4-16 

31 
31 
32 
31 
30 

11-    4 
11-    4 
11-    4 
11-    4 
10-24 

32 
31 
29 
30 
32 

12-10 
12-10 
12-    5 
11-10 
11-    5 

25 
27 
28 
25 
27 

12-11 

12-11 
12-10 
12-10 
11-10 

19 
24 
24 
20 
23 

12-11 
12-12 
12-12 
12-10 
12-11 

19 
12 
13 
20 
13 

12-12 
12-12 
12-12 
12-    2 
12-11 

5 
12 
13 

5 
13 

286 
333 
333 
323 
284 

285 
333 
333 
284 
279 

284 
280 
279 
278 
238 

269 
279 
246 
239 
216 

202 
215 
215 
202 
191 

ATESVILLE    L    AND   0    NO    1 

EAVER    DAM 

ENTON 

ENTONVILLE 

LAKELY    MOUNTAIN    0AM 

101 
99 

103 
99 

107 

8-19 
8-20 
8-19+ 
8-19 
B-    8 

-10 

-  7 
-12 

-  5 

-  8 

1-11 
1-12  + 
1-11 
1-11  + 
1-12 

3-    1 
3-16 
3-    1 
3-    6 
1-16 

15 
16 
14 
15 
16 

3-    7 
3-17 
3-    1 
3-16 
3-    2 

17 
19 
14 
18 
18 

4-    3 
4-    3 

3-  6 

4-  2 
3-    3 

23 
24 
24 
24 
23 

4-    3 
4-16 
4-    2 
4-    9 
4-    3 

23 
27 
28 
27 
27 

4-16 
4-17 
4-16 
4-16 
4-16 

32 
31 

31 
30 
29 

10-24 
10-26 
11-    4 
10-25 
11-    4 

30 
31 
29 
30 
30 

11-    4 

11-  5 

12-  6 
11-    5 
11-    9 

28 
28 
25 
26 
28 

11-    9 
11-    9 
12-10 
11-    9 
12-10 

24 
24 
16 
21 
24 

12-10 
12-11 
12-10 
12-10 
12-12 

16 
15 
16 
19 
10 

12-10 
12-11 
12-10 
12-11 
12-12 

15 

15 
16 
10 
10 

284 
270 
284 
280 
330 

278 
269 
284 
269 
285 

220 
220 
279 
221 
282 

215 
203 
243 
210 
220 

191 
192 
202 
192 
202 

LYTHEVILLE 
OONEVILLE 
RINKLEV 
AMOEN    1 
LARKSVILLE 

100 

107 
101 
102 
102 

8-20+ 
8-19+ 
8-19 
8-12 
8-    6+ 

-  2 

-  9 

-  2 

-  2 

-  5 

1-11  + 

1-11 

1-12+ 

1-12 

1-11 

1-12 

2-  6 
1-13 
1-13 

3-  1 

3 
16 
13 
11 
16 

3-    1 
3-    5 
1-13 
1-16 
3-    6 

20 
20 
13 
20 
20 

3-    6 
3-16 
3-    7 
1-16 
3-    6 

23 
24 
23 
20 
20 

4-    2 
4-    3 
4-16 

3-  5 

4-  2 

28 
28 
28 
27 
27 

4-16 
4-    3 
4-16 
4-    2 
4-    3 

32 
28 
28 
31 
30 

10-24 
11-    4 
11-    4 
11-    4 
11-    4 

31 
28 
28 
31 
29 

11-    5 
11-    4 
11-    4 
12-10 
11-    9 

28 
28 
28 
27 
27 

12-    9 
12-10 
12-    9 
12-12 
12-    5 

21 
22 
23 
13 
22 

12-10 
12-11 
12-12 
12-12 
12-10 

17 
18 
5 
13 
19 

12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 

2 

6 

5 

13 

4 

334 
30'5 
333 
333 
286 

2  84 
280 
333 
330 
279 

278 
259 
277 
330 
275 

217 
215 
202 
279 
221 

191 
215 
202 
216 
215 

OHWAT 
ORNING 
R0S5ETT    7    S 
UMMINS    FARM 
AROANELLE 

10* 
103 
100 
101 
103 

8-19 
8-20 
8-12 
8-19 
8-19+ 

-  5 

-  3 

-  3 

-  4 

-  9 

1-12  + 

1-10 

1-12 

1-12 

1-11 

1-13 
3-    1 
1-13 
1-13 
3-    1 

16 
15 
3 
9 
16 

3-    1 
3-    1 
3-    2 
1-13 
3-    2 

17 
15 
20 
9 
20 

3-    2 
3-    7 
3-    2 
3-    6 
3-    6 

23 
24 
20 
23 
24 

3-  7 

4-  3 
3-    7 
3-    7 
3-16 

26 
28 
27 
25 
27 

4-16 
4-16 
4-16 
4-16 
4-16 

31 
31 
32 
30 
32 

11-    4 
10-24 
11-    4 
11-    4 
11-    4 

31 

30 
31 
30 
29 

11-    9 

11-  5 

12-  6 
12-    6 

U-    9 

27 
28 
26 
27 
28 

12-10 
12-    9 
12-10 
12-10 
12-10 

24 
24 
24 
24 
20 

12-11 
12-10 
12-12 
12-12 
12-10 

20 
19 
13 
8 
20 

12-12 
12-11 
12-12 
12-12 
12-12 

6 
12 
13 
8 
5 

333 
285 
333 

333 
286 

285 
284 
285 
333 
283 

283 
277 
283 
279 
279 

247 
216 
274 
274 
238 

202 
191 
202 
202 
202 

E   OUEEN 
ES  ARC 
EWILS    KNOB 
lERKS 
DMAS 

103 
103 
95 
102 
105 

8-12 
8-    7 
8-    8  + 
8-12 
8-12 

-  5 

-  1 
-10 
-10 

-  5 

1-12 
1-11 
1-10 
1-10 
1-12 

1-13 
1-13 
3-    6 
1-13 
1-13 

15 
9 

14 

7 
10 

3-    1 
3-    1 
3-14 
3-    6 
1-13 

20 
20 
20 
20 
10 

3-    6 

3-  1 
3-15 

4-  2 
3-    1 

22 

20 
21 
24 
24 

4-    2 

3-  7 

4-  2 
4-    3 
3-    7 

27 
28 
25 
28 
25 

4-    3 
4-16 
4-13 
4-16 
4-16 

32 
32 
32 
32 
32 

11-    4 
11-    4 
10-25 
11-    4 
11-    4 

28 
31 
30 
28 
32 

11-  4 

12-  6 
11-    5 

11-  4 

12-  6 

28 
27 
26 
28 
28 

12-    6 
12-11 
12-    6 
12-    6 
12-10 

24 
19 
20 
23 
24 

12-12 
12-11 
12-    6 
12-10 
12-11 

12 
19 

20 
20 
20 

12-12 
12-12 

12-11 
12-12 
12-12 

12 
6 

8 
8 
8 

333 
333 
280 
333 
333 

286 
285 
267 
279 
332 

275 
285 
256 
248 
234 

216 
274 
217 
215 
274 

215 
202 
195 
202 
202 

L   DORADO    FAA    AIRPORT 

UOORA 

UREKA    SPRINGS 

AYETTEVILLE    FAA    AP 

AYETTEVILLE    EXP    STA 

104 
104 
98 
99 
98 

8-12 
8-12 
8-19+ 
8-11  + 
8-19+ 

-10 

-11 
-10 
-10 

1-12 

1-11  + 

1-11 

1-11 

1-13 

3-    6 
3-    6 
3-    6 

6 

10 
16 
16 

1-13 

3-16 
3-16 
3-16 

6 

20 
18 
19 

2-    7 

4-    2 
4-    3 
4-    2 

21 

21 

24 
24 

3-  7 

4-13 
4-13 

4-  3 

26 

27 
28 
28 

4-    3 

4-16 
4-16 
4-16 

31 

31 
29 
31 

11-    4 
11-    9 
10-25 
10-25 
10-25 

31 
32 
29 
32 

31 

12-    9 

11-    5 

11-    4 
11-    5 

27 

24 
28 
27 

12-10 
12-12 
11-    5 
11-    9 

11-    9 

22 
12 
24 
20 
22 

12-11 
12-12 
12-    9 
11-    9 
12-11 

19 
12 
20 
20 

11 

12-12 
12-12 
12-11 
12-11 
12-11 

10 
12 
7 
9 
11 

333 

280 
280 
280 

332 

258 
238 
270 

306 

217 
220 
221 

277 

206 
205 
216 

215 

192 
192 
192 

OROYCE    6    W 

ORT    SMITH    WB    AIRPORT 

ORT    SMITH    WATER    PLANT 

ILBERT 

RAVETTE 

103 
106 
101 
100 
99 

8-19+ 
8-11  + 
7-    8 
8-19 
8-19 

0 

-  3 

-  7 
-12 
-12 

1-12 
1-12  + 
1-11 
1-11 
1-11 

1-13 
1-23 
3-    1 
3-    7 
3-15 

16 
16 
12 
15 
14 

1-13 
3-    1 

3-  6 

4-  3 
4-    2 

16 
17 
20 
20 
20 

3-    6 

3-  6 
3-16 
4-16 

4-  2 

23 
24 
23 
23 
20 

3-  7 

4-  2 
4-16 
4-16 
4-13 

28 
28 
28 
23 
25 

4-16 
4-    3 
4-16 
4-16 
4-16 

32 
32 
28 
23 
32 

11-    4 
11-    9 
11-    4 
10-24 
10-25 

31 
27 
30 
31 
28 

12-    6 
11-    9 
11-    9 
11-    4 
10-25 

28 
27 
25 
28 
28 

12-12 
12-11 
12-10 
11-10 
11-    5 

10 
16 
20 
21 
24 

12-12 
12-11 

12-10 
12-10 
11-    9 

10 
16 
20 
14 
19 

12-12 

12-1! 
12-11 
12-10 
12-11 

10 
16 
16 
14 
6 

333 
32? 
285 
278 
271 

333 
285 
279 
251 
221 

231 
280 
259 
203 
217 

774 
221 
207 
202 
195 

202 
220 
202 
191 
192 

REENBRIER 

REERS   FERRY   DAM 

ARRISON 

ARRISON    FAA    AIRPORT 

ELENA 

103 
102 
99 
97 
98 

8-19 
8-20 
8-    6 
8-    6 
8-20 

-11 

-  8 

-  6 

-  1 

1-12  + 

1-11 
1-11 
1-11 

3-    1 

3-    2 
3-    2 
1-13 

15 

16 
16 
16 

3-    2 

3-16 
3-    6 
1-13 

20 

20 
17 
16 

3-14 

4-    3 
3-16 
3-    7 

23 

23 
24 
23 

4-16 

4-16 
4-    3 
3-    7 

28 

26 
26 
23 

4-16 

4-16 
4-16 
4-16 

28 

25 
29 

30 

11-    4 
11-    4 
10-26 
11-    4 
11-    4 

28 
31 
31 
32 
30 

11-    4 
11-10 
11-    4 
11-    5 
11-    9 

28 
28 
27 
25 
28 

12-10 
12-10 
11-    9 

11-  9 

12-  5 

20 
22 
21 
24 
21 

12-10 
12-12 
12-11 
12-11 
12-10 

20 
4 

11 
5 

20 

12-11 
12-12 
12-11 
12-11 
12-12 

15 
4 

'\ 

5 

285 

284 
284 
333 

283 

270 
280 
331 

271 

220 
233 
274 

202 

202 
215 
247 

202 

193 
202 
202 

OPE  3   NE 

OT   SPRINGS    1    NNE 

K3HESB0R0 

EISER 

EG 

99 
106 
102 

99 
100 

8-20+ 
8-    8 
'   8-20 
8-20+ 
8-   7 

-  4 

-  1 

-  2 

-  5 

-  5 

1-12 
1-10 
1-10 
1-11 
1-11 

1-13 
1-12 
1-13 
1-13 
1-13 

12 
8 

13 
10 
8 

1-13 
3-    1 
3-    1 
3-    2 
1-13 

12 
17 
18 
20 

e 

3-    6 
3-   2 

3-  6 

4-  1 
3-   2 

24 
22 
23 
24 
23 

3-    5 

3-  6 
3-17 

4-  2 
3-    7 

24 
27 
28 
28 
25 

4-    3 
4-    3 
4-    3 
4-    4 
4-16 

30 
31 
32 
32 

30 

11-    4 
11-    9 
11-    5 
11-   4 
11-    4 

30 
31 
31 
32 
31 

12-    6 
12-11 
12-    5 
11-10 
12-    5 

28 
19 
26 
28 
25 

12-12 
12-11 
12-11 
12-    9 
12-10 

11 
19 
18 
24 
23 

12-12 
12-11 
12-11 
12-10 
12-12 

11 
19 
18 
18 

7 

12-12 
12-12 
12-12 
12-11 
12-12 

11 
7 
3 

16 

7 

333 
334 
333 
332 
333 

333 
285 
235 
283 
333 

281 
2  84 
230 
252 
233 

275 
280 
254 
222 
274 

215 
220 
215 
214 
202 

EAO  HILL 

ITTLE    ROCK   WB    AIRPORT 

AGNOLIA    3    N 

ALVERN 

AMHOTH    SPRING 

101 
105 
100 
104 
107 

8-19 
8-    7 
8-19+ 
8-    8 
8-19 

-  6 

-  4 

-  4 

-  5 

-  6 

1-11 
1-12 
1-12 
1-11 
1-11 

3-    2 
1-13 
1-13 
1-13 
3-    1 

15 
7 

15 
4 

12 

3-15 
3-    1 
1-13 
3-    6 
3-17 

20 
20 
15 
19 
20 

4-    3 
3-    2 

3-  6 
3-16 

4-  3 

23 
24 
22 
24 
22 

4-16 

3-  7 
3-16 

4-  3 
4-16 

27 
27 
27 
26 
25 

4-16 
4-    2 
4-    2 
4-16 
4-15 

27 
30 
29 
29 
25 

10-24 
11-    9 
11-    4 
11-    4 
10-24 

32 
32 
28 
29 
27 

11-  4 

12-  6 
11-    4 
11-    9 
10-24 

28 
28 
28 
27 
27 

12-    6 
12-11 
12-12 
12-10 
12-    5 

23 
15 
13 
21 
22 

12-11 
12-11 
12-12 
12-12 
12-10 

10 
15 
13 

ll 

12-11 
12-11 
12-12 
12-12 
12-11 

10 
15 
13 
9 

7 

284 
332 
333 
333 
285 

271 
285 
333 
281 
258 

247 
284 
281 
269 
247 

202 
274 
733 
220 
191 

191 
221 
216 
202 
191 

ARIANNA    2    S 
ARKEO    TREE 
ARSHALL 
ENA 
lONTICELLO    3    S 

97 

98 

10* 
102 

8-19+ 

8-20+ 

7-12 

8-12+ 

-  9 

-  6 

-  8 

-  4 

-  4 

1-12 
1-11 
1-11 
1-11 
1-12 

1-13 

3-    2 

3-    1 
1-13 

11 

16 
16 
14 

1-13 

3-    6 
3-    2 
1-16 

11 

17 
19 
20 

3-    1 

4-16 
3-    5 
3-    6 

23 

23 
23 
22 

3-    7 

4-16 
3-15 
3-16 

26 

23 
27 
27 

4-15 

4-15 
4-    3 
4-    3 

31 

23 
30 
29 

11-    4 

11-    4 
11-    9 
11-    5 

30 

28 
29 
32 

11-10 

11-  4 

12-  6 

11-    9 

26 

28 
28 
25 

12-    6 

11-    9 
12-11 
12-11 

23 

22 

18 
23 

12-11 

12-10 
12-11 
12-12 

19 

20 
18 
9 

12-12 

12-11 
12-12 
12-12 

5 

13 

5 
9 

333 

284 
286 
333 

332 

279 
284 
330 

280 

207 
281 
280 

248 

202 
256 
238 

202 

202 
220 
216 

lOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 
ORRILTON 
rauNT    IDA 
OUNT   MAGAZINE 
KKJNTAIN    HOME     1    NNW 

104 
110 

102 

8-19 

a-  7 

8-20 

-  5 

-  9 

-  5 

1-12+ 
1-11 

1-12  + 

3-    1 
1-16 

3-    2 

16 
16 

10 

3-    2 
3-    2 

3-    7 

20 
17 

18 

3-  2 

4-  2 

3-18 

20 
24 

23 

3-  7 

4-  3 

3-18 

26 
25 

23 

4-    3 
4-16 

4-14 

30 
30 

32 

11-    4 
11-    4 
11-    4 
10-25 
11-    4 

30 
32 
28 
28 
29 

12-    9 
12-10 
11-    4 
10-25 
11-    5 

28 
28 
28 
28 
27 

12-10 
12-11 
12-10 
12-    5 
12-    6 

23 
22 
21 
19 
24 

12-12 
12-12 
12-12 
12-    5 
12-11 

14 
6 
6 
19 
12 

12-12 
12-12 
12-12 
12-11 
12-11 

14 
5 
6 
5 

12 

236 

330 

284 

285 
285 

279 

284 
252 

263 

278 
215 

232 

215 
202 

204 

OUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 
OUNTAIN    VIEW    2    ESE 
ARROWS   DAM 

ASHVILLE    PEACH    SUBSTA 
EWPORT 

104 
100 
102 
102 
99 

8-20 

8-23+ 

8-13+ 

8-13 

8-20+ 

-  5 

-  7 
-12 

0 

1-11 

1-12 
1-10 
1-11 

3-    2 

1-14 
1-13 
1-12 

11 

6 
10 
3 

3-16 

3-    6 
3-    1 
3-    1 

20 

19 
18 
19 

4-    3 

4-    2 
3-    7 
3-    2 

21 

24 
22 
23 

4-16 

4-    3 
4-    2 
3-    7 

26 

28 
25 
28 

4-16 

4-16 
4-    2 
3-17 

26 

31 
25 
30 

10-24 
11-    4 
11-    4 
11-    4 
11-    5 

31 
31 
28 
31 
32 

11-    4 
11-    5 

11-  4 

12-  6 
12-10 

28 
28 
28 
24 
26 

11-10 

11-  9 
12-10 

12-  6 
12-11 

23 
23 
72 
24 
19 

12-11 
12-11 
12-12 
12-12 
12-11 

12 
12 

11 
8 
19 

12-11 
12-11 
12-12 
12-12 
12-12 

12 
12 
11 
8 
5 

284 

337 
333 
334 

270 

281 
285 
285 

221 

257 
274 
284 

202 

715 
248 
278 

191 

207 
216 
233 

INROO   0AM 
KAY 
ZARK 

ARAGOULD   RADIO    KDRS 
ARIS 

107 
105 
103 
101 
105 

8-    8 
8-12 
8-    6 
8-20 
8-19+ 

-11 

-  5 

-  2 

-  4 

-  8 

1-12 
1-12 
1-11  + 
1-11 
1-10 

3-    1 
1-12 
3-    1 
1-13 
3-    1 

15 
-    5 
16 
11 
16 

3-    3 
1-13 
3-    1 
3-    1 
3-    2 

20 
17 
16 
17 
20 

3-    7 
3-    2 
3-    6 
3-    7 
3-    6 

23 
24 
22 
24 
22 

4-16 

3-  6 
3-16 
3-17 

4-  3 

28 
26 
27 
25 
28 

4-15 
4-    2 
4-    2 
4-    3 
4-15 

28 
31 
29 
29 
32 

11-    4 
11-    4 
11-    4 
11-    5 
11-    9 

32 
30 
32 
30 
27 

11-10 
12-10 
12-    6 
12-    6 
11-    9 

28 
28 
28 
25 
27 

12-12 
12-12 
12-10 
12-10 
12-11 

5 
13 
24 
13 
19 

12-12 
12-12 
12-11 
12-10 
12-11 

5 
13 
19 
13 
19 

12-12 
12-12 
12-12 
12-10 
12-12 

5 
13 

7 
13 

6 

286 
334 
286 
331 
286 

284 
333 
235 
284 
234 

280 
235 
279 
278 
230 

708 
279 
265 
264 
220 

202 
216 
216 
216 
207 

ELSOR 

ERRYVILLE 

INE   BLUFF 

INE  BLUFF    FAA    AIRPORT 

OCAHONTAS    1 

105 
101 
102 

8-19 
8-    7+ 
8-19+ 

-  9 
0 

-  2 

1-11 
1-11 
1-10 

3-    1 
1-12 
1-13 
3-    1 

15 

3 

11 

13 

3-    2 
1-13 
1-13 
3-    2 

18 
19 
11 
18 

3-16 
3-    1 
3-    1 
3-    7 

24 
24 
24 
23 

4-16 
3-    6 

3-  6 

4-  3 

28 
25 
26 
26 

4-16 
4-    2 
3-    7 
4-15 

28 
32 

30 
30 

11-    5 
11-    4 
10-24 

31 
32 
28 

12-10 
12-10 
10-24 

28 
78 
28 

12-    9 
12-11 
12-11 
11-10 

22 
23 
18 
23 

12-10 
12-12 
12-11 
12-10 

20 
10 
18 
15 

12-12 
12-12 

12-12 
12-10 

7 
10 
11 
15 

285 
334 
333 
284 

233 
333 
332 
233 

268 
285 
285 
748 

779 
279 
204 

217 
242 

191 

•ORTLANO 
'RESCOTT 
'06ERS 

'OHWER   2  NNE 
'USSELLVILLE 

100 
100 
99 
102 
103 

8-20 
e-19* 

8-19 

8-20+ 

8-19+ 

-  3 

-  2 

-  6 

-  4 

2 

1-12 

1-12+ 

1-11 

1-12 

1-10 

1-13 
1-13 
3-    6 
1-13 
3-    1 

11 
12 
15 
9 

16 

1-14 
3-    2 
3-    6 
1-16 
3-    2 

17 
20 
15 
20 
20 

1-14 
3-    6 
3-16 

2-  7 

3-  6 

17 
22 
22 
24 
23 

3-    7 

3-    7 
3-16 

27 
27 
25 
27 
26 

3-  5 

4-  3 
4-13 
4-    3 
4-16 

30 
32 
32 
32 
31 

11-    9 
U-    4 
10-25 
11-    9 
11-    4 

32 
29 
31 
31 
29 

12-11 
12-    5 

11-  5 

12-  6 
11-    9 

27 
23 
26 
28 
27 

12-12 
12-    6 
11-    9 
12-10 
12-10 

17 
23 
23 
23 
23 

12-12 
12-12 
12-11 
12-12 
12-11 

17 
10 
10 
9 
20 

12-13 
12-12 
12-11 
12-12 
12-12 

12 

10 
10 

9 
5 

334 
333 
280 
333 
286 

332 
235 
280 

330 
2  84 

332 
275 
238 

305 
279 

279 
274 
217 
274 
738 

248 
215 
195 
220 
20? 

^AINT   CHARLES 
.EARCY 

■HERIDAN  TOWER 
;  I  LOAM   SPRINGS 
ITUTTGART 

103 
106 
104 
100 
101 

8-    8 
8-19 
8-19+ 
8-20  + 
8-19  + 

-  5 

-  3 

-  7 

-  7 

1 

1-12 
1-11  + 
1-11 
1-11 
1-11 

1-14 
1-13 
1-13 
3-    6 
1-13 

12 
11 
15 
16 
13 

1-17 
3-    1 
3-    6 
3-15 
1-23 

20 
17 
20 
18 
19 

3-    6 
3-    6 

3-    1 

22 
24 
23 
21 
22 

3-13 

3-  7 

4-  2 
4-    2 
3-    7 

26 
26 
27 
25 
28 

3-13 
4-15 
4-16 
4-13 
»-    3 

26 
32 

30 
29 
31 

11-    4 
11-    4 
11-    4 
10-25 
11-    4 

32 
32 
29 
32 
32 

12-    7 
11-10 
11-    9 

11-  9 

12-  6 

28 
28 
28 
22 
28 

12-12 
12-10 
12-10 
11-    9 
12-11 

6 
24 
24 
22 
22 

12-12 
12-11 
12-12 
12-    6 
12-12 

6 
19 

8 
20 

9 

12-12 
12-12 
12-12 
12-11 
12-12 

6 
5 
8 
11 
9 

332 
33'! 
333 
280 

333 

329 
285 
281 
266 
323 

281 
279 
253 
238 
285 

269 
248 
221 
221 
274 

236 
207 
202 
195 
215 

•T'.'TTGART  9   ESE 

U9IAC0 

EXARKANA  WB    AIRPORT 
l«LDRON 
lALNUT    RIDGE    FAA    AP 

99 

104 

102 
105 
101 

8-20 
8-    6  + 
8-12 
8-11  + 
8-20 

-  5 

-  5 

0 
-10 

-  3 

1-12 
1-12  + 
1-10 
1-11 
1-10 

1-13 
3-    1 
1-12 
3-    1 
3-    1 

-    1 
14 
4 
15 
16 

1-14 
3-    1 
1-13 
3-    6 
3-    1 

18 

14 
20 
20 
16 

3-1 
3-    6 
3-    1 
3-16 
3-    7 

22 
23 
24 
24 
24 

3-    7 
3-15 

3-  5 

4-  3 
3-17 

28 
28 
27 
27 
27 

4-15 
4-    3 
3-    6 
4-15 
4-16 

31 
30 
27 
31 
31 

11-    4 

11-  9 

12-  6 
11-    4 
10-24 

30 
28 
31 
27 
32 

12-    6 
11-    9 
12-11 
11-    4 
11-    9 

28 
28 
19 
27 
27 

12-10 
12-11 
12-11 
12-10 
12-10 

24 
17 
19 
21 
22 

12-12       5 
12-ll! 17 
12-111 19 
12-ll|  20 
12-11]     9 

12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-11 

5 
5 
15 
7 
9 

333 
286 
334 
286 
285 

332 
285 
332 
280 
285 

284 
230 
It'' 
269 
278 

274 

239 
7R0 
215 
237 

202 
220 
275 
202 
191 

lARREN 

lEST  MEMPHIS 
IHITE  ROCK 
fYNKE 

108 
98 
96 

8-12 
7-    5 
8-19 

-  1 

-10 

-  5 

1-12 

1-10 
1-11 

1-13 

3-    5 
1-12 

10 

13 

1 

1-13 

3-14 
1-13 

10 

20 
18 

3-  6 

4-  2 
3-    7 

24 

24 
24 

3-    6 

3-  7 

4-  2 
3-14 

24 
25 

24 
28 

4-15 
4-16 
4-    3 
4-    3 

32 
32 

30 

31 

11-    4 

11-   4 
10-25 

30 
32 

31 

12-    6 
12-    6 
11-    5 

28 
26 
28 

12-12 
12-11 
12-    6 

lol 12-12 
22] 12-12 
211  12-    9 

"    1 

10 

6 

19 

12-12 
12-12 
12-11 

10 
6 
3 

333 
281 

333 
270 

231 
248 

275 
274 
217 

202 
202 
205 

&••  r»fer«nce  notes  follovlng  StRtlon   Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1962 


Station 

Jan. 

Fob. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

S«pL 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

BLAKELy  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

_ 

B  2.04 

B  3.40 

3.89 

B  6.90 
B      933 

B  5.65 
B      567 

7.22 
B      539 

7.12 
673 

B  3.31 

3.58 

1.57 

B  1.30 

\ 

i 

HOPE  3   NE 

EVAP 
DEP 

WIND 

\ 

B  3.09 

40.43 

948 

B  3.79 

-0.59 

1437 

4.13 

-1.41 

984 

B  7.66 
+1.25 

1178 

6.33 

-0.77 

603 

7.69 

-0.36 

616 

7.41 

+0.22 

619 

B  4.27 

-1.70 

529 

B  3.92 

-0.76 

B     782 

B  2.05 

-0.62 

850 

1.46 

-0.51 

966 

\ 

MOUNTAIN   HOME    C   OF    ENG 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

5.16 

_ 

1114 

7.94 
1025 

B  6.60 
B     560 

7.88 

472 

8.48 
754 

J.  93 
524 

B  3.38 
538 

B  2.07 

751 

- 

- 

NARROWS   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B  1.88 
880 

B  3.28 
1338 

4.08 
1013 

B  7.27 
1092 

5.58 
543 

7.36 
667 

7.03 
631 

B  3.88 
466 

B  3.58 
517 

1.92 
634 

B   1.22 
655 

- 

NIMROD   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

\ 

B   1.53 

B  2.61 

3.10 
376 

4.88 

-1.08 

297 

B  3.63 

-3.53 

139 

4.45 

-3.42 

221 

5.15 

-2.03 

442 

B  2.48 

-3.04 

346 

B  2.06 

-2.18 

297 

1.10 

-1.40 

324 

\ 

- 

RUSSEIXVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

\ 

B  2.08 

-0.06 

827 

3.45 

-0.41 

1047 

4.23 

-0.85 

639 

B  7.58 

-1.55 

B     437 

5.87 

-0.92 

296 

B  7.57 

-0.26 

232 

6.98 

-0.45 

216 

B  3.<8 

-1.77 

200 

B  2.52 

-1.54 

166 

B  1.45 

-0.60 

326 

1.08 

-0.19 

443 

- 

STUTTGART  9   ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B  2.64 

40.88 

1795 

B  4.19 

+0.77 

2464 

5.76 

+1.01 

2127 

BIO. 05 

+4.14 

2452 

7.42 

-0.32 

1012 

8.46 

+1.04 

838 

8.29 

+1.23 

988 

5.07 

-0.11 

798 

4.23 

+0.55 

1215 

2.38 

+O.30 

1387 

B   1.48 

+0.26 

1650 

\ 

<   r«f«r«iic«   Botes   following   Stktloa   Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABHOTT 

ALICI* 

ALUM  FORK 

ALV 

AMTTV  3  NE 

ANTOINf 
APLIN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASHOOMN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO  KNOn 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

ftATFSVILLE  L  AND  0  NO  1 

REAVER  0AM 

REEflE 

BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
BEHRYVILLE  *  NW 
RIG  FORK 
BLACK  ROCK 


RLAKELY  MOUN 
BLUE  MOUNT  AH 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE  6  NW 


DAM 


BOONEVILLE  7  NE 
POONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTKINftURG  2  S 
BOUGHTON 

9RANCH  *  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 

BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  0AM 

RURDETTE 
CABOT  A  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SC5 
DaROANELLE 
PE  OUEFN 

oermott 

OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 

OUMAS 

EL  DORADO  FaA  AIRPO 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EKP  ST 
FOROYCE  6  W 
FOREMSN 
FORREST 


FORT  SM[T 


W6  AIRPORT 


FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FFRRY  DAM 

GORDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

MOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  0AM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES80R0 

KEISER 

KEO 

KINGSLANO  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE   maumELLE 

LANGLEY 

LEAD   HILL 

LEE   CREEK    GUARD    STATIOf 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 


County 


SCOTT 
LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RlvEft 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 
INDEPENDENCE 


JACKSON 

SALINE 

BENTON 

CARROLL 

POLK 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 
NEVADA 
ISSISSIPPI 

LOGAN 

LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 

AN  BUREN 

lEVADA 

RANKLIN 
RANKLIN 
MONROE 
EWTON 


ISSISSIPPI 
PULASKI 
I2AR0 
OUACHITA 

OUACHITA 

LONOKE 

GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
JOHNSON 

VAN  BUREN 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


POLK 
ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


ULKNFR 
YELL 
YELL 
YELL 
SEVIER 

CHICOT 

RAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 

UNION 
CHICOT 
CARROLL 
SHARP 
ASHINGTON 

ASHINGTON 
ALLAS 
LITTLE  RIVER 


PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

BOONE 

EBURNE 
POPE 


MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

IAD  I  SON 

INION 

ITTLE  RIVER 
lEwTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

ISSI SSIPPI 

LONOKE 
CLEVELAND 

IGHEAO 
PULASKI 

PIKE 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 

PULASKI 


a 


35  09 

35  39 

33  52 

35  2\ 

35  16 

34  53 

35  52 


33  35 
36  01 

34  42 

35  50 
35  41 

34  36 

33  50 

35  49 

34  51 


94  12 

91  09 
9?  62 
93  29 
93  25 

93  25 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 

91  47 

91  36 

93  50 
91  53 

90  38 

91  05 

92  37 

94  13 

93  37 

93  58 
91  05 

93  11 


93  50 
93  54 
93  55 

92  28 

93  20 


94  00 
93  59 

91  12 
93  30 

92  34 


89  57 
92  04 
92  08 
92  49 
92  51 

91  45 


92  27 

91  35 

93  42 

92  ?5 

93  24 
93  24 
93  09 


34 

58 

91 

30 

204 

35 

43 

91 

24 

2350 

34 

07 

94 

n? 

422 

33 

53 

91 

29 

162 

33 

13 

9? 

48 

252 

33 

07 

91 

16 

135 

36 

?4 

93 

44 

1465 

36 

05 

91 

37 

490 

35 

00 

94 

10 

1253 

35 

06 

94 

10 

1270 

33 

49 

92 

31 

280 

33 

43 

94 

?4 

400 

35 

01 

90 

47 

261 

35 

20 

94 

22 

449 

35 

39 

94 

09 

793 

33 

37 

93 

48 

260 

35 

07 

91 

26 

200 

35 

59 

92 

43 

595 

34 

19 

93 

33 

547 

34 

53 

93 

42 

498 

36 

24 

94 

28 

1250 

35 

18 

93 

?? 

1300 

35 

14 

92 

23 

360 

35 

13 

94 

15 

518 

35 

31 

92 

00 

527 

33 

55 

93 

09 

210 

33 

14 

91 

48 

177 

36 

19 

91 

?9 

362 

36 

14 

93 

07 

1150 

36 

16 

93 

09 

1370 

35 

28 

9? 

03 

- 

35 

28 

9? 

58 

555 

34 

30 

90 

37 

200 

93  03 

93  44 

92  05 

94  03 

93  11 
93  04 


92  16 
90  26 
92  28 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


12    3 

2 
1    2    3 


1    2    3 

2 
1    2    3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

12  3 


1    2    3 

1    2    3 


1    2    3 
2 

12    3 


Station 


LURTON 
MAO I  SON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    5    N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MAUMEE 

MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 

OOELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

nZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 


PARKS 

PARTHENON 

PELSOR 

PERRYVILLE 


RATCLIFF  5  NE 

RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
HAVANA  1  NE 
REMMEL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  ?  NNE 
RUS5ELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 


STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

StJRIACO 


WALNUT  RIOGf  I 

WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


WING 


X   IttAIHAGI  C(X>S:   1.  ARXAKSAS   2.  MISSISSIPPI  3.  OUACHITA  4.  RED  5.  SAIMT  FBAXCIS  6.  SALIHE  7.  WHm 


County 


NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 


CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 


SHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 
LOGAN 

CROSS 

SCOTT 

NEWTON 

POPE 

PERRY 

JEFFERSON 

"EPSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 


EVADA 
EVADA 

MARION 
LOGAN 
RANKLIN 

FRANKLIN 
LOGAN 

ILLER 
HOT  SPRING 


ILLER 

SCOTT 

PENCE 

BRADLEY 
WASHINGTON 

ITTENDEN 

LTON 
FRANKLIN 

'ELL 


35  00 

33  19 

33  20 

34  23 


35 

3? 

90 

25 

229 

35 

54 

92 

38 

1050 

36 

03 

92 

39 

749 

36 

04 

91 

54 

610 

3b 

35 

94 

15 

1207 

33 

35 

91 

48 

285 

33 

19 

91 

?9 

125 

33 

19 

92 

27 

85 

35 

08 

9? 

44 

280 

34 

33 

93 

38 

563 

35 

10 

93 

41 

2800 

36 

20 

92 

23 

800 

36 

20 

92 

23 

800 

35 

51 

92 

05 

758 

35 

34 

94 

01 

500 

34 

09 

93 

43 

425 

34 

00 

93 

56 

550 

33 

57 

93 

51 

373 

34 

07 

93 

52 

550 

34 

14 

93 

50 

850 

35 

36 

91 

17 

225 

34 

57 

93 

10 

480 

35 

15 

92 

15 

425 

35 

48 

94 

?4 

1500 

34 

38 

93 

48 

800 

33 

46 

93 

53 

300 

35 

44 

89 

59 

245 

34 

37 

92 

49 

500 

35 

29 

93 

50 

396 

35 

38 

93 

27 

1900 

36 

03 

90 

29 

275 

35 

IB 

93 

43 

410 

35 

16 

93 

48 

775 

35 

16 

90 

35 

222 

34 

48 

93 

57 

668 

35 

57 

93 

15 

925 

35 

43 

93 

05 

2000 

35 

00 

92 

49 

325 

34 

13 

97 

01 

215 

34 

10 

91 

55 

205 

34 

35 

93 

54 

84  0 

36 

16 

90 

59 

330 

33 

14 

91 

30 

122 

33 

48 

93 

23 

318 

33 

48 

93 

?3 

318 

36 

14 

92 

51 

800 

35 

17 

93 

53 

450 

35 

21 

93 

49 

420 

35 

27 

93 

55 

460 

35 

18 

93 

53 

463 

33 

05 

94 

01 

250 

34 

26 

92 

54 

315 

35 

18 

93 

08 

360 

34 

23 

91 

08 

200 

3ft 

27 

90 

OR 

300 

36 

23 

91 

50 

668 

35 

15 

91 

44 

245 

34 

27 

92 

21 

290 

11 

94 

33 

1150 

54 

92 

54 

152 

22 

93 

30 

270 

54 

91 

51 

392 

4? 

93 

31 

650 

29 

91 

32 

214 

28 

91 

25 

198 

18 

93 

39 

500 

05 

93 

?7 

247 

27 

94 

on 

351 

54 

94 

06 

675 

08 

90 

56 

272 

33 

35 

92 

04 

206 

55 

94 

U 

1340 

08 

90 

11 

220 

36 

19 

91 

52 

680 

41 

93 

57 

2285 

57 

93 

28 

350 

14 

90 

4/ 

260 

Years  oi 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 

to 
tables 


12    3 
1    2    3 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F . ,    precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is   measured  in  the  standard  'A^eather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record 
+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 

V    Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record   for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 
M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for 

detailed  daily  record. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T    Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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CHANGES  IN  STATION  NAMES 


DAISY  3  E 
GURDON 
SPARKHAN  3  WSW 


BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

DAISY  3  E 

GREENBRIER 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HELENA 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

SPARKMAN  3  WSW 


FORMER  NAME 

DAISY 

GURDON  3  E 
SPARKMAN 

RELOCATION  AND   CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Rain  gages  moved  160  feet  SSW 
Equipment  moved  0.7  mile  WNW 
Rain  gages  moved  3  miles  E 
Temperature  equipment  installed 
Temperature  equipment  installed 
Rain  gage  moved  3  miles  W 
Rain  gage  moved  ----- 
Equipment  moved  2  3/4  miles  SW 
Temperature  equipment  installed 
Temperature  equipment  installed 
Equipment  moved  1.2  miles  WNW 
Rain  gage  moved  3  miles  WSW 


June  4,  1962 
March  10,  1962 
January  1,  1962 


April  16,  1962 
January  3,  1962 
June  4,  1962 
January  1,  1962 
June  1,  1962 
March  10,  1962 
March  1,  1962 
March  2,  1962 
August  4,  1962 
August  1,  1962 
April  2,  1962 
January  1,  1962 


J 


r 


^     §■  ■§  9-   !■       o  ©  ^  * 
^    «   ^    «  I  I 

4   (>-  i   f*.         -     -  *^  -^j 


i*  \-^.-^\r^t 


>-.--. 


°§    g|* 


^^4 


;*  I  = 


«! 


-.-uA 


Jj^ — - 


r--f 


I    5 1    „  \      ^  2  I 


!  i-iQ_« _C — S U       £o    5-', *-'? IC—^  I  \ 

a  ffl  •  a.       ^ 


;^i 


=     2tO 

1 — ^ 


®i 


-c     ::      or-" 


H[" 


h:    f.:   lord 


s    ^*'    :M 


-      I    Vl— T -ifo    , • 

^     t    U  I  o      „  ''o  5       o 

5    <   I  5  I        >■     °      5 


I<> 


<> 


.ill  n  '^-^^^M^i-^5^5]      rJ 


go? 


CO  S 


<>=• 


O 

So 


■»=-?>- 


^1 


:J 


03 


M 


1  I ! 
^1^         *l    °i 


^ — 1 2i !_:  '/     •^ 


S        0  = 


oi 


«! 


^0  •ITT    *V\'VqHa 

AHVHHn    STOMmi   dO   AlISH-HAINn 


<nvd  saaj  a-rir  acviK.j 


CBsnuo 
amosKnooni 

CSZ*M«~ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

UTTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


JANUARY  1963 
Volume  68         No.  1 


THEilBMinriFTIil 

APR  2    1963 
OFIUMOB 


ASHEVILLE:  1963 


ARKANSAS  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       79°  on  the  10th  at  Crossett  7  S 

Lowest  Temperature:        -15°  on  the  24th  at  Mammoth  Spring 

Greatest  Total  Precipitation:      2.  80  inches  at  Arkadelphia 

Least  Total  Precipitation:        0,  00  inch  at  Lead  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:    1.  40  inches  on  the  31st  at  Arkadelphia 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      5.  5  inches  at  Paragould  Radio  KDRS 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        4  inches  on  the  23d  at  Pocahontas  1 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  third  driest  and  the  fourth  coldest  January 
of  the  last  84  years.     The  driest  January  on  record  was 
in  1909  when  only  0.  71  inch  was  measured.     The  coldest 
January  on  record  was  in  1918  when  the  mean  tempera- 
ture for  the  month  was  only  28.  6°.     There  were  wide  ex- 
tremes in  temperature  recorded.     On  January  10  the 
maximum  of  77°  was  the  highest  ever  recorded  on  the 
10th.     On  January  14,    23,    24,    27,   and  28  record  lows  for 
those  days  were  recorded.     The  last  three  months  have 
been  very  dry.     November's  divisional  precipitation  de- 
partures ranged  from  0.  52  inch  below  for  the  Southwest 
to  2.  87  inches  below  for  the  Northeast.     In  December  the 
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range  was  from  1.  03  inches  below  for  the  Northwest  to  ) 
3.  18  inches  below  for  the  South-central.  The  January 
range  of  departures  was  from  2.  04  below  in  the  Northwes 
to  4.  64  below  in  the  East-central.  As  a  result  of  the  pro: 
longed  deficiencies,  the  soil  is  very  dry,  small  streams  | 
practically  dry,  and  the  Arkansas  River  is  below  zero  ' 
stage. 

W.    C.    Hickmon 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Box  1819 

Little  Rock,  Arkansas 
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-    7.9 

.80 

-    4.14 

.2 

EAST    CENTRAL 

BRINKLEY 

46.7 

21.0 

33.9 

-    8.7 

76 

10 

1 

24 

958 

0 

6 

27 

0 

1.12 

.55 

23 

.6 

T 

31  + 

3 

1 

0 

DES   ARC 

47.4 

24.3 

35.9 

76 

10 

2 

24 

898 

0 

6 

23 

0 

.74 

.22 

29 

T 

14 

2 

0 

0 

HELENA 

44.9 

22.8 

33.9 

-    9.5 

76 

11 

0 

24 

958 

0 

9 

24 

1 

1.12 

-    4.93 

.47 

30 

T 

27+ 

3 

0 

0 

KEO 

47.4 

23.9 

35.7 

76 

10 

3 

24 

904 

0 

6 

24 

0 

1.33 

.37 

5 

0 

5 

0 

0 

MARIANNA    2    S 

47.5 

24.4 

35.0 

-    5.4 

75 

10 

1 

24 

892 

0 

6 

21 

0 

.90 

-    4.75 

.41 

30 

1.0 

1 

23 

2 

0 

0 

SAINT    CHARLES 

45.5 

21.6 

33.6 

77 

11 

-    2 

24 

957 

0 

7 

23 

I 

.70 

.35 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

JTOrTGART 

49.0 

27.1 

38.1 

-    5.5 

77 

10 

5 

24 

830 

0 

5 

21 

0 

1.36 

-    4.50 

.85 

23 

.6 

0 

3 

1 

0 

STUTTGART    9    ESE 

44.1 

22.0 

33.1 

75 

11 

2 

24 

982 

0 

8 

25 

0 

.75 

.36 

23 

.5 

1 

26+ 

3 

0 

0 

WEST   MEMPHIS 

46.4 

25.0 

35.7 

72 

10 

2 

24 

901 

0 

6 

23 

0 

1.19 

.59 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

35.1 

-    7.5 

1.02 

-    4.64 

.3 

SOUTHWEST 

ASHDOWN 

50.3 

24.2 

37.3 

76 

10 

3 

24 

855 

0 

5 

21 

0 

1.56 

1.05 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS  1 

JANUARY    1963 

CONTINUED 
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Temperature 

Precipitation 
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Snow,  Sleet 

No.  of  Doy» 
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Mox. 
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■£  "o 

0) 

o 

5 

•   1 

?  E 

=   1 

•  i 

* 

. 

Ck 

m     E 
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1 
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1 
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sJ 

sJ 
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1 

~ 
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1 

o 
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DE    QUEEN 

49.2 

23.2 

35.2 

74 

10 

1 

24 

887 

0 

5 

22 

0 

1.42 

1.22 

5 

T 

0 

3 

1 

1 
1 

OIERKS 

49.2 

21.9 

35.6 

75 

10 

0 

24 

905 

0 

6 

23 

1 

1.54 

1.17 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

HOPE    3    NE 

49.5 

25.9 

37.7 

-    5.0 

76 

10 

3 

24 

840 

0 

6 

20 

0 

1.63 

-    3.58 

.71 

5 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MOUNT     IDA 

47.1 

19.5 

33.3 

-    8.1 

70 

e 

-    2 

14 

976 

0 

7 

25 

2 

.80 

-    3.87 

.41 

5 

T 

T 

27+ 

3 

0 

0 

NARROWS    DAM 

46.9 

20.6 

33.8 

70 

11 

1 

24+ 

961 

0 

7 

24 

0 

1.13 

.92 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

46.3 

23.2 

34.8 

72 

11 

0 

24 

930 

0 

7 

24 

1 

1.65 

1.24 

5 

T 

T 

23+ 

1 

1 

1 

OICAY 

51.0 

26.1 

38.6 

-    7.4 

75 

10 

5 

24 

809 

0 

5 

18 

0 

1.69 

-    2.86 

1.00 

5 

T 

0 

3 

1 

1 

TEXARKANA    WB    AIRPORT    '/R 

47.5 

27.2 

37.4 

-    7.7 

75 

10 

6 

24 

848 

0 

7 

18 

0 

1.48 

-    3.35 

.88 

4 

.2 

T 

23+ 

3 

1 

0 

t 

DIVISION 

36.1 

-    7.5 

1.43 

-    3.12 

T 

SOUTH    CENTRAL 

49.0 

25.0 

37.0 

75 

10 

5 

,  J 

0 

2. BO 

-    2.47 

1.40 

31 

.0 

0 

4 

3 

I      1 

ARKADELPHIA 

24 

860 

0 

5 

22 

CAMDEN    I 

51.2 

26.2 

38,7 

-    6.0 

72 

10 

5 

24 

808 

0 

5 

19 

0 

1.11 

-    3.82 

.56 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

49.4 

25.2 

37.3 

-    9.2 

77 

10 

3 

24 

852 

0 

5 

21 

0 

1.72 

-    3.71 

.42 

29 

T 

0 

6 

0 

0 

FORDYCE    6    W 

48.9 

27.6 

38.3 

75 

10 

2 

24 

822 

0 

5 

20 

0 

1.42 

.70 

5 

.5 

T 

23 

4 

1 

°r.            f 

MAGNOLIA    3    N 

51.5 

27.2 

39.4 

-    8.0 

77 

10 

5 

24+ 

788 

0 

5 

19 

0 

1.59 

-    2.95 

.59 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

48,8 

23.6 

36.2 

78 

11 

3 

24 

88  7 

0 

5 

23 

0 

1.02 

.48 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

PRESCOTT 

47.3 

23.9 

35.5 

-    9.0 

72 

10 

2 

24 

905 

0 

5 

22 

0 

1.00 

-    4.34 

.50 

5 

0 

3 

1 

0         ' 

WARREN 

50.7 

26.2 

38.5 

-    7.5 

75 

10 

1 

24 

815 

0 

5 

20 

0 

1.20 

•  52 

5 

T 

T 

24+ 

2 

1 

0        1 

DIVISION 

37.6 

-    7.4 

1.50 

-    3.60 

T 

1 

SOUTHEAST 

1 

CROSSETT    7    S 

51.7 

27.9 

39.8 

-    5.5 

79 

10 

4 

24 

775 

0 

3 

21 

0 

1.91 

-    4.24 

.70 

5 

T 

T 

23 

5 

2 

0     ! 

CUMMINS    FARM 

47.9 

25.5 

35.7 

75 

10 

3 

24 

870 

0 

5 

20 

0 

.73 

.25 

30+ 

T 

T 

23+ 

3 

0 

0 

DUMAS 

48.5 

24.7 

36.5 

-    8.7 

65 

18+ 

2 

24 

871 

0 

5 

21 

0 

1.01 

-    4.46 

.53 

30 

.0 

0 

3 

1 

0        ' 

EUOORA 

50.9 

29.2 

40.1 

78 

10 

5 

24 

756 

0 

3 

18 

0 

2.75 

.76 

30 

.0 

0 

7 

2 

0       1 

MONTICELLO    3    S 

50.2 

22. 8M 

35.  5M 

78 

10 

-    3 

24 

891 

0 

5 

22 

1 

1.49 

.50 

5 

0 

3 

1 

0 

PINE    BLUFF 

50.9 

27.8 

39.4 

-    5.7 

77 

10 

10 

23+ 

788 

0 

4 

20 

0 

1.32 

-    4.26 

.51 

23 

T 

0 

5 

1 

0 

PORTLAND 

43.0 

25.9 

37.0 

-    9.0 

78 

11 

5 

25+ 

858 

0 

5 

22 

0 

2.42 

-    3.33 

1.15 

30 

T 

0 

5 

2 

1 

ROHWER    2    NNE 

49.3 

25.4 

37.4 

76 

10 

9 

14 

848 

0 

4 

23 

0 

.88 

.25 

5 

T 

0 

4 

0 

0       - 

DIVISION 

37.9 

-    7.5 

1.57 

-    4.12 

T 

See  refereoce  notes  following  Stfttlon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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T 
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T 
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T 

T 
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T 
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T 
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ASHOOHN 

1.42 
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1.38 
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.04 
.13 

.61 

.82 

.20 
1.05 

.04 

.03 

.11 
.06 

.25 

T 

T 

.10 
.03 

T 

.03 
.10 

.20 
.12 

.10 

T 

T 

,22 
T 

.04 

.07 

T             ,08 

T 

.14 
.65 

.02 

.18 

.66 
.12 

1.40 
.10 

T 

AUOUSIA 
BALD   KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 
SATE5VILLE    L   AND   D    1 
BEAVER   OAH 

.99 
.68 
>      .47 
.49 
.8S 

T 

T 
.08 

.02 

.27 
.22 
.19 
.18 
.62 

.09 

T 

.03 

.04 

T 

T 
.01 

T 

T 

.02 

T 

.04 

.02 

.01 
.02 

.02 

T 

.02 

.12 

.02 
.03 

.27 
.23 
0    .05 
.05 
.02 

.03 

.09 

T             .05 

T             .11 

.07 

.12 
.06 

.14 
.02 
.05 
.05 

T 

T 
T 

BEECM  GROVE 
BEEDEVILLE 
BEKtO* 
BENTONVILLE 
BERRYVILLF   *   NW 

1.70 
1.04 
.73 
.73 
.37 

T 

T 
T 

T 

.50 
.09 
.50 

!37 

.10 
.18 
.04 
.03 

T 

.08 

.16 

T 
•  02 

T 

T 

.27 

T 

.04 
.04 
T 

.05 
T             T 

T 

T 

1.10 
.18 

.07 

T 

T            .08 

T 
.03 

BIG  FOeK 

BLACK    ROCK 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

BLUFF   CITY    3    Sw 

9LYTHEVILLE 

.67 
.47 
.80 
1.57 
.97 

T 

.04 

T 

T 
.02 

.50 

T 

.56 

.53 

.21 

.17 

T 

.04 

T 
T 

.15 
.36 

T 
T 

.10 

T 

.07 

T 

.20 

.03 

.30 

T 

.36 

T 
.08 

•  03 

.03 
.06 

.03 

T 
.20 

T            .18 

.04 

T 

.06 

T 

.10 

.03 

T 

T 

OOONEVILLE 
90UGHT0N 
8RIMKLEY 
BUFFALO   TOWER 
BUROETTE 

.70 
1.32 
1.12 
.71 
.80 

.05 
.04 

.58 
.60 
.17 
.45 
.33 

T 
.01 

T 

T           T 
•  02 

T 
T 

.10 

T 
T 

T 

T 

.02 

.04 
.28 

,06 

.56 

T 
,21 

T 

.09 

T 

.27 

.01 
.02 

.06 

.02 
.12 

.30 
.10 
.10 

T 
.04 

CABOT   ♦   Stf 
CALICO  ROCK 
CAMDEN   1 
CARLISLE    1    SW 
CLARENDON 

.34 

.51 

1.11 

1.20 

.82 

T 
.03      T 

T 

.25 

.27 
.07 
.56 

.09 

.05 
.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

,24 

,07 

T 
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T 

.20 
.27 

T 

T 
T 

.02 
.35 
.03 

.01 
.25 
.01 

.07 
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.40 
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T 
.21 

.29 

.02 
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.69 
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1.12 

.04 
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T 
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.11 
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T 

T 
T 

T 
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.05 
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1.91 
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T 
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T 

T 

T 
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.78 
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.06 

T 

.05 
T 

•  02 
.05 

.03 

T           T 
T 

,04 

.02 

.04 
.10 
T 
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.06 

.05 

T 
T 

T 

T 

DANVILLE 
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T 
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T 
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T 

T 
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T 
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T 
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T 
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.06 
.16 
.12 

T 

.01 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK   GUARD   STA 

LEXA 
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T 

LITTLE  ROCK    FILT   PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA    3    N 

HAL VERM 

.73 
.54 
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MARSHALL 
MELBOURNE 
MENA 

•  «3 

.90 
.49 
.24 
.99 

T 

.21 
.09 

.76 

.14 

T 

.33 

T 

T 

.05 

T 
T 

.12 

T 

.05 

.05 

.03       T 

T 
,05 

T             .12 
.26 

.07 

T 

T             T 

.02 

T 

.02 

.13 

.41 
.02 
.03 
.OS 

.14 
.02 
.03 

•ONTl CELLO    3    S 

MOROBAY  LOCK   AND  0AM    B 

flORRlLTON 

MOUNT    IDA 

MOUNT   MAGAZINE 

1.49 
1.02 
.52 
.80 
1.00 

.03 
.10 

.40 

.50 
.48 
.02 
.41 
.90 

.02 
.05 

.05 
.08 

.14 

.02 

T 

.08 
.02 

.08 
.03 

.03 

T             T 
T 

.01 

,07 
.05 
T             T 

T 
T             T 

T 

.25 

T 

.39 
.36 
.02 
.15 

.02 

T 

.07 

MOUNTAIN  HOME    1    NNW 
MOUNTAIN  HOME    C   OF    ENG 
MOUNTAIN  VIEW    2    ESE 

.54 
.48 
.49 

T           T 

T 

T 

.26 

.10 
.28 
.20 

.08 
.04 

T 

T 

T 

.10 
.07 
T 

.01 

T 
.20 

.08 

.04 
.05 

T 

la  loUowing  Station   Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2    W 
OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  Z    W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

5PARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

5UBIAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

WALDfTON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WEST  MEMPHIS 
WHITE  ROCK 


1.13 
1.65 
1.01 
1.02 


1.20 
1.19 
1.05 


1.07   .03   T 


.52 
.62 
1.25 


•  03   .31   .201   T 


Day  of  Month 
13   1    14   I   15 


.04 

T  .0 

*0h      .03      T 


.03      .05 

.0* 

.02      .59 


•  02 

•03      .07 


It  loUowing  Stalion   Indai. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY    1963 


Day  Of  Month 

s 

Station 

1 

2 

' 

4 

■ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

61 
29 

61 
38 

61 
34 

59 
40 

55 

45 

50 
36 

48 
25 

64 

30 

63 

37 

71 

48 

70 
34 

41 
9 

25 

4 

39 

6 

46 
13 

48 
12 

S6 
22 

59 
30 

56 
23 

31 

7 

44 
12 

68 
30 

59 

9 

29 

-  1 

29 

5 

25 
22 

26 

7 

33 
5 

3* 
23 

39 

32 

40 
29 

47.7 
22.4 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

59 

30 

62 

41 

60 
37 

57 
42 

56 
46 

53 
40 

54 
26 

63 
28 

68 
32 

75 
50 

55 

40 

45 
16 

29 
9 

37 
6 

45 
11 

48 
12 

66 
25 

50 
29 

59 
27 

37 
12 

47 
18 

62 
24 

58 
18 

29 
6 

29 

13 

29 
26 

28 

10 

36 
10 

38 
26 

41 
34 

43 
33 

49.0 
25.0 

A5HD0WN 

MAX 
MIN 

57 
33 

64 
38 

64 
32 

58 
41 

59 

42 

56 
35 

57 
24 

67 
28 

69 
32 

76 
54 

73 
39 

44 
12 

32 

10 

35 

4 

46 

10 

49 

13 

57 
23 

59 
36 

68 
23 

33 
11 

48 
15 

66 
26 

64 
16 

27 

3 

27 

13 

28 

15 

30 
12 

38 

10 

36 
32 

43 
35 

40 
35 

50.3 
24.2 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

60 
23 

59 

39 

55 

27 

45 
33 

47 
39 

46 

37 

51 
27 

61 
26 

66 

31 

72 

50 

65 
38 

45 
14 

24 

4 

37 

7 

44 

11 

49 

14 

50 
17 

66 
25 

51 
22 

37 

10 

37 
18 

64 
22 

53 
6 

25 

2 

26 

9 

25 
23 

26 

7 

28 
6 

36 

20 

38 
32 

36 
26 

45.2 
21.5 

batesville  livestock 

MAX 
MIN 

56 
25 

60 
40 

53 
26 

47 
30 

44 
37 

44 
33 

45 
24 

62 

30 

68 
43 

69 

45 

62 
39 

46 

11 

28 

0 

39 
5 

45  j  50 
12  19 

46 
19 

56 
27 

53 
17 

31 
6 

38 
12 

51 
26 

49 
0 

28 

-  5 

27 
4 

27 
13 

29 

2 

28 

-  1 

32 
12 

36 

30 

3S 

23 

44.7 
19.9 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

55 
19 

55 
38 

54 
24 

43 
30 

42 
38 

44 
35 

45 
24 

62 

23 

66 

34 

71 
45 

68 
37 

47 
13 

28 

3 

38 
2 

441  48 
7   10 

47 
13 

55 
23 

40 
18 

33 
8 

38 

11 

52 

27 

44 
3 

28 

-  7 

26 

3 

29 
21 

30 

5 

27 
-  4 

33 

9 

35 
31 

37 
26 

44.0 
IS. 3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

56 
25 

57 
25 

50 
37 

56 
32 

51 
33 

44 
31 

34 
24 

50 
25 

62 
29 

67 
31 

62 

31 

32 

1 

9 
-  1 

22 

-  1 

37  42 

49 
12 

50 
20 

45 

7 

39 

1 

29 

2 

46 
18 

64 
-  5 

26 
-  3 

30 
-  1 

37 
6 

32 
0 

21 
-  I 

39 
2 

36 

30 

32 
22 

41.8 
14.4 

BENTON 

MAX 
MIN 

62 

24 

64 
36 

62 
29 

56 

38 

55 

47 

51 
39 

54 
29 

65 

24 

66 

30 

75 
49 

71 
41 

47 
13 

28 

7 

40 
I 

47;  50 
8.  11 

57 
19 

60 
26 

56 
28 

36 
11 

45 
15 

60 
28 

68 

13 

29 

0 

28 

8 

28 

15 

27 
11 

33 

4 

38 
26 

40 
33 

44 
33 

49.4 
22.6 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

56 
38 

49 
33 

54 
31 

58 
34 

50 
34 

35 
26 

48 
23 

60 
29 

56 

36 

52 
32 

39 
15 

15 
-  2 

20 
-  3 

35 
10 

41 
10 

46 
16 

48 
20 

45 
18 

41 
5 

27 
0 

42 
15 

53 
19 

19 

-  4 

28 

-  2 

35 

9 

30 

11 

18 

-  2 

37 

4 

39 
21 

37 
24 

36 
22 

40.3 
16.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

59 

21 

61 
26 

63 
33 

63 

37 

57 
40 

52 

40 

41 
26 

52 

28 

67 
29 

64 
29 

74 
40 

42 
14 

17 

7 

27 

2 

39 

3 

46 

10 

49 
12 

57 
25 

51 
26 

45 
9 

35 
11 

46 
16 

59 

15 

20 

2 

29 
2 

26 

11 

29 
10 

28 

4 

36 
6 

37 
32 

42 
34 

45.9 
19.3 

BLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

55 
25 

50 
25 

60 
29 

45 
27 

47 
37 

45 
35 

43 
32 

54 
31 

67 
42 

70 
52 

60 
41 

42 
19 

22 

4 

39 
12 

39 

15 

50 
15 

49 
20 

57 
32 

40 
26 

29 

10 

31 
12 

63 
26 

51 

7 

20 

28 
9 

28 

14 

23 
6 

23 
2 

38 
15 

34 
29 

34 
22 

42.8 
21.5 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

60 
31 

60 
39 

52 

35 

60 

39 

52 
43 

44 
34 

53 
20 

68 
26 

70 
32 

71 
43 

62 
23 

23 
6 

24 

2 

42 

2 

48 
8 

53 
13 

51 
26 

63 
25 

52 
13 

29 

5 

52 
15 

63 
26 

54 

8 

32 
1 

27 
14 

35 
21 

30 

4 

38 

7 

36 
32 

43 
33 

39 
32 

47.9 
21.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

61 
2* 

56 

30 

63 

28 

56 
31 

51 
39 

45 
37 

50 
29 

61 
28 

70 
28 

76 

40 

70 
40 

43 
22 

22 
6 

38 
8 

45 
12 

50 
15 

55 
18 

60 
28 

56 
28 

36 

13 

40 
17 

36 

20 

51 
12 

24 

1 

29 

3 

28 

14 

28 

7 

31 
7 

38 
8 

38 
31 

41 
26 

4«.7 
21.0 

CAHDEN  1 

MAX 
MIN 

6* 
29 

64 
38 

64 
37 

60 

41 

57 
48 

54 
42 

54 
28 

61 

31 

70 

34 

72 

48 

71 
42 

56 
16 

30 
11 

40 
8 

47 
11 

52 
13 

50 
21 

59 
36 

55 

40 

40 
16 

49 
15 

63 
25 

61 

17 

30 
5 

30 
11 

31 
27 

30 
13 

40 
9 

38 
31 

42 
35 

42 
34 

51.2 
26.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
KIN 

56 
30 

61 
37 

48 
37 

56 

35 

53 

45 

49 
36 

53 
22 

63 
24 

72 
30 

70 
43 

61 
29 

30 
9 

23 
2 

38 
3 

44 
9 

49 
14 

48 
14 

59 
25 

53 
19 

30 

7 

46 

7 

58 
24 

53 

7 

27 
0 

25 

14 

35 
21 

32 

5 

32 
9 

34 
25 

40 
31 

40 
31 

46.4 
20.1 

;ONKAY 

MAX 
MIN 

63 
26 

63 

39 

58 

35 

54 

35 

51 
42 

49 

31 

61 

25 

63 
32 

68 

36 

73 
53 

68 

35 

35 
13 

25 

5 

39 

5 

46 
12 

50 
13 

50 
IB 

59 
25 

54 
24 

31 
9 

43 
17 

58 
28 

56 

5 

29 

2 

27 
13 

28 
22 

29 
6 

32 
5 

36 
24 

40 
32 

41 
30 

47.4 
22.6 

CORN  INS 

MAX 
MIN 

53 
25 

49 
36 

52 

27 

45 
32 

45 
35 

44 

35 

42 
35 

57 
28 

67 
42 

68 
48 

61 

41 

41 
16 

27 
3 

38 
10 

42 
16 

48 
18 

49 

18 

52 
28 

45 
24 

33 
8 

33 
11 

48 
26 

45 

0 

23 

-  5 

26 

5 

29 

8 

21 

4 

26 
0 

35 
16 

33 
29 

30 
20 

42.1 
20.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

6<i 
31 

62 
36 

64 

30 

57 
40 

56 
47 

52 

43 

52 

30 

62 

29 

68 
32 

79 

54 

75 
47 

53 

24 

27 
15 

39 
9 

47 
12 

52 
14 

51 
23 

58 
45 

55 
45 

65 
24 

45 
15 

63 

31 

60 
18 

28 

4 

34 

10 

34 
29 

32 
16 

40 
11 

41 
28 

44 
40 

44 
34 

51.7 
27.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

60 
30 

59 
40 

65 
33 

56 
41 

50 
46 

48 
39 

51 
29 

61 

31 

65 

35 

76 
50 

70 
43 

45 
16 

25 
10 

36 
10 

46 

14 

48 
16 

56 

22 

62 

37 

52 
35 

35 

15 

40 
17 

62 
26 

56 
12 

24 

3 

31 
11 

30 
26 

27 

11 

34 
9 

36 
23 

39 
33 

42 
27 

47.9 
2S.6 

OARDANELLE 

MAX 
MIN 

61 
25 

63 
36 

48 
37 

57 

35 

52 

44 

47 
37 

52 

24 

66 
26 

57 
28 

70 
39 

64 
29 

29 
11 

25 

4 

38 
2 

47 
9 

51 
12 

49 
18 

59 

25 

51 
17 

31 
7 

47 
16 

57 
21 

48 
11 

30 
2 

25 

9 

33 
21 

28 
6 

33 
5 

34 
24 

40 
31 

38 
32 

44.6 
20.7 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

57 
33 

66 
40 

63 
29 

55 
42 

54 

48 

49 
39 

57 
23 

67 
26 

70 
30 

74 
37 

65 

31 

40 
12 

30 

7 

39 
3 

45 
10 

51 
14 

51 
24 

57 
28 

49 
22 

37 
9 

51 

15 

64 
22 

61 
15 

31 

1 

25 

14 

31 
23 

2a 

7 

37 

10 

35 

34 

43 
35 

42 
36 

49.2 
23.2 

0E5  ARC 

MAX 
MIN 

61 
25 

61 

41 

58 
29 

54 
35 

50 
40 

49 

37 

51 

30 

61 
32 

68 
46 

76 

55 

71 
41 

46 
15 

25 
6 

37 
9 

45 
9 

49 
17 

55 
19 

58 
29 

56 
33 

33 
13 

38 
19 

58 
29 

58 

7 

24 

2 

28 

13 

28 
24 

28 

7 

30 

B 

33 
22 

38 
32 

41 
28 

47.4 
24.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

51 
38 

54 
41 

49 
43 

46 
38 

38 
27 

45 
24 

60 
35 

62 

45 

60 
43 

54 
25 

25 
0 

20 
-  6 

33 

7 

34 
21 

42 
26 

40 
28 

49 

35 

28 
-  2 

37 

11 

47 
30 

46 
-  5 

20 
-  6 

20 
9 

26 
12 

24 
-  3 

23 

4 

32 
16 

36 
29 

31 
25 

39.0 
20.3 

OIERKS 

MAX 
MIN 

57 
28 

67 
37 

65 
33 

58 
41 

54 
48 

49 
36 

56 
22 

67 
25 

70 
28 

75 

34 

62 
31 

32 
9 

30 

7 

39 
2 

48 
8 

52 
12 

52 
21 

63 
25 

52 
24 

37 
12 

49 
13 

54 

20 

54 

14 

31 

0 

28 
9 

31 
23 

26 

7 

37 
9 

35 
32 

43 
35 

42 
35 

49.2 
21.9 

DUMAS 

MAX 
MIN 

62 

29 

60 
39 

65 

30 

56 
39 

51 

45 

49 
39 

52 

30 

62 
30 

65 
34 

66 

40 

65 
44 

47 
16 

28 
11 

38 

10 

46 
12 

50 
15 

57 
21 

66 

38 

50 
34 

34 
17 

41 
15 

61 
25 

65 

14 

25 
2 

32 
9 

32 
25 

27 
12 

37 
8 

37 
23 

44 
34 

44 
27 

48.5 
24.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
31 

60 
35 

64 
33 

59 
40 

58 
48 

50 
40 

57 
26 

66 
30 

68 
32 

77 
50 

56 
33 

33 

15 

29 

11 

40 

7 

47 
11 

51 
13 

61 
21 

58 
44 

52 
27 

32 

18 

50 

13 

63 
2B 

66 

11 

29 

3 

31 

11 

31 
23 

25 
14 

40 
10 

41 
31 

42 
37 

41 
36 

49.4 
25.2 

EUOORA 

MAX 

MIN 

63 
36 

61 
41 

66 
32 

59 

43 

60 
41 

51 
42 

54 
33 

62 
32 

69 

39 

78 
54 

72 
47 

53 
22 

28 
15 

39 

13 

45 
18 

49 
IB 

52 
25 

59 
44 

54 
42 

42 
23 

46 

18 

61 
30 

58 
17 

24 
5 

36 

14 

36 

31 

31 
17 

36 

13 

40 
28 

43 
39 

43 
33 

50.9 
29.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 
34 

54 
38 

56 
33 

65 

37 

58 

34 

35 
28 

49 
24 

63 

31 

67 
48 

63 
42 

59 

20 

23 

4 

21 
4 

36 
12 

42 
10 

49 
22 

48 
26 

46 
26 

42 
5 

27 
-  2 

46 
14 

54 
33 

36 

-  7 

30 
-  5 

36 
10 

29 

15 

21 
-  2 

37 
5 

37 
21 

34 
26 

34 
20 

43.6 
19.5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
29 

50 
35 

57 
31 

58 
35 

48 
34 

39 
22 

51 
20 

65 
25 

66 
46 

64 
32 

38 
9 

9 

-  1 

23 
-  2 

38 
5 

44 
9 

47 
12 

50 
18 

50 
20 

35 
2 

29 
2 

43 

14 

55 
12 

10 
-  2 

31 

-  3 

33 
8 

32 

8 

22 

1 

33 

1 

39 
29 

34 
28 

36 

26 

41.5 

16.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

56 

31 

53 
34 

55 

30 

55 

36 

55 
35 

39 
31 

49 
24 

63 
28 

65 

47 

64 
36 

58 
IB 

20 

-  3 

20 
-  3 

35 
11 

41 
11 

47 
15 

48 
22 

49 
21 

44 
4 

27 
0 

43 
15 

55 
35 

49 
-  4 

30 
-  3 

33 
14 

31 

16 

23 
-  1 

35 
4 

39 
24 

38 
28 

35 
24 

43.7 
18.7 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

62 
33 

62 
42 

61 
45 

57 
46 

56 
46 

49 
41 

52 
27 

62 
31 

62 
42 

75 
55 

68 
43 

45 
19 

27 
10 

38 
9 

45 
16 

50 
20 

60 

31 

64 

41 

54 
31 

33 

15 

45 
15 

61 
31 

59 
15 

26 
2 

30 
12 

29 
26 

27 
10 

35 
8 

38 
30 

40 
34 

42 
30 

4«.9 
27.6 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
35 

47 
38 

46 
35 

55 
39 

49 
39 

44 
26 

54 
23 

66 
34 

69 
34 

68 
39 

41 
15 

15 
6 

24 

5 

39 
4 

46 
11 

49 
14 

48 
27 

55 
24 

39 
8 

32 

7 

50 
15 

58 
20 

20 
6 

28 

1 

25 
12 

36 
15 

25 
6 

36 
9 

36 
26 

39 
31 

39 
31 

43.0 
20.6 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

58 
28 

55 
37 

50 
30 

56 
36 

54 
41 

42 

32 

53 
22 

64 
25 

69 
28 

65 
32 

58 
23 

23 

2 

24 
-  1 

38 
2 

44 
10 

48 
12 

49 

18 

56 
23 

52 

12 

33 

4 

44 
15 

57 
17 

51 
1 

27 
-  2 

27 
8 

35 

15 

28 

4 

31 
15 

37 
25 

42 
31 

39 
29 

45.5 

18.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

62 

20 

62 

44 

S4 
28 

52 

30 

57 
41 

52 
34 

52 
21 

69 

21 

70 
30 

69 
31 

66 

33 

35 
10 

28 

0 

41 
0 

47 
5 

51 
6 

51 
12 

55 
20 

48 

15 

35 

5 

43 

13 

56 

24 

51 
4 

31 

-  5 

27 

4 

35 

21 

28 

3 

32 
-  2 

36 
22 

36 
32 

36 
27 

47.3 
17.8 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

59 
28 

54 
33 

54 
28 

58 
33 

52 
32 

37 
28 

50 
20 

64 
23 

66 

43 

62 

34 

39 
13 

17 
-  6 

21 

-  7 

36 

7 

41 
10 

47 
17 

49 
20 

46 
21 

39 

1 

25 

-  3 

43 
13 

51 
16 

19 
-  7 

28 
-  6 

35 
8 

30 
9 

20 
-  4 

36 

2 

40 
19 

36 
20 

36 

19 

41.6 
16.0 

GREENBRIER 

MAX 
HIN 

61 
21 

62 
35 

46 
32 

53 
31 

48 
42 

45 
36 

52 
24 

62 

27 

69 

27 

72 
39 

55 

30 

31 
13 

24 

3 

37 

1 

45 
9 

49 
12 

49 

15 

58 
23 

47 
19 

31 
10 

41 
14 

55 
19 

47 

7 

27 
0 

25 
8 

28 

18 

27 

5 

32 

2 

33 
22 

39 
31 

38 
28 

44.8 
19. S 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

57 
23 

59 
26 

60 
32 

51 
32 

38 
26 

45 
28 

36 
26 

49 
27 

61 
29 

66 

33 

70 
32 

49 

13 

18 
2 

23 

3 

36 
9 

44 
14 

48 
12 

48 
25 

57 
27 

35 
7 

35 
9 

37 
18 

53 

7 

13 
0 

27 

1 

23 
9 

27 

7 

22 
2 

24 
5 

32 
26 

44 
26 

41.5 
17.3 

HARRISON 

MAX 
MIN 

59 
23 

58 

37 

57 

34 

49 
32 

45 
36 

39 

31 

50 

21 

67 
30 

67 

45 

61 
30 

1^* 

27 
3 

24 
-  1 

39 
6 

47 
9 

50 
11 

49 
11 

49 
24 

41 
9 

31 

3 

45 
14 

57 
27 

47 
-  3 

31 
-  1 

29 

10 

34 

19 

20 

1 

32 

3 

39 

10 

34 

30 

32 
24 

44.0 
17.9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

31 

56 
38 

56 
36 

46 
35 

43 
33 

33 
25 

48 
26 

64 
35 

67 
50 

64 

40 

37 

14 

14 
0 

21 

-  1 

37 
16 

43 
12 

48 
18 

47 
25 

48 
28 

35 

3 

28 
2 

44 
14 

63 

10 

10 
-  3 

30 
-  1 

27 
9 

31 
9 

18 

0 

32 
3 

37 
21 

32 
25 

30 
20 

39.9 
18.5 

B«e   refcraoce   ootsa  following   Stktloa   ladvx 


ConttBued 


DAILY  TEMPERATURES 


AfKANSAS 
JANUARY    1963 


Day 

Of  Month 

s. 

StaHon 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HELENA 

MAX 
MIN 

55 

26 

68 
35 

55 

30 

63 

30 

55 

43 

61 
41 

43 
35 

50 
29 

60 
29 

65 
39 

76 
46 

49 
29 

30 
10 

25 
9 

36 

9 

44 
15 

49 
15 

55 
32 

62 

37 

45 
20 

29 

16 

38 
IS 

59 

15 

18 

0 

23 

3 

32 

14 

32 

10 

22 

7 

32 

9 

41 
30 

39 
25 

44.9 
22.8 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

60 
29 

63 
42 

63 
34 

58 
40 

65 
40 

52 
40 

55 
25 

55 
30 

59 
42 

76 
49 

59 
41 

42 

16 

27 
8 

39 

6 

47 
10 

61 
13 

59 
25 

63 
39 

54 
46 

30 
14 

49 

15 

62 
30 

60 
16 

31 
3 

27 
13 

29 
24 

26 

10 

39 

10 

34 
30 

42 
29 

40 
34 

49.5 
25.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
33 

63 
42 

61 
38 

57 
44 

54 
46 

51 
36 

54 
29 

55 

37 

64 
47 

73 
55 

59 
32 

32 

10 

26 

4 

38 
11 

46 
18 

50 
26 

57 
32 

52 
38 

55 

22 

35 

6 

47 
20 

59 
32 

66 

11 

29 

3 

24 
13 

25 
22 

29 

7 

35 

10 

34 
28 

39 
32 

41 
31 

48.1 
26.3 

JONESBORO 

MAX 

MIN 

5* 
28 

48 
38 

58 

31 

53 
32 

46 
37 

46 
35 

42 
32 

55 
32 

65 

40 

70 
48 

65 

43 

44 
11 

21 

3 

37 
12 

43 
18 

48 
22 

47 
22 

55 

32 

50 
21 

31 
10 

33 

15 

52 
27 

50 

7 

22 

0 

27 
8 

27 
22 

25 
6 

24 
5 

38 
17 

35 
32 

33 
22 

43.4 

22.9 

REISER 

MAX 
MIN 

55 
25 

51 
34 

59 
28 

51 
32 

51 
36 

48 
32 

48 
33 

54 
28 

56 
32 

72 

60 

55 
42 

45 
15 

21 

4 

36 

8 

42 
12 

49 

14 

50 
19 

62 
28 

52 

18 

29 
12 

31 
12 

57 
22 

52 

4 

15 
-  4 

28 
5 

28 

20 

20 
6 

23 

1 

37 
13 

34 
32 

34 
23 

43.S 

20.5 

KEO 

MAX 
MIN 

60 
26 

61 
41 

58 
32 

56 
36 

51 
44 

50 
39 

51 
27 

53 
29 

70 
35 

76 
50 

67 
40 

41 
15 

28 
8 

37 

7 

46 
12 

47 
15 

55 
21 

60 

27 

48 
25 

33 

12 

40 
17 

60 
25 

56 

11 

25 
3 

29 
14 

29 
26 

25 
8 

31 
9 

34 
25 

39 
32 

42 

30 

47.4 
23.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

59 
25 

57 
38 

65 
36 

47 
31 

45 
37 

40 

30 

49 
20 

56 

32 

69 
33 

65 

30 

50 
30 

32 
5 

23 

-  1 

38 

5 

45 
8 

50 
13 

49 
20 

49 
21 

45 
9 

30 
11 

45 
12 

66 
23 

53 
-  I 

28 

-  3 

30 

7 

33 
16 

29 

0 

32 

1 

38 
17 

3S 

29 

34 
23 

44.7 
17.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
25 

62 

35 

53 
32 

54 
37 

51 
44 

45 
37 

52 

27 

64 
32 

69 
32 

77 
54 

54 
28 

28 

14 

27 
8 

38 

7 

44 
12 

48 
14 

54 
19 

59 
27 

46 

20 

33 
12 

43 
18 

62 

23 

35 

6 

25 
2 

28 

11 

27 

20 

24 
8 

30 
8 

33 

27 

39 

33 

40 
30 

45.3 
22.6 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

64 
34 

63 
43 

63 

37 

58 

42 

55 

47 

54 
42 

55 
24 

67 

31 

70 
40 

77 
52 

75 
40 

44 
17 

30 
11 

40 
5 

47 
11 

51 
15 

61 
26 

58 
39 

55 
48 

48 
18 

51 
14 

53 
29 

52 

15 

30 

5 

30 
14 

31 
27 

30 
12 

41 
10 

40 
30 

43 
30 

41 
35 

51.5 

27.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

62 
25 

65 
35 

61 
29 

56 

38 

52 

47 

47 
39 

57 
25 

65 
25 

57 
28 

75 
47 

19 
15 

28 

8 

39 
3 

47 
10 

51 
11 

69 

17 

63 
25 

59 
29 

35 

11 

45 
15 

62 

23 

57 

14 

29 
0 

27 
8 

28 
25 

25 

5 

35 

6 

35 
28 

41 
33 

44 
32 

47.9 
22.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

57 
IB 

57 
39 

54 
22 

41 
27 

43 
36 

42 

32 

43 
24 

53 
20 

70 
26 

67 
34 

60 
37 

40 
10 

26 
-  1 

41 
3 

44 
8 

51 
9 

48 
12 

53 
20 

48 
13 

31 
4 

35 

11 

54 
17 

44 
-  3 

27 
-15 

23 

-  3 

33 
19 

21 

1 

25 
-  5 

31 
14 

33 
28 

31 
21 

43.1 
IS.4 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

59 
28 

54 

39 

61 
29 

57 
40 

55 

43 

49 

38 

48 
33 

59 
29 

57 
35 

76 
49 

72 
42 

49 

17 

24 
8 

35 
8 

46 
14 

49 
16 

55 
20 

61 
36 

58 
32 

33 
15 

37 
16 

58 
26 

56 
8 

22 

1 

31 

12 

31 
25 

26 

9 

31 

6 

35 

25 

39 
33 

42 
25 

47.) 
24.4 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

60 
31 

60 
41 

55 
32 

55 

37 

48 
42 

42 
32 

47 
22 

53 
29 

68 
42 

67 

48 

53 
36 

35 
6 

23 

-  1 

39 

7 

45 
10 

48 
15 

50 
23 

66 
25 

50 
12 

34 
4 

41 
15 

53 
32 

60 
2 

31 
-  2 

26 

12 

33 
19 

29 
2 

33 

4 

36 
20 

36 
29 

33 

27 

45.4 

21.0 

MENA 

MAX 
MIN 

57 
35 

62 

38 

62 

31 

58 

44 

52 

42 

42 
34 

50 

24 

67 

31 

65 
39 

57 
45 

50 
26 

35 

5 

25 

1 

36 
6 

45 
14 

48 
18 

50 
28 

58 

31 

52 
16 

34 
5 

46 
15 

57 
29 

55 

7 

31 
1 

26 

14 

28 
19 

27 

4 

37 
8 

35 

29 

42 
33 

39 

31 

4«.7 
22.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

63 
32 

64 
41 

54 
29 

59 
38 

55 
45 

51 
40 

52 

23 

63 
26 

66 

27 

78 

75 

44 

61 
15 

27 
9 

39 

1 

45 
8 

50 
10 

59 

17 

62 

41 

58 
34 

34 
18 

46 
8 

62 
29 

58 

13 

27 
-  3 

32 

11 

32 
24 

28 
8 

3« 
5 

38 
26 

41 
35 

41 
28 

50.2 
22.8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

60 
29 

64 
35 

60 
32 

63 
39 

59 

41 

54 
44 

45 
29 

55 
29 

64 
30 

69 
35 

78 
48 

54 
20 

24 
12 

29 
6 

39 
9 

48 
11 

52 
12 

51 
32 

62 
43 

54 
20 

34 

14 

50 
17 

63 
21 

27 

3 

30 

4 

33 
12 

32 

15 

27 
9 

40 
14 

39 
32 

42 
35 

4«.a 
21.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

60 
27 

61 

40 

57 
38 

55 

36 

52 

43 

48 
40 

50 
27 

53 
32 

68 
33 

70 
48 

67 
40 

33 

14 

25 
5 

38 

7 

45 

13 

51 
15 

49 
21 

56 
26 

52 
25 

31 

10 

47 
19 

68 
24 

55 
12 

28 

4 

27 

U 

30 
20 

29 
8 

32 

7 

36 
25 

40 
32 

40 
30 

4«.9 
23.4 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

56 
24 

65 
28 

61 
30 

59 
32 

54 

40 

48 
35 

52 

19 

70 
24 

69 

33 

52 

40 

49 
29 

29 

8 

28 
5 

40 
-  2 

50 
6 

61 
9 

52 

18 

63 
23 

64 
20 

32 

6 

47 
10 

58 
28 

49 

10 

32 

-  1 

28 

7 

27 
21 

23 
5 

35 

1 

36 

29 

42 
33 

40 
33 

47.1 
19.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

54 
41 

50 
35 

55 
39 

54 
42 

47 

37 

37 
26 

43 
24 

55 

32 

62 
46 

60 
47 

47 
15 

15 
-  5 

9 
-  9 

21 

6 

38 
18 

40 
26 

45 
28 

50 
37 

44 

3 

18 

-  5 

30 
-  2 

60 
20 

45 
-  6 

22 
-  8 

18 

1 

22 

12 

IS 
-  5 

25 
9 

3*.« 

1T.« 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

56 
26 

60 
31 

48 
30 

42 
31 

43 
31 

43 
23 

34 
25 

47 
28 

58 
41 

64 
33 

26 

1 

40 
9 

46 
15 

50 
18 

48 
25 

53 
25 

30 
4 

42 
15 

9 

-  1 

25 
9 

22 
2 

29 

6 

33 
3 

33 
23 

29 
24 

40.1 

19.2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

57 
25 

55 
28 

59 
29 

47 
29 

42 
30 

43 
32 

34 
21 

44 
24 

65 
29 

69 
32 

66 

37 

46 
9 

11 
0 

24 

0 

39 

5 

44 
11 

50 
14 

48 
22 

49 
22 

29 

4 

31 
4 

41 
15 

53 
1 

7 
-  5 

27 
-  2 

25 

10 

33 
2 

21 

1 

28 
5 

33 
24 

34 
24 

40.9 
15.4 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

60 
25 

59 
41 

55 
31 

45 

30 

43 
37 

42 
33 

45 
25 

65 
34 

65 

43 

67 
48 

64 
38 

43 
10 

27 

1 

38 
10 

44 
14 

45 
24 

52 
26 

55 
29 

49 
16 

32 
6 

38 

15 

50 
28 

49 

1 

30 
-  1 

26 

8 

30 
17 

30 
3 

29 

4 

33 

17 

36 
31 

34 

25 

44.9 

21.9 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
26 

58 

35 

57 
33 

63 

38 

59 

41 

53 

40 

43 
25 

56 
26 

55 
25 

69 
28 

70 
38 

44 
14 

18 

8 

30 

1 

39 

2 

48 
9 

52 

12 

54 
25 

52 
27 

48 
12 

39 
13 

47 
13 

60 
16 

32 

1 

30 
2 

27 
14 

21 

10 

27 

7 

37 
32 

37 

31 

42 
35 

44.< 
20.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

58 
31 

56 
43 

66 
30 

51 
39 

56 
45 

54 
40 

40 
23 

55 

28 

53 
32 

67 
43 

72 
38 

46 

10 

19 
6 

27 

3 

38 

10 

47 
15 

50 
24 

53 
28 

52 

43 

48 

10 

35 

14 

46 
22 

62 

13 

24 

0 

29 

10 

27 

15 

30 
6 

28 
9 

36 
29 

36 
29 

42 
32 

4«a! 
23. S 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

57 
27 

61 

41 

69 
32 

48 
35 

46 

37 

46 
37 

45 
30 

61 
32 

68 

43 

72 
56 

65 

42 

44 
23 

25 
5 

38 
10 

44 
19 

48 
21 

49 

21 

56 
32 

48 
20 

33 
10 

37 
17 

57 
26 

53 

8 

25 
0 

26 

11 

26 
20 

25 
S 

27 

1 

36 

17 

36 
23 

35 
26 

44.1 
23.< 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

59 

24 

63 
26 

53 
37 

45 
35 

57 
38 

49 

37 

39 
25 

52 

25 

65 
30 

65 

30 

72 
39 

40 
10 

15 

4 

27 
1 

40 
2 

46 
12 

50 
13 

53 
25 

61 
25 

38 

7 

32 

9 

48 
11 

60 

13 

20 
-  2 

33 

1 

25 
8 

30 

6 

27 

1 

35 

1 

37 
28 

40 
31 

44.  ■/ 
17.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

60 
34 

66 

43 

62 

35 

58 
42 

55 
40 

56 

40 

57 
26 

57 
32 

59 

33 

76 
53 

72 
41 

42 
15 

27 
10 

40 
5 

47 
10 

52 

15 

56 
27 

62 
35 

69 
28 

33 

14 

49 
15 

65 

27 

64 

17 

30 

5 

28 

15 

32 
25 

32 
12 

39 

10 

38 
33 

43 
J* 

44 
36 

51.1 

2*.; 

OZARK 

MAX 
MIN 

57 
32 

59 

41 

46 
38 

57 
37 

52 

43 

43 
33 

55 

24 

52 
29 

58 

31 

68 

43 

56 

27 

27 
9 

25 
3 

38 
5 

44 
13 

49 
16 

48 
26 

59 
29 

52 

16 

34 
12 

47 
18 

58 
24 

51 
10 

29 

4 

25 

16 

37 
19 

28 
8 

34 
13 

35 

27 

43 
32 

38 
32 

s:; 

paRagould  radio  kors 

MAX 
MIN 

52 
26 

49 
35 

57 
29 

55 

31 

42 
32 

42 

30 

42 

30 

57 
28 

65 
37 

69 

50 

67 
42 

44 
16 

21 

2 

36 

10 

40 

17 

47 
20 

46 
20 

55 

29 

50 
22 

31 
9 

33 
12 

49 
26 

49 

2 

20 
-  3 

26 

7 

27 
22 

29 

5 

23 

3 

37 
16 

35 

29 

31 
20 

M.I 
21. 

PARIS 

MAX 
MIN 

57 
27 

59 
36 

44 
35 

54 
36 

52 

46 

49 

33 

53 
22 

66 

32 

72 

30 

70 
34 

55 
26 

26 
8 

25 

3 

39 
4 

46 
11 

51 
13 

46 
21 

60 
25 

54 
15 

30 
5 

50 
16 

61 
21 

57 
9 

29 

3 

28 

10 

36 
21 

36 

4 

35 

6 

36 
25 

42 
32 

41 
32 

47. 1 

20.  j 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

63 
22 

62 

37 

54 

34 

55 
38 

54 

42 

57 
40 

50 
22 

64 
30 

70 

38 

73 

45 

67 
33 

38 

10 

25 

4 

41 
2 

45 
10 

52 

10 

51 

17 

50 
22 

55 
24 

32 

8 

47 
15 

50 
20 

68 

10 

32 

0 

28 

7 

28 
22 

26 

7 

34 

3 

35 
22 

40 
30 

40 
30 

21.. 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

62 
31 

64 
44 

64 
37 

51 
44 

56 

47 

53 

41 

55 
30 

56 

34 

68 

43 

77 
56 

72 
43 

47 
17 

30 
10 

41 
10 

46 
17 

50 
20 

69 
23 

68 
40 

65 
32 

35 
15 

47 
20 

61 

30 

60 
10 

35 
12 

32 
14 

32 
27 

29 
11 

34 
12 

36 
29 

40 
34 

43 
30 

90. 

27.1 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

53 
23 

51 
31 

56 
21 

45 
30 

44 
35 

45 
33 

42 
22 

59 
22 

61 
29 

69 
35 

57 
39 

43 
13 

26 
-  2 

36 
4 

41 
13 

47 
12 

45 
14 

52 
24 

45 

10 

33 
5 

33 

10 

47 
20 

45 

0 

24 
-  5 

26 
2 

30 
19 

25 

3 

26 
-  2 

34 
12 

34 
28 

28 

19 

42.' 
1*.' 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

59 
26 

62 

38 

61 
31 

54 
32 

50 
40 

50 
44 

46 
31 

53 
32 

65 

34 

66 

38 

78 
68 

60 
25 

30 
14 

31 

14 

39 
15 

45 
17 

50 
18 

60 
32 

61 
43 

64 
22 

32 
19 

45 
20 

61 
26 

26 

5 

25 

6 

34 
12 

33 

16 

25 
12 

37 
15 

40 
34 

45 

35 

4«.i 
25. 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

55 
29 

59 
39 

58 
40 

55 
40 

53 
45 

50 
38 

50 
23 

51 
30 

56 

40 

72 
47 

69 

40 

40 
10 

25 

5 

36 
5 

40 
10 

45 
11 

52 
25 

58 
37 

55 
32 

66 
11 

43 
13 

58 
26 

55 

14 

25 

2 

26 

10 

28 

20 

25 
8 

32 
■  7 

33 
25 

37 
28 

51 
29 

47.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

58 

31 

54 
34 

56 
31 

59 

37 

54 
35 

36 

30 

50 
24 

63 
31 

68 

44 

65 
37 

49 
20 

20 
-  3 

25 
-  3 

37 

12 

43 
13 

50 
18 

50 
24 

47 
27 

41 
6 

36 
0 

44 
20 

54 
31 

45 
-  5 

30 
-  2 

31 
9 

30 
15 

23 

-  1 

38 

7 

38 
23 

38 
24 

38 
22 

4«. 
1». 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 
24 

62 
35 

53 
29 

57 
38 

55 
38 

53 

37 

53 

31 

60 
29 

63 
38 

76 
55 

71 

45 

47 
23 

28 

12 

38 
9 

38 
13 

50 
17 

57 
20 

56 

41 

54 

30 

38 
16 

43 
16 

60 
28 

57 
14 

25 
15 

32 

10 

35 

21 

30 
10 

36 

11 

38 
23 

42 
31 

41 
28 

4*i 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
26 

62 

37 

55 

37 

56 

35 

54 
44 

49 

37 

53 

23 

65 
28 

70 
29 

72 
38 

65 
29 

30 
11 

26 

4 

40 
3 

47 
10 

50 

13 

50 
19 

58 
26 

54 
20 

31 

7 

48 
18 

57 
23 

53 

10 

29 

3 

27 
10 

34 
20 

31 
6 

32 

5 

3* 
25 

39 
31 

39 
36 

iii 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

60 
28 

62 
28 

58 
29 

54 
30 

58 

40 

50 

40 

42 

33 

52 

32 

62 

34 

65 

38 

77 
44 

50 
23 

23 

10 

23 
9 

36 
9 

45 

11 

50 
14 

68 
30 

52 

40 

40 
17 

30 
12 

40 

11 

60 

10 

20 
-  2 

25 

4 

33 
12 

30 

10 

22 

7 

33 
10 

40 
33 

40 
25 

45< 

21. 

to*   r«f«r«nc»   notes  follovlni  Stktlon   Indttz. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY    19  63 


Station 

Day  Of  Month 

f 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SEARCY 

MAX 
HIN 

60 
25 

60 
41 

54 

30 

45 
35 

48 
40 

47 
37 

51 
28 

62 

29 

70 
33 

75 
49 

54 

40 

43 

14 

28 

5 

39 

8 

41 

14 

50 
16 

52 
20 

55 
28 

54 
25 

37 

11 

39 
19 

55 
25 

54 

7 

25 

3 

27 
U 

26 

24 

26 

7 

30 

7 

35 
25 

3S 

33 

3S 

28 

23.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

64 
33 

65 

38 

60 
34 

57 
34 

61 
40 

48 
37 

48 
27 

65 
29 

69 

36 

75 
52 

60 
40 

42 
12 

28 

7 

39 
4 

47 
12 

52 

16 

56 
22 

60 
29 

54 
29 

38 
15 

45 
18 

60 
23 

56 

10 

28 

0 

30 
10 

30 
25 

27 
8 

31 
5 

34 
24 

40 
31 

41 

30 

4».7 
23.5 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

62 

33 

53 
34 

56 
32 

59 

38 

53 

35 

40 
31 

50 
23 

65 
28 

57 

44 

65 

37 

37 
16 

16 
-  2 

24 
-  3 

38 
9 

43 

11 

49 
14 

52 
22 

45 
24 

41 

5 

26 

1 

45 
16 

56 

27 

27 

-  3 

32 
-  2 

37 

12 

30- 
14 

21 

-  1 

36 

5 

40 
24 

39 
23 

38 

23 

♦3.4 
It.S 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

59 
31 

58 
41 

62 
36 

56 
40 

59 

45 

54 
45 

51 
29 

61 
31 

55 
38 

77 
49 

58 
42 

47 
18 

34 
10 

37 

11 

44 
17 

48 
20 

55 
24 

60 
36 

59 

35 

40 
15 

40 
30 

59 
28 

59 

16 

27 
5 

32 

14 

30 
26 

27 
10 

31 
10 

37 
25 

39 
32 

41 
29 

49.0 
27.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

55 
27 

60 
31 

59 
31 

61 

33 

55 
42 

49 
38 

41 
29 

50 
29 

59 

31 

63 

40 

75 
41 

51 
20 

25 
9 

25 

9 

35 
9 

44 
14 

49 
18 

56 

31 

61 
36 

39 
14 

29 

14 

38 

19 

58 

12 

17 
2 

23 

5 

31 
15 

30 
9 

21 
6 

34 
9 

37 
31 

39 
26 

44.1 
22.0 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

57 
30 

58 
37 

47 
35 

56 
35 

54 

44 

49 
35 

52 

24 

64 
35 

71 
32 

70 
41 

65 
25 

27 
4 

22 

3 

37 

4 

43 
12 

49 

U 

49 
26 

60 
28 

54 
16 

28 

5 

50 
17 

51 
24 

55 

3 

28 
2 

25 
12 

33 
20 

33 
5 

35 

7 

36 
23 

41 
30 

41 
31 

46.9 
21.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
3S 

61 
44 

62 
35 

57 
48 

55 

44 

44 
31 

54 
28 

65 

34 

69 

44 

75 
52 

52 
22 

22 
15 

26 

10 

37 
12 

45 
17 

51 
20 

58 
37 

55 
45 

51 
15 

30 
13 

50 
21 

65 
32 

55 
10 

30 
5 

28 

17 

31 
21 

25 
12 

39 

13 

37 
33 

43 
35 

41 
37 

47.6 
2T.2 

WALORON 

MAX 

MIN 

63 
28 

59 

37 

55 

34 

62 

38 

53 

44 

45 
35 

52 

22 

58 
25 

67 

30 

69 

40 

55 

25 

25 
6 

25 
2 

40 

1 

47 
9 

51 

11 

55 
20 

62 
23 

57 
14 

32 

5 

50 
14 

51 

31 

57 

7 

34 

1 

32 

13 

31 
22 

31 

7 

39 

4 

41 
29 

41 
32 

40 
31 

4S.7 
20.6 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 
HIN 

54 
25 

49 
33 

54 
29 

39 
32 

44 
37 

42 
33 

41 
29 

57 
28 

55 

35 

58 
48 

49 
35 

35 
10 

26 
2 

36 
10 

41 
16 

48 
21 

46 
19 

54 
29 

36 
15 

34 
8 

33 
13 

47 
23 

23 
0 

22 
-  2 

25 
6 

26 
16 

22 
6 

25 

3 

35 
14 

35 

27 

30 
22 

40.2 
20.1 

WARREN 

MAX 

MIN 

64 
29 

64 

37 

65 

31 

58 
40 

55 
46 

52 
41 

56 
26 

56 
33 

67 
38 

75 
55 

73 
45 

48 
17 

32 
12 

41 
8 

41 
11 

51 
11 

59 
20 

64 

43 

56 
37 

38 
19 

47 
15 

64 
30 

57 

15 

29 

1 

31 
9 

32 
26 

27 
11 

38 
9 

39 

30 

42 
36 

41 
31 

50.7 
26.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

57 
26 

60 
32 

60 
30 

58 
41 

51 
41 

49 
37 

45 
34 

55 
31 

58 

40 

72 
53 

70 
44 

50 
19 

23 

20 

35 
12 

43 
14 

50 
16 

53 
22 

50 
34 

57 
32 

33 
14 

35 

13 

57 
29 

55 

7 

20 
2 

30 
10 

29 

24 

26 
15 

28 
5 

39 
19 

38 
32 

40 
26 

46.4 
25.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

51 
38 

52 

40 

S4 
36 

52 

44 

44 
27 

46 
26 

59 
35 

54 

45 

50 
42 

54 
20 

22 

-  4 

20 

-  7 

33 

7 

39 

19 

43 
20 

43 
28 

51 
34 

45 
6 

28 
-  2 

37 
15 

51 
29 

45 

-  5 

21 
-  5 

22 

10 

27 
12 

21 
-  2 

26 

5 

34 
17 

35 

29 

32 
26 

40.4 
19.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 

NIMROD  DAM 
RUSSELLVILLE 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

17 

.07 
10 

36 
53 

35 

9 

.03 

6 

58 

38 

13 

.07 

7 

.07 

5 

.04 
37 
49 
35 

.03 
8 

.03 

3 

55 

43 

8 
56 

36 

.05 
21 

.04 

7 

.05 
21 
60 
42 

.04 
3 

.03 

7 

55 

43 

.04 

5 

57 

36 

.03 
26 

.03 
10 

.06 
23 
58 
42 

.01 
5 

.01 

4 

5B 

41 

.03 

3 

55 

36 

.04 
20 

.02 

11 

.03 
15 
48 
48 

.05 
18 

.03 
18 
50 
46 

.02 

9 

52 

44 

.04 
37 

.05 
47 

# 
12 
53 

43 

.00 

7 

.03 
10 
49 
42 

.01 
48 
50 

43 

.03 
36 

.04 
26 

* 

5 
45 
36 

6 

.01 
11 
55 
46 

77 

.06 
35 

.02 
30 

♦ 
12 

8 

.05 

4 

52 

38 

31 

51 
31 

.06 
15 

.09 

31 

13 

7 

.04 

8 

53 

59 

.05 
43 
57 
36 

.04 
20 

.09 
84 

40 
58 
37 

.03 
20 

.04 

9 

59 

39 

.  10 

154 
57 
38 

.01 
63 

.13 
49 

.20 
37 
64 
42 

.06 

14 

.07 
32 
59 
40 

.  16 
130 
69 

45 

83 
74 
34 

34 

21 

128 

98 
112 
39 

30 
94 

183 

45 

29 

1 

11 
4 

44 

21 
12 
9 

4 
2 

z 

14 

21 
10 
16 

5 
6 

6 

- 

16 
9 
14 

9 

6 

7 

13 
11 
16 

11 

17 

15 

- 

31 

15 

20 
44 
28 

22 

26 

19 

66 
56 
26 

23 
45 

135 

43 

28 

- 
8 

16 
16 

65 

25 
50 
23 

13 
15 

65 

73 
125 
51 

28 
63 

128 

103 
107 
44 

22 

17 

0 

30 
20 
9 

25 
24 

26 

42 
26 
10 

15 
15 

62 

77 
64 
21 

16 
31 

106 

33 

31 
11 

6 
31 

62 

56 
18 
18 

37 
40 

26 

20 

14 
3 

2 
1 

33 

22 

13 

1 

30 
37 

1235 
1136 
625 

B   448 
620 

1706 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

..T-<^ 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

S  1  S 

1 

Station 

1 

> 

3il 

1 
9 

1  . 
^1 

_  s 

is 

O 

5 

<  h- 

z  u 
o 

a  t- 
o  o 

§ 

3 

01 
0) 

1 

4 

CM  9 

3 

?  g  s 

111 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

8.1 

26 

N 

" 

73 

76 

57 

58 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

8 

55 

5.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

N 

11 

8.0 

31++ 

NW 

22 

77 

61 

59 

60 

3 

8 

3 

0 

0 

0 

14 

50 

5.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NW 

20 

8.6 

' 

- 

78 

81 

63 

67 

4 

9 

2 

1 

0 

0 

16 

I  not**  following  Stntlon  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
"JANUARY  1963 


Day  of  month 

<       -- 

^ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

T 

1 

- 

2 

J. 

I- 

T 

T 

T 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

.5 

2 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

* 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

* 

E 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

T 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

MONTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

~ 

~ 

~ 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

.5 

.6 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

.1 
1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


apple ton 
auaoelphia 
aMansas  city 

ASHDONN 

ATHENS 

AUGUSTA 

•ALD  KNOB 

BATESylLLE  LlVESTOi 

BATESVILLE  I.  AND  D 

eEAwER  CAM 

eEEQE 

BEECH  GROVE 

BEEDEvlLLE 

BENTON 
BENIONVILLE 
eCRRTVlLLE  4  NW 
lBI<t  FORK 

I  BLACK  ROCK 

BLAKELV   mountain    Di 
BLUE   MOUNTAIN    0AM 
■luff   city    3    SH 
BLVTHEVILLE 
BDONEVILLE    6    NW 

IflOONEVILLE  T  N£ 
IBOONEVILLE  6  NNE 
leOONEVILLE 


BUSaeTIE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  caxried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data*  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
-I-   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
'    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Tempterature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER.  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


IBT«D«TAnS 


DOCUiiSNrS      DIVISION 
UNIVERSITY    OF    ILLINOIS    LIERARY 
URBAN A,    ILL.  03 


FEBRUARY  1963 
Volume  68       No.  2 


POSTAOS  AJiD  FZ2S  PA» 

CJCTED  STATES 
»2PAB.Ti.«:KT  OF  COMM£aC£ 

OmOAJL  BCSSfESa 


ASHEVILLE:   1963 


TUEU6RARY0FTHE 

MAY  1     1963 

ItNIVUSITYOflUlNOiS 


CT.TMATOLOGICAL  DATA 

ARKAN 

, 

FEBRUARY  11 

r 

Terr 

perature 

Precipitation 

•  1 

x 

No.  of  Days 

J  1 

>- 

Sno 

«,  Sleet 

No,  of  Do) 

Slolion 

Moic. 

M 

„ 

« 

^ 

,  E 
?   E 

Q 

"£  -D 

Ij 

1 

5  6 
r  z 

a> 

1 

£ 
1 

• 

o 

5 

Q  a. 

O 

1 

^ 

a  c 
1  o 

« 

1 

o 

1 
o 

kJ 

Si 

°s5 

°  1 

•oi 

NORTHWEST 

" 

BEAVER  DAM 

M.a 

19.6 

33.7 

72 

6 

4 

22 

869 

0 

2 

25 

0 

.36 

.15 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

' 

BENTONVILLE 

49.9 

23.0 

35.6 

70 

5 

7 

22 

791 

0 

0 

26 

0 

.21 

.10 

11 

1 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

52.2 

24.8 

38.6 

-  3.4 

72 

6 

5 

21 

735 

0 

0 

24 

0 

.48 

-  2.69 

.26 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

49.1 

21.8 

35.5 

74 

5 

4 

Zl 

821 

0 

2 

26 

0 

1.31 

.50 

28 

T 

0 

3 

1 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

62.4 

24.8 

38.5 

-  2.9 

71 

5 

6 

22 

730 

0 

0 

22 

0 

.48 

-  2.65 

.20 

25 

T 

T 

28 

2 

0 

0 

GRAVETTE 

49. 7M 

21.3 

35. 5M 

-  4.7 

70 

5 

2 

22 

824 

0 

0 

27 

0 

.29 

-  2.52 

.14 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

HARRISON 

52.6 

23.8 

38.2 

-  2.9 

71 

5 

9 

21  + 

745 

0 

0 

25 

0 

.89 

.39 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

48.1 

23.5 

35.9 

70 

5 

5 

22 

810 

0 

2 

26 

0 

1.70 

.82 

28 

0 

4 

1 

0 

LEAD  HILL 

51.8 

22.9 

37.4 

-  3.1 

67 

27 

3 

22 

767 

0 

0 

26 

0 

.00 

-  3.20 

.00 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROGERS 

53.0 

24.9 

39.0 

-  2.7 

73 

5 

8 

22  + 

723 

0 

1 

25 

0 

.23 

-  2.79 

.19 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

SI  LOAM  SPRINGS 

53.2 

24.1 

38.7 

74 

5 

2 

22 

732 

0 

0 

22 

0 

.16 

.11 

11 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

37.0 

-  4.3 

.56 

-  2.74 

T 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

54.2 

21.5 

37.9 

70 

5 

1 

22 

755 

0 

0 

24 

0 

.73 

.33 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

50.7 

23.0 

36.9 

72 

8  + 

5 

23+ 

786 

0 

1 

25 

0 

.56 

.26 

26+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

49. 6M 

20. 6M 

35. IM 

-  5.7 

70 

6 

1 

22 

831 

0 

0 

25 

0 

.51 

.15 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARSHALL 

52.9 

25.1 

39.0 

70 

6+ 

6 

22 

720 

0 

0 

23 

0 

.53 

.38 

26 

.0 

0 

2 

0 

a 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

47.6 

21.5 

34.6 

-  7.1 

68 

5 

6 

21 

845 

0 

2 

27 

0 

1.75 

-  1.70 

1.06 

28 

.0 

0 

4 

I 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

46.5 

20.2 

33.4 

65 

21  + 

6 

22 

880 

0 

3 

26 

0 

.57 

.25 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

52.2 

26.2 

39.2 

72 

5 

6 

22 

715 

0 

0 

20 

0 

.57 

.32 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

36.5 

-  4.6 

.76 

-  2.54 

.0 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

51.5 

25.9 

38.7 

73 

6 

8 

22 

730 

0 

0 

22 

0 

.70 

.65 

10 

0 

2 

1 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

51.9 

24.7 

38.3 

75 

5 

2 

22 

740 

0 

0 

22 

0 

.51 

.24 

10 

T 

23+ 

2 

0 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

51.4 

22.9 

37.2 

73 

5 

0 

22 

774 

0 

0 

22 

1 

.75 

-  3.41 

.48 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHEVILLE 

48.8 

25.5 

37.2 

-  5.8 

67 

5 

6 

22 

772 

0 

0 

23 

0 

.93 

-  3.40 

.32 

11 

0 

4 

0 

0 

CORNING 

47.4 

24.4 

35.9 

-  5.7 

70 

6 

6 

22 

808 

0 

1 

24 

0 

.82 

-  3.21 

.42 

11 

.3 

0 

2 

0 

0 

JONESBORO 

49.3 

27.4 

38.4 

-  4.9 

59 

6 

10 

22 

739 

0 

0 

20 

0 

.77 

-  3.62 

.27 

10 

0 

4 

0 

0 

KEISER 

50.3 

24.3 

37.3 

68 

5 

6 

22 

759 

0 

1 

24 

0 

1.05 

.76 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARKED  TREE 

50. 5M 

26. 3M 

38. 4M 

-  3.5 

70 

5 

6 

22 

736 

0 

1 

22 

0 

NEWPORT 

60.0 

28.0 

39.0 

-  6.1 

74 

5 

10 

22 

718 

0 

0 

19 

0 

3.36 

-   .91 

2.06 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

49.1 

26.0 

37.1 

70 

5 

8 

22 

774 

0 

1 

23 

0 

.73 

.35 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

POCAHONTAS  1 

48. 7M 

21.5 

35. IM 

-  7.1 

72 

5 

4 

22 

822 

0 

0 

26 

0 

.69 

-  3.43 

.37 

10 

0 

2 

0 

0 

SEARCY 

52.7 

27.1 

39.9 

-  4.6 

73 

6 

9 

22 

595 

0 

0 

23 

0 

.92 

-  3.65 

.50 

10 

0 

2 

1 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

45.4 

23.7 

35.1 

71 

6 

9 

22 

831 

0 

1 

26 

0 

1.36 

.52 

28 

T 

24+ 

4 

1 

0 

DIVISION 

37.6 

-  6.4 

1.04 

-  3.22 

T 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

55.5 

26.1 

40.8 

-  4.4 

74 

27 

8 

22 

571 

0 

0 

20 

0 

.43 

-  3.04 

.13 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

CLARKSVILLE 

54.1 

26.1 

40.1 

73 

27 

9 

22 

693 

0 

0 

21 

0 

.70 

.29 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

OARDANELLE 

54.0 

25.6 

39.8 

-  5.8 

71 

5 

8 

22 

698 

0 

0 

22 

0 

.57 

-  3.50 

.27 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

48.1 

24.4 

36.3 

57 

5 

6 

22 

799 

0 

2 

23 

0 

.35 

.13 

11 

3.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT      //R 

51.8 

25.0 

38.9 

-  4.8 

73 

27 

10 

22 

724 

0 

0 

21 

0 

1.06 

-  2.37 

.74 

28 

T 

T 

23 

3 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

54.4 

23.7 

39.1 

71 

28+ 

6 

Zl 

722 

0 

0 

22 

0 

.21 

.12 

24 

1.0 

1 

24 

1 

0 

0 

MENA 

55.3 

23.5 

42.0 

-  3.4 

72 

6 

10 

22 

537 

0 

0 

19 

0 

.64 

-  3.71 

.37 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

44. 2M 

23. 7M 

34. OM 

63 

27 

4 

22 

869 

0 

2 

25 

0 

.35 

.25 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

OZARK 

53.5 

28.3 

40.9 

-  3.2 

73 

27 

10 

22 

667 

0 

0 

20 

0 

.25 

-  3.69 

.11 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARIS 

55.5 

25.9 

40.7 

74 

27 

10 

22 

571 

0 

0 

22 

0 

.54 

.27 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

PELSOR 

M 

M 

M 

70 

6  + 

D  1.44 

1.03 

28 

2.0 

1 

25 

3 

1 

1 

RUSSELLVILLE 

55.1 

26.3 

40.7 

73 

27  + 

8 

22 

570 

0 

0 

22 

0 

.78 

.25 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUBIACO 

54.3 

27.3 

40.8 

-  4.3 

73 

27 

9 

22 

670 

0 

0 

20 

0 

.83 

-  2.96 

.49 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALDRON 

57.8 

25.2 

42.0 

73 

27  + 

8 

22 

638 

0 

0 

20 

0 

.42 

.13 

24 

.5 

T 

24 

2 

0 

0 

WHITE  ROCK 

48.6 

25.0 

36.8 

55 

5 

7 

22  + 

783 

0 

2 

21 

0 

.36 

.13 

26 

3 

23 

1 

0 

0 

DIVISION 

39.5 

-  4.5 

.60 

-  3.54 

.5 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

54.3 

28.0 

41.2 

75 

6 

8 

22 

550 

0 

0 

21 

0 

1.71 

.90 

10 

0 

5 

IC 

BENTON 

56.3 

28.0 

42.2 

77 

6 

8 

22 

633 

0 

0 

20 

0 

1.87 

1.25 

11 

T 

11 

3 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

53.4 

24.5 

39.0 

75 

7 

9 

22 

720 

0 

0 

23 

0 

1.57 

.87 

10 

T 

11 

3 

0 

CONWAY 

55.0 

27.3 

41.2 

-  4.6 

72 

6 

8 

22 

651 

0 

0 

22 

0 

.96 

-  3.57 

.33 

25 

0 

3 

0 

GREENBRIER 

52.3 

23.4 

37.9 

71 

5 

5 

22 

754 

0 

0 

22 

0 

.87 

.33 

26 

.1 

T 

11 

3 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

55.6 

31.3 

44.0 

-  3.2 

" 

6 

13 

22 

581 

0 

0 

13 

0 

1.75 

-  2.98 

1.15 

10 

0 

3 

1 

LEOLA 

55.9 

27.5 

42.2 

V7 

5 

10 

22 

530 

0 

0 

22 

0 

2.26 

.65 

11 

T 

11 

6 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AP          //R 

52.2 

25.6 

39.4 

-  5.0 

79 

6 

10 

22 

709 

0 

0 

24 

0 

2.70 

-  1.63 

1.15 

10 

.4 

T 

23+ 

4 

2 

MALVERN 

56.4 

27.1 

41.8 

78 

6 

7 

22 

647 

0 

0 

21 

0 

1.56 

.95 

10 

0 

4 

0 

MORRILTON 

54.1 

28.1 

41.1 

-  3.2 

69 

28  + 

9 

22 

563 

0 

0 

20 

0 

1.85 

-  2.08 

1.03 

28 

0 

4 

1 

NIMROD  DAM 

52.7 

23.1 

37.9 

71 

28  + 

6 

22 

752 

0 

0 

25 

0 

.73 

.30 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PERRYVILLE 

54.8 

25.5 

40.2 

-  4.3 

76 

5 

6 

22 

590 

0 

0 

22 

0 

1.67 

-  1.96 

.57 

10 

1.0 

0 

3 

2 

0 

SHERIDAN  TOWER 

55.2 

27.5 

41.4 

79 

6 

9 

22 

655 

0 

0 

22 

0 

2.18 

1.17 

10 

T 

U 

5 

1 

1 

DIVISION 

40.7 

-  4.6 

1.68 

-  2.77 

.1 

EAST  CENTRAL 

BRINKLEY 

50.0 

24.3 

37.2 

-  8.2 

74 

5 

10 

22 

773 

0 

1 

26 

0 

2.15 

1.17 

11 

.0 

0 

4 

DES  ARC 

53.0 

28.2 

40.6 

74 

5 

10 

22 

576 

0 

0 

21 

0 

1.67 

.70 

10 

.0 

0 

3 

HELENA 

49.0 

25.2 

37.1 

-  9.3 

75 

7 

12 

23+ 

773 

0 

1 

25 

0 

3.35 

-  1.52 

1.45 

11 

1.0 

1 

11 

6 

KEO 

53.1 

28.3 

40.7 

78 

6 

12 

22 

676 

0 

0 

22 

0 

2.42 

1.51 

10 

T 

U 

4 

MAR I ANNA  2  S 

52. 9M 

26.2 

39. 6M 

-  5.6 

74 

5 

12 

22  + 

699 

0 

0 

21 

0 

2.85 

-  1.81 

1.59 

10 

1.0 

1 

11 

6 

SAINT  CHARLES 

51.3 

26.4 

38.9 

68 

7  + 

U 

22 

727 

0 

1 

23 

0 

3.28 

1.20 

11 

.0 

0 

6 

STUTTGART 

55.1 

29.5 

42.3 

-  4.1 

77 

5 

15 

22 

528 

0 

0 

19 

0 

2.73 

-  2.20 

1.23 

10 

.0 

0 

6 

STUTTGART  9  ESE 

48.5 

25.8 

37.2 

74 

7 

13 

22 

771 

0 

1 

25 

0 

3.01 

1.08 

11 

.3 

T 

12  + 

6 

WEST  MEMPHIS 

51.4 

28.9 

40.2 

71 

7 

10 

22 

687 

0 

1 

19 

0 

.88 

.23 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

WYNNE 

52. 5M 

24. 4M 

38. 5M 

70 

5 

4 

22 

739 

0 

0 

24 

0 

.46 

.30 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

39.2 

-  6.3 

2.28 

-  2.50 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    16   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

FEBRUARY    1953 

CONTINUED 

Ten 

iperature 

Preci 

citation 

o   E 

>. 

No.  of  Days 

•   ! 

^ 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

in 

V 

0 

S 

0 

Q 

—    "O 

<  1 

0)     3 

• 

li 

^ 

o 

1  z 

a  o 

1 

1 

S 

0   1 
<  S 

1 

H 

X 

S 

J 

D 

°  1 

Si 

'1 

O  IB 

1 

g.  1 

o 

1 

1 

1  S 

1 

1 

o 

o 
o 

SOUTHWEST 

ASHOOWN 

60.2 

27.3 

43.8 

77 

6 

13 

22 

587 

0 

0 

22 

0 

1.02 

.38 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

DE  OUEEN 

58.3 

28.7 

43.5 

74 

27+ 

14 

22 

597 

0 

0 

20 

0 

.60 

.35 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIENKS 

57.3 

26.4 

41.9 

74 

27+ 

12 

12 

642 

0 

0 

23 

0 

1.05 

.40 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOPE    3    NE 

59.0 

29.4 

44.2 

-    2.4 

76 

6 

14 

22 

576 

0 

0 

21 

0 

1.71 

-    2.75 

.59 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

I40UNT    IDA 

56.8 

25.4 

41.1 

-    3.0 

77 

6 

8 

22 

663 

0 

0 

22 

0 

1.51 

-    2.82 

.72 

10 

T 

T 

24  + 

3 

1 

0 

NARROWS    0AM 

55.0 

24.3 

39.7 

76 

7 

10 

23+ 

702 

0 

0 

25 

0 

.93 

.45 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

53.6 

27.3 

40.5 

74 

7 

12 

22  + 

680 

0 

0 

22 

0 

1.16 

.40 

10 

T 

0 

4 

0 

0 

OKAY 

60.7 

29.9 

45.3 

-    3.8 

77 

6 

15 

22 

545 

0 

0 

19 

0 

1.05 

-    2.98 

.48 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

TEXARKANA    WB    AJRPORT                 //R 

57.4 

31.5 

44.5 

-    4.0 

76 

6 

19 

22+ 

569 

0 

0 

16 

0 

2.29 

-    1.73 

1.52 

28 

.5 

T 

11 

5 

1 

1 

DIVISION 

42.7 

-    4.0 

1.26 

-    2.89 

T 

SOUTH    CENTRAL 

ARKAOELPHIA 

57.5 

29.0 

43.3 

76 

6 

15 

22 

600 

0 

0 

19 

0 

1.65 

-    2.71 

.65 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAMOEN    1 

60.4 

29.7 

45.1 

-    2.8 

79 

6 

15 

22 

552 

0 

0 

18 

0 

1.35 

-    3.23 

.35 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

EL   DORADO    FAA    AIRPORT 

56.8 

29.5 

43.2 

-    6.2 

76 

5 

16 

22 

605 

0 

0 

19 

0 

2.57 

-    2.11 

.92 

28 

T 

0 

5 

3 

0 

FOROYCE    6    W 

57.3 

29.7 

43.5 

78 

6 

12 

22+ 

597 

0 

0 

19 

0 

2.06 

.46 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

MAGNOLIA    3    H 

60.4 

29.7 

45.0 

-    5.1 

78 

6 

15 

22+ 

551 

0 

0 

21 

0 

1.87 

-    2.70 

.66 

10 

.0 

c 

4 

1 

0 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

54.7 

27.6 

41.2 

78 

7 

14 

22 

662 

0 

0 

19 

0 

1.94 

.81 

11 

T 

0 

4 

2 

0 

PRESCOTT 

54.5 

27.9 

41.2 

-    6.5 

72 

6 

12 

22 

660 

0 

0 

22 

0 

1.64 

-    3.00 

.55 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

WARREN 

58.8 

29.7 

44.3 

-    4.9 

79 

6 

14 

22 

574 

0 

0 

19 

0 

2.33 

.88 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

43.4 

-    4.7 

1.93 

-    2.68 

T 

SOUTHEAST 

CROSSETT    7    S 

59.9 

29.5 

44.7 

-    4.5 

77 

5 

14 

22 

561 

0 

0 

19 

0 

2.47 

-    2.35 

.71 

11 

1.2 

1 

21 

7 

2 

0 

CUMMINS    FARM 

55.8 

27.0 

41.4 

77 

6 

15 

22 

652 

0 

0 

22 

0 

2.24 

.53 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

DUMAS 

56.0 

28.5 

42.3 

-    5.5 

80 

6 

12 

22 

532 

0 

0 

19 

0 

2.00 

-    2.75 

.70 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

EUDORA 

58.3 

32.0 

45.2 

77 

6 

17 

21 

550 

0 

0 

14 

0 

3.19 

1.01 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

MONTICELLO    3    S 

57.9 

24.9 

41.4 

77 

6 

7 

23 

651 

0 

0 

23 

0 

2.34 

.58 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

PINE    BLUFF 

57.5 

30.5 

44.0 

-    4.0 

80 

6 

18 

22 

581 

0 

0 

17 

0 

2.40 

-    2.70 

.91 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

53.5 

29.3 

41.4 

78 

6 

16 

22 

653 

0 

0 

21 

0 

3.34 

1.06 

10 

T 

0 

6 

2 

2 

PORTLAND 

52.8 

27.6 

40.2 

-    8.5 

78 

7 

17 

23+ 

687 

0 

0 

23 

0 

1.85 

-    3.10 

.75 

19 

T 

0 

4 

2 

0 

ROHWER    2    NNE 

56.9 

29.5 

43.2 

75 

6 

15 

22 

605 

0 

0 

19 

0 

1.94 

.92 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

42.6 

-    5.7 

2.42 

-    2.42 

.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      80*  on  the  6th  at  Dumas  and  Pine  Bluff 

Lowest  Temperature:      0°  on  the  22d  at  Batesville  L  and  D  1 

Greatest  Total  Precipitation:  3.  36  inches  at  Newport 

Least  Total  Precipitation:         0.  00  inch  at  Lead  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.  06  inches  on  the  10th  at  Newport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        3.  0  inches  at  Devils  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       3  inches  on  the  23d  at  White  Rock,   and 

on  the  25th  at  Buffalo  Tower 


B*«   referei^ 


notes   follovlDg  Station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FOPK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  C|TV 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEAVER  DAM 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILCE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 
BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 

CABOT  «  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 
DAMASCUS 

DANVILLE 
OAROANELLE 
DE  OUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DtERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUDORA 

EUREKJi  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAVETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT//R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES80R0 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP     //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


10 

.21 

.03 

03 

T 

.05 

.30 

OB 

.03 

.03 

01 

.01 

.01   .02 
.02 
.04   T 


2.26 
2.70 
2.95 


.07   .12 
.01   .28 


1.51 

.06 

1.06 

I. 00 

.23 

.57 

.65 

1.15 

.04 

1.26 

T 

.24 

.80 

.56 

.66 

.35 

.96 

,n 

.07 

.12 

1.69 

.20 

.65 

.25 

.10 

.11 

.07   .02 


.40        .10 

T 

.35 


.25 

.16 

.39 


.1! 
.35 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

station 

O 

H 

1      1 

2 

3 

4    1    5    1    6 

7    1    8    1    9 

10  1 

11     { 

12 

13       14       15 

16  1   17  1   18 

13      20  {   21 

22      23 

24 

25 

26      27 

28      29      30 

31 

HULSERRV    6   NNE 

.40 

T 

T 

.10 

T 

.30 

MltlKWS    D«M 

.93 

.04 

T 

T 

T 

.45 

.26 

.18 

MSHVILLE    PE»CH   SUBSTA 

1.16 

.02 

T 

.05 

T           T 

.40 

.19 

T 

.20 

.30 

T 

««TMAN    4   UNI* 

.75 

.10 

.50 

T 

.10 

.05 

«»TU««l.   0»M 

.50 

.05 

.06 

.04 

.01 

.20 

.14 

NEWHOPE    3    E 

.59 

.59 

HEKOORT 

3.36 

T 

.03 

.08 

2.06 

.05 

T 

.10 

.25 

.79 

NIHROO    0»M 

.73 

T 

T 

.27 

.12 

.04 

.30 

OOELL    3    N 

.2a 

.02 

.02 

.04 

.05 

.15 

OOEK    2    » 

.90 

.01 

.06 

.02 

.66 

.01 

.04 

.03 

.15 

(XAT 

1.05 

.02 

.02 

.36 

.05 

.48 

.12 

OSCEOLA    2    mu 

.67 

.52 

.11       .04 

OWENSVILLE 

2.29 

.02 

.03 

.05 

1.06 

.09 

T 

T 

T 

1.04 

OlARK 

.25 

.04 

.02 

.02 

.06 

.11 

OZONE 

1.6T 

.05 

.52 

1.10 

PABAOOULO   RADIO   KORS 

.73 

.02 

.35 

.03 

T 

.03 

.10 

.15 

PARIS 

.64 

.10 

T 

.10 

.07 

.10 

.27 

PARKin    2    H 

1.78 

T 

T 

.25 

.31 

.55 

.14      T 

.20 

.33 

PAWS 

.64 

.42 

.22 

P£LSO« 

>   1.44 

.01 

.20 

3    .20 

1.03 

PERRrvILLE 

1.67 

T 

T 

.67 

.53 

T 

T 

.47 

T 

PINE   BLUFF 

2.40 

T 

T 

.20 

.44 

.91 

.31 

.34 

.20 

PINE   8LUFF    FAA   AIRPORT 

3.34 

T 

.23 

1.06 

.05 

.32 

.05 

.42 

.17 

1.04 

PINE   RIOSC 

.92 

.03 

.06 

.65 

.08 

.03 

.07 

POCAHONTAS    1 

.59 

.37 

T 

.22 

PORTLAND 

1.S5 

.25 

.55 

.05 

T 

.75                   T 

T 

.18 

.07 

PRESCOTT 

1.64 

.08 

.03 

.08 

.33 

.55 

T 

.10 

.35 

.12 

RATCLIFF 

.56 

.29 

T 

.27 

ROGERS 

.23 

T 

.01 

T                       T 

TIT 

.19 

.01 

T 

.02 

ROHMER    2    NNE 

1.94 

T 

.31 

.92 

T 

.55 

.16 

RUSSELLVILLE 

.79 

.02 

.04 

.21 

.02 

T 

.20 

.04 

.25 

SAINT   CHARLES 

3.28 

.05 

T 

.30 

.60 

1.20 

.40 

.30 

.43 

SAINT   FRANCIS 

.47 

.22 

.10 

.10 

.05 

SALEH 

.73 

.02 

.06 

.15 

.02 

.19 

.29 

SEARCT 

.92 

T 

.02 

.03 

.50 

.07 

.04 

.26 

SHERIDAN    TOWER 

2.18 

.03 

.19 

1.17 

.14 

.22 

.05 

.06 

.30 

.02 

SHIRLET 

.84 

.02 

.03 

.07 

.40 

T 

T 

.06 

.26 

SILOAN    SPRINGS 

.16 

.01 

.02 

.11 

.02 

SPARKNAN    3   WSH 

1.93 

.53 

.49 

.23 

.44 

.24 

STAMPS 

1.28 

.03 

T 

.13 

.42 

.06 

.03 

.36 

.18 

.07 

STAR    CITY    2    S 

2.05 

.04 

.48 

.23 

.45 

.42 

.30 

.13 

STORY 

2.97 

.10 

.72 

.05 

.20 

.10 

1.80 

STUTTGART 

2.73 

.25 

1.23 

.45 

.20 

.22 

.02 

.36 

STUTTGART    9   ESE 

3.01 

•  04 

T 

.24 

.95 

1.08 

.22 

.23 

.25 

&UBIACO 

.83 

.05 

.12 

.08 

.09 

.49 

TAYLOR 

1.10 

.03 

.16 

.14 

.10 

.04 

.54 

.07 

.02 

TEXARKANA   »B    AIRPORT    //H 

2.29 

T 

.02 

.13 

.07 

.20 

.01 

.21 

.13 

T 

1.52 

WALORON 

.42 

.07 

.04 

.03 

.13 

T 

.10 

WALNUT    RIDGE   FAA    AP 

1.36 

T 

.02 

.31 

^ 

.27 

.24 

.52 

WARREN 

2.33 

.02 

T 

.47 

.18 

.88 

.57 

.16 

.05 

WEST    MEMPHIS 

.88 

.19 

.10 

.15 

.23 

.01 

.20 

WHITE   ROCi; 

.36 

.03 

T 

.08 

.06 

.02 

.13 

.04 

WYNNE 

.46 

T 

.16      T 

T 

.30      1, 

T 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 

SlaHon 

Day  Of  Month 

1 

• 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

" 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ALUM  FORK 

MAX 

4A 

56 

43 

57 

70 

75 

46 

45 

52 

52 

44 

40 

66 

65 

44 

46 

55 

49 

69 

55 

66 

45 

48 

62 

63 

46 

67 

67 

54.3  > 

MIN 

32 

37 

18 

24 

28 

31 

41 

33 

33 

40 

27 

18 

21 

28 

U   22 

32 

28 

27 

31 

19 

8 

23 

31 

44 

25 

21 

50 

28.0  1 

ARKAOELPHIA 

MAX 

49 

53 

45 

54 

71 

76 

72 

55 

66 

67 

45 

43 

57 

54 

49   61 

58 

54 

61 

66 

65 

41 

62 

63 

65 

58 

59 

70 

5T.SI 

MIN 

36 

39 

20 

23 

21 

30 

38 

36 

35 

42 

32 

20 

26 

30 

25   25 

34 

31 

30 

33 

30 

15 

23 

21 

31 

30 

22 

35 

29.0  1 

ASHOOWN 

MAX 

6B 

67 

42 

63 

74 

77 

76 

62 

55 

48 

45 

42 

58 

67 

54   67 

67 

56 

60 

70 

69 

44 

46 

49 

71 

71 

74 

74 

60.2^ 

MIN 

35 

38 

18 

22 

18 

22 

27 

29 

28 

30 

26 

16 

24 

23 

22   25 

42 

33 

26 

25 

35 

13 

22 

25 

32 

22 

31 

54 

27.3  j 

BALD  KNOB 

MAX 

39 

50 

37 

47 

63 

73 

67 

39 

53 

49 

43 

39 

53 

51 

42   42 

64 

52 

62 

65 

61 

37 

45 

66 

64 

43 

59 

58 

91.9 

MIN 

29 

36 

16 

19 

24 

27 

38 

36 

33 

40 

29 

16 

24 

26 

20  !  19 

26 

23 

28 

28 

16 

8 

19 

24 

30 

23 

26 

44 

25.9 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

38 

50 

37 

53 

67 

75 

63 

39 

53 

90 

40 

44 

55 

51 

41   44 

53 

61 

64 

66 

62 

38 

44 

55 

60 

40 

61 

60 

51.9  1 

MIN 

26 

35 

11 

20 

26 

36 

37 

33 

31 

37 

24 

12 

25 

27 

14   15 

28 

24 

29 

32 

11 

2 

20 

28 

28 

17 

20 

44 

24.7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

37 

43 

38 

52 

61 

73 

64 

40 

53 

48 

41 

43 

66 

53 

42  1  43 

54 

51 

63 

65 

64 

38 

43 

55 

51 

41 

60 

59 

51.4 

MIN 

28 

35 

14 

20 

21 

24 

39 

35 

33 

38 

27 

12 

15 

21 

8  '  12 

24 

20 

23 

26 

14 

0 

17 

22 

32 

20 

21 

41 

22.9 

BEAVER  DAM 

MAX 

36 

64 

42 

46 

59 

72 

63 

34 

35 

54 

37 

24 

41 

49 

40  1  44 

52 

46 

53 

55 

65 

22 

44 

48 

57 

47 

40 

66 

47.8 

MIN 

24 

31 

10 

9 

27 

25 

33 

30 

30 

33 

15 

10 

11 

24 

11'  11 

18 

20 

20 

24 

8 

4 

12 

24 

24 

14 

14 

33 

19.6 

BENTON 

MAX 

46 

51 

41 

54 

69 

77 

68 

45 

55 

49 

56 

39 

53 

56 

44  1  46 

57 

54 

54 

67 

62 

45 

60 

62 

69 

61 

69 

68 

66.3  1 

MIN 

34 

38 

18 

19 

23 

26 

40 

36 

41 

33 

30 

15 

29 

22 

18 

23 

31 

25 

25 

46 

25 

8 

20 

25 

29 

27 

29 

49 

28.0 

BENTONVILLE 

MAX 

59 

49 

44 

59 

70 

63 

53 

35 

50 

43 

33 

42 

49 

39 

46 

51 

48 

64 

53 

67 

34 

41 

47 

67 

46 

38 

68 

58 

49.9 

MIN 

32 

25 

9 

28 

25 

33 

30 

28 

33 

33 

13 

11 

18 

26 

13 

20 

31 

22 

28 

26 

8 

7 

25 

18 

31 

13 

24 

31 

23.0  ! 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

42 

57 

57 

47 

58 

70 

76 

50 

42 

55 

46 

36 

44 

59 

49 

45 

48 

53 

61 

62 

67 

36 

47 

49 

64 

67 

47 

71 

53.4  1 

MIN 

33 

36 

21 

19 

19 

23 

26 

36 

35 

36 

31 

19 

15 

16 

17  ■    21 

1 

24 

25 

26 

27 

26 

9 

11 

24 

27 

29 

26 

30 

2».9, 

BLYTHEVILLE 

MAX 

45 

43 

33 

45 

59 

67 

54 

40 

49 

46 

40 

36 

47 

42 

64 

54 

60 

51 

64 

40 

60 

49 

59 

36 

59 

63 

4«.e 

MIN 

30 

31 

12 

20 

30 

30 

39 

30 

26 

36 

27 

17 

24 

25 

17 

18 

25 

26 

34 

32 

11 

6 

24 

31 

36 

16 

19 

45 

25.6 

BOONEVILLE 

MAX 

51 

53 

48 

65 

73 

66 

62 

42 

56 

51 

40 

42 

67 

47 

47 

60 

65 

52 

68 

71 

61 

49 

44 

66 

60 

48 

74 

67 

99.5 

MIN 

33 

35 

15 

28 

24 

25 

40 

36 

36 

39 

26 

16 

19 

27 

15 

24 

23 

26 

24 

25 

22 

8 

21 

21 

34 

22 

29 

41 

26.1 

BRINKLEY 

MAX 

54 

49 

44 

48 

63 

74 

43 

43 

52 

46 

40 

37 

42 

46 

39 

44 

56 

51 

61 

54 

32 

41 

51 

55 

67 

37 

60 

62 

50.0 

MIN 

27 

30 

16 

20 

24 

24 

29 

36 

29 

29 

27 

17 

19 

25 

21 

20 

23 

27 

29 

31 

19 

10 

13 

28 

33 

27 

23 

25 

24.3 

CAMDEN  1 

MAX 

76 

76 

46 

54 

70 

79 

75 

53 

68 

56 

47 

42 

56 

57 

48 

62 

59 

57 

61 

64 

51 

45 

56 

63 

72 

57 

71 

71 

60.4 

MIN 

35 

41 

21 

20 

24 

28 

33 

33 

35 

42 

32 

18 

28 

30 

20 

23 

29 

31 

35 

33 

29 

16 

22 

28 

35 

31 

28 

52 

Z9.T 

CLARKSVILLE 

MAX 

44 

50 

45 

56 

70 

65 

61 

43 

54 

49 

43 

44 

53 

51 

46  1  47 

63 

51 

60 

70 

56 

44 

43 

59 

61 

45 

73 

70 

94.1 

MIN 

32 

34 

13 

26 

24 

27 

41 

33 

35 

40 

25 

14 

18 

26 

18 

23 

33 

27 

22 

25 

19 

9 

21 

26 

31 

23 

25 

40 

26.1 

CONWAY 

MAX 

44 

52 

41 

68 

68 

72 

64 

43 

53 

49 

43 

43 

56 

64 

45 

46 

54 

53 

61 

68 

66 

48 

45 

60 

64 

51 

69 

58 

99.0 

MIN 

31 

37 

15 

24 

24 

27 

40 

36 

34 

41 

29 

16 

23 

28 

19 

21 

31 

26 

25 

31 

18 

8 

24 

27 

31 

25 

25 

46 

27.1 

CORNING 

MAX 

39 

45 

32 

46 

62 

70 

53 

40 

44 

40 

36 

40 

46 

42 

41 

42 

52 

53 

56 

63 

59 

33 

49 

48 

64 

35 

54 

64 

47.4 

MIN 

27 

29 

11 

20 

26 

27 

39 

32 

28 

30 

26 

15 

26 

29 

16 

18 

27 

24 

33 

30 

10 

5 

21 

29 

34 

16 

20 

34 

24.4 

CROSSETT  7  S 

MAX 

75 

74 

46 

53 

66 

77 

75 

47 

56 

68 

65 

39 

57 

56 

50 

49 

59 

67 

56 

54 

63 

43 

53 

60 

68 

64 

65 

71 

99.9 

MIN 

42 

45 

23 

20 

25 

29 

36 

38 

26 

34 

31 

20 

23 

27 

20 

26 

26 

34 

37 

32 

24 

14 

22 

35 

32 

30 

27 

49 

29.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

70 

65 

37 

46 

64 

77 

66 

41 

52 

61 

46 

49 

57 

46 

43 

46 

62 

62 

58 

64 

54 

42 

49 

66 

70 

60 

54 

71 

99.0 

MIN 

34 

35 

20 

21 

26 

30 

41 

36 

27 

27 

27 

20 

20 

20 

21 

25 

26 

31 

32 

33 

22 

16 

24 

29 

36 

30 

25 

24 

27.0 

DARDANELLE 

MAX 

40 

51 

42 

57 

69 

71 

58 

43 

56 

48 

43 

43 

57 

49 

43 

47 

56 

60 

52 

69 

63 

47 

48 

62 

67 

45 

70 

67 

94.0 

MIN 

31 

35 

14 

21 

22 

24 

38 

34 

34 

40 

28 

16 

21 

29 

14 

20 

31 

23 

22 

26 

19 

8 

19 

24 

32 

26 

25 

41 

29.6 

OE  OUEEN 

MAX 

54 

64 

53 

62 

74 

74 

64 

51 

64 

51 

47 

45 

58 

52 

49 

62 

69 

60 

61 

72 

55 

46 

50 

65 

52 

66 

74 

68 

98.3 

MIN 

38 

42 

18 

24 

25 

28 

31 

29 

26 

44 

27 

15 

21 

22 

21 

27 

36 

34 

39 

26 

33 

14 

23 

24 

30 

25 

28 

53 

28.7 

DES  ARC 

MAX 

46 

45 

37 

47 

64 

74 

68 

41 

54 

53 

43 

43 

64 

52 

44   45 

55 

52 

62 

62 

63 

39 

47 

67 

67 

49 

61 

61 

93.0 

, 

MIN 

31 

37 

17 

23 

25 

29 

40 

35 

34 

41 

29 

16 

26 

29 

21  ,  21 

28 

28 

31 

31 

18 

10 

27 

30 

35 

26 

24 

47 

28.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

45 

55 

40 

49 

67 

66 

56 

30 

46 

42 

32 

36 

49 

45 

38 

40 

46 

44 

54 

62 

58 

42 

40 

51 

60 

40 

64 

61 

48.1 

MIN 

31 

25 

11 

24 

42 

50 

30 

25 

27 

32 

14 

10 

25 

19 

16 

19 

27 

34 

32 

35 

7 

6 

29 

24 

24 

14 

19 

33 

24.4 

DIERKS 

MAX 

57 

62 

53 

60 

74 

74 

60 

49 

56 

54 

47 

44 

67 

51 

48 

51 

56 

49 

62 

70 

56 

47 

48 

58 

63 

55 

74 

67 

57.3 

MIN 

37 

42 

14 

19 

20 

26 

29 

25 

27 

44 

28 

12 

14 

20 

18 

25 

31 

28 

26 

24 

31 

36 

19 

21 

27 

22 

24 

62 

26.4 

DUMAS 

MAX 

73 

65 

40 

48 

65 

80 

63 

43 

54 

52 

44 

40 

68 

46 

46 

50 

52 

50 

60 

66 

53 

40 

50 

50 

72 

58 

64 

73 

56.0 

MIN 

35 

33 

19 

21 

25 

30 

40 

34 

24 

35 

30 

20 

25 

32 

21 

22 

28 

32 

34 

34 

24 

12 

24 

28 

36 

31 

23 

44 

28.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

67 

45 

64 

68 

76 

63 

43 

57 

60 

40 

40 

55 

62 

46 

52 

59 

49 

56 

55 

52 

44 

58 

53 

69 

50 

71 

70 

56.8 

MIN 

40 

33 

22 

22 

27 

31 

31 

31 

35 

40 

27 

19 

27 

26 

22 

26 

28 

34 

37 

36 

26 

15 

23 

30 

31 

33 

30 

43 

29.9 

EUDORA 

MAX 

75 

70 

43 

50 

66 

77 

68 

44 

55 

67 

60 

40 

57 

53 

45 

47 

56 

52 

59 

61 

43 

55 

50 

65 

60 

66 

66 

70 

98.3 

MIN 

42 

43 

23 

23 

29 

33 

44 

36 

28 

39 

33 

23 

28 

34 

27 

25 

29 

37 

37 

26 

17 

28 

34 

40 

34 

27 

29 

46 

32.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

63 

57 

47 

60 

72 

69 

57 

35 

52 

46 

33 

40 

49 

45 

42 

51 

49 

52 

55 

64 

51 

41 

50 

57 

63 

39 

67 

64 

92.2 

MIN 

29 

26 

9 

32 

39 

48 

29 

27 

30 

31 

12 

11 

22 

23 

16  1  19 

29 

29 

30 

33 

6 

7 

30 

20 

37 

12 

26 

32 

24.8 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

58 

49 

47 

58 

74 

62 

40 

38 

55 

41 

31 

41 

51 

41 

60   50 

49 

51 

51 

57 

24 

43 

44 

57 

48 

42 

69 

46 

49.1 

MIN 

33 

19 

12 

30 

25 

30 

31 

28 

32 

30 

13 

8 

23 

17 

10 

23 

23 

19 

25 

21 

5 

4 

20 

18 

26 

18 

36 

31 

21. « 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

60 

56 

45 

57 

71 

67 

69 

38 

52 

49 

34 

40 

50 

46 

48 

50 

47 

51 

49 

57 

64 

41 

42 

56 

64 

41 

69 

67 

92.4 

MIN 

32 

29 

11 

34 

27 

39 

30 

28 

32 

32 

16 

11 

23 

25 

11 

23 

33 

24 

28 

26 

9 

5 

29 

22 

36 

15 

33 

33 

24.8 

FORDYCE  6  W 

MAX 

73 

72 

44 

51 

69 

78 

69 

46 

56 

52 

44 

41 

56 

50 

47 

50 

64 

49 

58 

65 

60 

44 

50 

60 

72 

55 

68 

69 

97.3 

MIN 

35 

37 

19 

25 

31 

32 

42 

34 

28 

41 

30 

12 

25 

27 

21 

22 

28 

35 

33 

32 

26 

12 

28 

26 

42 

29 

27 

50 

29.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

50 

46 

57 

71 

68 

48 

40 

52 

45 

37 

44 

56 

46 

45  1  48 

52 

53 

67 

72 

33 

49 

41 

63 

56 

44 

73 

62 

91.1 

MIN 

33 

26 

14 

25 

26 

28 

36 

35 

36 

37 

21 

15 

25 

22 

IS 

25 

31 

28 

24 

24 

15 

10 

24 

25 

34 

25 

28 

39 

26.0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

56 

63 

44 

56 

71 

69 

63 

39 

53 

51 

40 

42 

54 

52 

46 

48 

50 

52 

55 

70 

68 

45 

44 

57 

56 

45 

71 

71 

94.4 

MIN 

33 

34 

12 

22 

24 

27 

37 

32 

35 

39 

18 

14 

13 

24 

14 

24 

30 

22 

23 

22 

15 

6 

18 

20 

28 

28 

15 

34 

23.7 

GILBERT 

MAX 

53 

52 

43 

62 

70 

69 

60 

39 

68 

53 

38 

43 

55 

52 

43 

49 

53 

63 

63 

67 

62 

45 

49 

57 

56 

40 

67 

56 

94.2 

MIN 

30 

32 

7 

29 

20 

22 

36 

34 

35 

38 

23 

8 

10 

28 

9 

13 

25 

17 

18 

19 

12 

1 

15 

24 

27 

18 

16 

31 

21.9 

GRAVETTE 

MAX 

58 

51 

45 

57 

70 

61 

53 

33 

51 

42 

34 

41 

48 

39 

46 

52 

49 

63 

51 

57 

37 

42 

44 

58 

51 

40 

59 

49.7 

MIN 

29 

25 

8 

29 

26 

36 

29 

25 

30 

30 

10 

5 

15 

24 

16 

21 

29 

25 

27 

21 

6 

2 

24 

5 

30 

11 

28 

29 

21.3 

GREENBRIER 

MAX 

40 

52 

41 

54 

68 

71 

55 

40 

53 

45 

41 

42 

65 

47 

42 

45 

54 

60 

51 

58 

58 

43 

43 

58 

63 

43 

69 

62 

92.3 

MIN 

30 

33 

13 

13 

21 

23 

37 

36 

33 

40 

27 

11 

20 

21 

13 

16 

26 

22 

21 

23 

16 

5 

16 

27 

26 

23 

23 

40 

23.4 

6REERS  FERRY  DAM 

MAX 

37 

46 

46 

46 

56 

70 

72 

72 

40 

55 

44 

34 

44 

56 

48 

45 

47 

54 

52 

62 

58 

26 

38 

40 

55 

52 

39 

55 

50.7 

MIN 

26 

26 

18 

18 

27 

27 

28 

34 

34 

36 

28 

16 

18 

16 

18 

18 

16 

28 

28 

28 

20 

6 

5 

22 

25 

24 

23 

23 

23.0 

HARRISON 

MAX 

57 

47 

41 

65 

71 

65 

56 

37 

58 

58 

36 

42 

52 

44 

42 

48 

62 

52 

50 

67 

59 

49 

51 

58 

55 

40 

66 

46 

52.6 

MIN 

28 

28 

9 

31 

24 

27 

32 

31 

33 

33 

22 

14 

23 

26 

11 

20 

32 

20 

21 

24 

9 

12 

20 

26 

35 

15 

26 

32 

23.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

43 

42 

62 

70 

62 

40 

35 

57 

41 

29 

40 

49 

38 

42 

49 

49 

50 

56 

64 

21 

42 

47 

57 

53 

39 

65 

52 

48.1 

MIN 

27 

18 

10 

30 

40 

40 

30 

29 

31 

29 

15 

14 

25 

21 

15 

19 

31 

27 

30 

19 

8 

5 

28 

24 

25 

15 

26 

31 

23.6 

S«e   refer«Di 
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COBttBU»d 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 


Statlan 

Day 

Of  Month 

a 
a 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HELENA 

MAX 
MIN 

♦  1 
25 

66 
33 

60 
17 

34 
18 

47 
24 

62 

30 

75 
31 

43 
35 

41 
30 

51 
29 

46 
29 

33 
20 

37 
20 

52 
25 



44 
23 

40 
22 

44 
22 

55 

30 

50 
34 

58 
32 

63 
21 

29 

12 

37 
12 

50 
25 

53 

32 

67 
29 

35 
22 

59 
24 

49.0 
26.2 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
36 

70 
40 

47 
21 

58 
21 

72 
25 

76 

30 

70 
39 

54 

36 

57 
26 

52 

42 

45 
29 

40 
16 

55 
24 

53 
28 

47 
24 

52 

23 

57 
32 

54 
32 

50 
26 

66 
29 

65 

31 

44 
14 

49 
23 

62 
26 

70 

36 

59 

30 

72 
28 

71 
53 

69.0 
29.4 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 
MIN 

57 
34 

62 
36 

41 
X8 

56 
25 

71 
37 

77 
44 

55 
42 

47 
34 

55 
34 

52 

41 

44 
27 

42 
18 

59 
26 

55 
31 

47 
23 

51 

55 
33 

52 
33 

63 

35 

56 
36 

54 
23 

41 
13 

48 
29 

63 

33 

65 

43 

49 
26 

70 
25 

58 
52 

56.6 
31.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

43 
29 

46 

35 

35 

14 

44 
22 

59 
28 

69 
31 

63 
40 

40 
33 

49 
26 

48 
38 

42 
28 

38 
17 

49 
25 

47 
31 

40 
19 

41 
21 

52 
30 

53 
29 

60 
35 

62 

37 

58 
12 

33 
10 

45 

21 

48 
32 

59 
36 

43 

19 

55 
21 

59 

46 

49.3 
27.4 

KEISER 

MAX 
MIN 

57 
30 

56 
22 

27 
13 

44 
21 

59 
29 

68 
29 

61 
38 

41 

32 

48 
27 

45 

36 

46 
27 

34 
16 

47 
18 

47 
27 

38 
17 

43 
19 

53 
26 

54 
24 

59 
34 

62 

31 

59 
12 

34 
5 

50 
20 

50 
26 

53 
31 

46 
18 

56 

14 

60 
34 

50.3 
24.3 

KEO 

MAX 
MIN 

46 
31 

50 
34 

36 
18 

46 
23 

62 
26 

78 
30 

65 

39 

42 
36 

51 
25 

46 
41 

45 
30 

41 
19 

56 
26 

49 
28 

40 
22 

45 
23 

54 
30 

50 
28 

61 

30 

67 
32 

58 
20 

43 
12 

50 
26 

57 
27 

57 

33 

43 
27 

67 
26 

71 
50 

53.1 
26.3 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

48 
26 

42 

31 

40 
9 

65 
29 

66 

24 

62 

27 

58 
32 

37 
31 

55 
32 

47 

33 

35 
16 

42 

12 

50 
24 

42 
25 

42 
12 

50 
19 

52 
31 

53 
20 

59 
22 

55 
26 

54 
8 

43 

3 

63 
25 

57 
23 

52 

34 

42 
13 

57 
24 

63 

31 

51.8 
22.9 

LEOtA 

MAX 

MIN 

53 
35 

62 
39 

43 
19 

54 
19 

70 
22 

77 
26 

70 
32 

46 
36 

55 
25 

53 
42 

45 
30 

41 
16 

57 
26 

53 
30 

45 
15 

48 
23 

58 
27 

55 
25 

62 

29 

57 
29 

tl 

45 
10 

51 
20 

62 
25 

70 
38 

48 
28 

70 
25 

70 
53 

66.9 
27.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
32 

50 
27 

37 
17 

52 
22 

66 
26 

79 
29 

52 

38 

41 
31 

51 
31 

46 

38 

38 
25 

42 

19 

58 
22 

47 
25 

41 
22 

45 
22 

54 
29 

50 
25 

62 

28 

67 
32 

44 
15 

42 
10 

50 
21 

59 

25 

68 
39 

42 
27 

70 
25 

65 
41 

62.2 
26.6 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

76 
39 

74 
43 

47 
22 

58 
24 

71 
25 

78 
30 

69 
35 

53 
34 

58 
29 

57 
43 

47 
31 

42 
15 

57 
25 

54 
25 

48 
21 

52 
22 

60 
29 

56 
32 

60 
32 

57 
32 

55 
28 

47 
15 

53 
24 

54 
26 

70 

66 
30 

72 
30 

71 
52 

60.4 
29.7 

MALVERN 

MAX 
MIN 

45 
35 

53 
35 

44 
16 

55 
19 

71 
22 

78 
26 

70 
35 

50 
36 

56 

34 

51 
42 

45 
30 

45 
15 

58 
22 

53 
31 

48 
19 

49 
24 

50 
26 

50 
25 

61 
27 

66 
26 

53 
25 

45 

7 

51 
19 

51 
27 

69 
27 

50 
26 

70 
32 

70 
52 

56.4 
27.1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

38 
24 

43 
22 

39 
9 

55 
23 

67 
21 

70 
24 

56 
36 

39 
32 

53 

30 

44 

34 

39 
20 

44 
9 

50 
12 

44 
25 

36 
10 

45 

17 

52 
25 

52 

18 

61 
23 

67 
8 

37 

1 

50 
15 

50 
25 

54 
27 

41 
14 

56 
18 

52 
35 

49.6 
20.6 

MARIANNA  2    S 

MAX 
MIN 

59 

31 

59 
34 

37 
12 

45 
21 

62 

28 

74 
30 

69 

39 

42 
34 

51 
32 

48 
39 

44 
26 

34 
19 

49 
17 

49 
16 

41 
14 

13 

53 
22 

54 
29 

59 
33 

52 
39 

60 
17 

36 
12 

51 
25 

53 
29 

52 

32 

53 

25 

58 
23 

65 

43 

62.9 
26.2 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

60 
26 

70 
29 

60 
38 

40 
33 

48 
29 

45 
36 

43 
29 

35 
18 

48 
26 

44 
27 

41 
19 

44 
19 

53 
25 

51 
25 

56 
35 

62 

31 

57 
14 

34 
6 

47 
21 

51 
26 

62 
36 

45 
23 

56 

19 

58 
41 

50.5 
26.3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

50 
29 

48 
32 

46 
30 

57 
31 

70 
26 

70 
33 

61 
33 

37 
32 

55 
33 

49 

36 

37 
20 

40 
12 

52 
22 

50 
27 

42 
11 

47 
19 

52 
31 

50 
25 

62 
23 

64 
27 

60 

10 

42 

5 

47 
25 

56 
26 

57 
38 

51 

17 

66 
25 

64 
25 

52.9 

26.1 

MENA 

MAX 
MIN 

55 
35 

59 
37 

52 
19 

58 
27 

72 
32 

69 
32 

59 
39 

52 

34 

56 
34 

53 
40 

43 
22 

40 
18 

55 
19 

50 
27 

45 
24 

49 
23 

51 
33 

48 
31 

56 
27 

57 
29 

54 
23 

45 
10 

45 
26 

63 
25 

57 
40 

49 
26 

70 
27 

67 
42 

65.3 

28.6 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

73 
32 

72 
39 

40 
19 

50 
15 

67 

22 

77 
24 

73 
42 

43 
36 

54 

18 

58 
31 

45 
29 

39 

15 

57 
20 

54 
28 

44 
21 

47 
20 

58 
23 

56 
32 

59 
34 

54 
27 

52 
23 

43 
9 

52 

7 

61 
22 

70 
16 

66 

31 

56 

30 

70 
33 

57.9 
24.9 

MOROBAT  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

41 
39 

76 
41 

55 
22 

46 

19 

53 
23 

69 
27 

78 
28 

51 
33 

44 
27 

57 
35 

59 
33 

35 
20 

40 
22 

57 
25 

52 

17 

48 
23 

50 
24 

58 
27 

48 
37 

59 
32 

61 
31 

34 

14 

45 
15 

53 

30 

53 
33 

70 
34 

50 
29 

59 

33 

54.7 
27.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

41 
30 

52 
36 

39 
18 

55 
23 

67 
26 

69 
29 

65 
41 

43 
35 

54 
35 

50 
40 

45 
31 

42 
16 

55 
25 

55 
31 

46 
19 

45 
21 

54 
32 

50 
25 

60 
29 

56 
34 

65 
20 

46 
9 

45 
22 

50 
27 

61 

34 

43 
25 

69 
25 

59 
45 

64.1 
28.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

53 
35 

57 
36 

49 
13 

61 
19 

73 
20 

77 
25 

69 

31 

48 
34 

56 
35 

50 
35 

43 
26 

41 

17 

58 
19 

54 
23 

45 
13 

50 
18 

55 
31 

49 
24 

62 
25 

58 
25 

61 
26 

48 
6 

48 
21 

64 
21 

64 
26 

51 
25 

71 
27 

66 

47 

56.8 
25.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

52 

58 
30 

39 
13 

51 
27 

62 
42 

62 
43 

50 
29 

39 
25 

48 
25 

40 
20 

25 

7 

42 

20 

35 

18 

33 
18 

35 
15 

39 
25 

42 
28 

40 
30 

32 
4 

35 
20 

52 

25 

39 
25 

38 

15 

63 
22 

53 
43 

44.2 
23.7 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

42 
26 

40 
10 

41 
10 

60 
29 

68 
30 

64 

34 

36 
32 

36 

32 

55 
32 

36 
20 

26 
14 

43 
15 

50 
27 

41 
15 

43 
17 

48 
23 

53 
28 

51 
26 

61 
27 

65 

9 

23 
6 

43 

10 

47 
24 

55 
25 

53 

15 

37 
15 

65 
25 

47 
30 

47.6 
21.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

30 
24 

40 
27 

41 
10 

38 
10 

59 
25 

65 
26 

64 

30 

36 
33 

36 
32 

53 
33 

39 
21 

29 

14 

43 
14 

49 
23 

41 
12 

39 
12 

45 
23 

52 
23 

51 
23 

60 
23 

65 
9 

23 

5 

42 
6 

51 
24 

54 
25 

54 
14 

36 
15 

64 
27 

46.6 
20.2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

MIN 

45 
27 

55 
34 

39 

10 

53 
24 

68 
30 

72 
44 

60 
36 

38 
33 

54 
33 

49 
38 

38 
23 

42 
14 

54 
27 

49 
27 

40 
15 

45 

17 

53 
30 

51 
27 

61 
29 

56 
30 

63 

11 

39 
5 

43 

28 

56 
28 

50 
39 

40 
17 

55 
17 

62 
39 

62.2 
26.2 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

41 
34 

51 
38 

61 
21 

51 
18 

59 
20 

74 
28 

76 
28 

60 
32 

43 
31 

57 
35 

47 
32 

34 
18 

43 
15 

57 
16 

57 
15 

49 
22 

52 
25 

57 
28 

49 
25 

51 

24 

68 
25 

41 
10 

46 
10 

46 
23 

63 
25 

68 
28 

55 
25 

73 
26 

65.0 
24.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

MIN 

37 
33 

58 
35 

62 

19 

49 
21 

55 
26 

71 
34 

74 
36 

61 

28 

41 
26 

54 
34 

48 
30 

33 
12 

42 
21 

54 
24 

50 
24 

48 
22 

49 
32 

57 
32 

49 
30 

57 
27 

57 
29 

42 
12 

44 
21 

49 
26 

60 
32 

65 
25 

51 
24 

72 
50 

53.6 
27.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

38 
28 

47 
34 

35 
16 

44 
23 

61 
28 

74 
30 

59 

40 

40 
36 

50 
33 

46 
39 

41 
30 

42 
18 

53 
24 

45 
31 

38 
21 

43 
20 

53 
29 

51 
28 

61 
34 

57 
34 

57 
16 

38 
10 

44 
24 

54 
29 

61 
36 

40 
25 

60 
23 

56 
44 

50.0 
28.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 
30 

52 

11 

44 
15 

60 
22 

70 
26 

71 
31 

48 
34 

41 
34 

55 

35 

52 

30 

52 
15 

43 
16 

60 
23 

48 
14 

44 
15 

48 
22 

55 
16 

51 
26 

62 

27 

70 
22 

35 

5 

50 
10 

43 
27 

63 
29 

60 
24 

45 
25 

71 
30 

52.7 
23.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

73 
38 

73 
45 

49 
22 

61 
23 

74 
26 

77 
29 

72 
37 

62 
34 

55 
28 

55 

43 

49 
30 

42 
19 

55 
25 

55 
27 

51 
22 

51 
25 

58 
33 

49 
33 

52 
27 

70 
27 

69 
33 

45 
15 

50 
23 

63 
25 

72 
32 

60 
29 

74 
30 

73 
55 

60.7 
29.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

45 
34 

49 
34 

44 
17 

56 
30 

68 
27 

68 
31 

57 
41 

41 
35 

53 
37 

48 
41 

42 
27 

45 
15 

54 
21 

47 
29 

45 
20 

49 
25 

53 
35 

51 
29 

57 
27 

70 
28 

64 
25 

47 
10 

41 
23 

50 
26 

59 
32 

45 
25 

73 
27 

67 
40 

53.5 
28.3 

PARA60ULD  RADIO  KORS 

MAX 
MIN 

40 
28 

49 

34 

39 
13 

44 
21 

56 
22 

70 
23 

65 

37 

42 
32 

47 
24 

47 
36 

41 
27 

37 
11 

47 
22 

47 
28 

42 
17 

41 
20 

50 
27 

53 
26 

60 
34 

62 
32 

50 

U 

32 
8 

46 
23 

47 
29 

56 
29 

42 
18 

55 
20 

57 
48 

49.1 
25.0 

PARIS 

MAX 

MIN 

45 
32 

50 
34 

46 
13 

57 
20 

71 
24 

69 

27 

64 

37 

43 
34 

55 

35 

50 
41 

45 
25 

43 
17 

55 
25 

54 
25 

47 
15 

51 
22 

55 
32 

52 
22 

59 
23 

70 
27 

68 
21 

46 
10 

40 

21 

54 
23 

52 
31 

47 
21 

74 
25 

70 
42 

66.5 

25.9 

PELSOR 

MAX 
MIN 

50 
13 

70 
47 

70 
38 

53 

18 

37 
12 

52 

19 

33 
16 

39 
-  1 

51 
11 

41 
15 

45 

5 

49 
15 

45 

10 

59 
22 

61 

17 

40 

16 

65 
16 

60 
25 

PERRYVILLE 

MAX 

MIN 

45 
30 

54 
38 

42 

12 

60 
18 

67 
22 

76 
30 

70 
40 

44 

35 

55 
35 

50 
40 

45 
28 

42 
15 

57 
21 

55 
25 

45 
13 

48 
22 

58 
26 

52 
24 

52 
23 

70 
22 

55 
20 

47 
6 

43 
18 

63 
25 

56 
30 

45 
25 

70 
25 

57 

44 

54.8 
25.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

65 
35 

65 
37 

39 
21 

52 
24 

64 
25 

80 
35 

71 
42 

46 
39 

55 
26 

50 
25 

46 
26 

42 
20 

56 
26 

55 
32 

44 
27 

45 
27 

57 
33 

54 
35 

53 
35 

67 
35 

60 
22 

45 
18 

54 
28 

50 

71 
41 

60 
30 

69 
28 

72 
52 

67.6 
30.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
35 

61 

30 

37 
21 

49 
24 

62 
27 

78 
32 

53 
39 

40 
30 

52 
26 

46 
39 

39 

27 

40 
20 

57 
27 

47 
31 

41 
25 

44 
27 

54 
31 

50 
32 

52 
33 

65 

34 

51 
23 

45 

16 

53 
25 

56 
29 

69 

40 

42 
29 

57 

71 
41 

53.5 
29.3 

POCAHONTAS  I 

MAX 
MIN 

37 
25 

45 
30 

33 
9 

45 
18 

59 
20 

72 
24 

58 
38 

41 
31 

47 
20 

43 
32 

39 
27 

41 
9 

49 
14 

43 
23 

37 
20 

42 
15 

51 
23 

51 
20 

64 
25 

61 
25 

58 
9 

4 

49 
12 

46 
25 

55 
26 

39 
15 

56 
20 

51 
41 

48.7 
21.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

43 

31 

74 
40 

65 

21 

39 

21 

49 
23 

63 

30 

78 
31 

48 
31 

43 
27 

55 

38 

64 
31 

37 
21 

40 
21 

58 
28 

50 
25 

43 
22 

48 
22 

57 
28 

40 
35 

59 
36 

65 

31 

33 
17 

40 
17 

51 
29 

61 
32 

56 

33 

45 
24 

53 
26 

52.6 
27.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

51 
28 

65 
51 

51 
18 

51 
17 

65 
25 

72 
29 

68 
29 

51 
33 

51 
38 

45 
35 

45 
26 

35 
17 

52 
22 

50 
26 

45 
22 

45 
21 

53 
29 

50 

30 

55 
27 

53 

28 

52 
29 

39 
12 

45 
29 

58 
26 

66 

34 

59 
26 

65 
25 

66 
45 

54.5 
27.9 

fotlowlDg  StktloD   Iiid«x 


ConUnued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ROOERS 

MAX 
MIN 

60 
31 

57 
30 

46 
11 

60 
31 

73 

30 

58 
44 

69 

30 

34 
28 

52 
32 

50 

32 

32 

10 

41 
11 

50 
22 

45 
25 

47 
17 

53 
22 

53 
22 

53 
27 

52 

30 

66 

31 

60 
6 

42 
8 

45 
29 

58 
21 

54 

39 

43 
14 

68 
28 

63 

34 

53.0 
24.9 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

71 
37 

69 

33 

52 
21 

49 
22 

64 
26 

75 
29 

70 
41 

43 
37 

57 
41 

54 
40 

47 
25 

37 
21 

55 

28 

54 
32 

45 
23 

54 
22 

56 

27 

55 
31 

57 
35 

63 

35 

59 
22 

38 
15 

52 

24 

57 
32 

59 
32 

60 
32 

62 
25 

69                55.9 
37                29.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

40 
31 

51 
36 

42 
15 

56 

21 

70 
25 

59 
27 

51 
42 

45 
34 

53 
35 

50 
40 

44 
28 

44 
15 

57 
22 

54 
27 

53 
16 

45 
20 

54 
31 

50 
25 

60 
23 

73 
25 

69 

19 

47 
8 

45 
21 

63 
27 

60 

31 

46 
23 

73 
26 

70              i  55.1 
42              '  25.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

43 
25 

66 
34 

62 
20 

37 
19 

54 
23 

50 
29 

66 
40 

44 
34 

45 
23 

55 
30 

45 
30 

45 
20 

36 
20 

55 
28 

48 
24 

41 
23 

47 
28 

55 
28 

55 
34 

59 
34 

64 
22 

30 
11 

38 

17 

54 
32 

55 
31 

67 
31 

38 
23 

53                51.3 
26             ;  25.4 

SEARCY 

MAX 
MIN 

40 
30 

50 
29 

37 
16 

51 
22 

63 
25 

73 
29 

65 

39 

39 
37 

53 

34 

49 
40 

44 
29 

41 
17 

57 
21 

51 
30 

45 
20 

44 
21 

55 
29 

53 
28 

63 
30 

66 
31 

57 
17 

43 
9 

45 
22 

50 
28 

65 
32 

43 
24 

62 

23 

59 

46 

52.7 
27.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

51 
32 

54 

35 

39 
17 

55 

22 

67 
30 

79 
33 

68 

41 

44 
31 

55 
25 

52 
40 

44 
29 

41 
15 

57 
24 

51 
29 

41 
26 

45 
20 

55 
30 

49 
29 

52 
29 

55 
34 

60 
22 

43 
9 

50 
21 

61 
28 

69 

38 

48 
26 

69 
23 

69 
31 

55.2 

27.5 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
33 

54 
28 

47 
11 

59 
31 

74 
28 

63 
36 

60 
32 

41 
29 

52 

34 

40 
33 

34 

13 

42 

10 

51 
19 

43 
21 

50 
20 

51 
25 

53 

24 

55 
25 

50 
28 

70 
26 

59 
10 

43 

45 
28 

59 
19 

50 
33 

44 
15 

71 
29 

59 

33 

53.2 

24.1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

55 

32 

57 
35 

36 
19 

45 
24 

61 

28 

77 
33 

73 
38 

49 
37 

50 
30 

50 
41 

45 
29 

40 
20 

56 
26 

54 
30 

44 
24 

45 
25 

54 
38 

50 
35 

60 
32 

65 
35 

63 
22 

42 
15 

48 
27 

55 
29 

68 
39 

64 
27 

64 
25 

72 
31 

55.1 
29.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

41 
26 

61 
32 

52 

17 

36 
18 

44 
26 

52 
29 

74 
32 

43 
35 

39 
28 

51 
32 

45 
29 

33 
19 

36 

20 

53 
28 

45 
23 

39 

45 
24 

54 

31 

51 
31 

58 
33 

63 
21 

30 
13 

39 
15 

47 
28 

54 

31 

66 
28 

38 
24 

60 
27 

46.6 
25.8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

45 
31 

49 
36 

43 
13 

55 

22 

67 
27 

55 
36 

61 
39 

45 
33 

55 
34 

49 
39 

44 
24 

42 
15 

57 
31 

52 

27 

47 
20 

50 
21 

53 
31 

52 
28 

58 
28 

70 
31 

65 
19 

46 
9 

43 
22 

62 
24 

58 
33 

44 
23 

73 
26 

70 
42 

54,3 
27.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
39 

65 
34 

47 
24 

61 
26 

71 
31 

75 
38 

61 
39 

44 
33 

58 
29 

54 
42 

42 
23 

40 
19 

57 
27 

51 
30 

48 
26 

53 
26 

59 
35 

48 
39 

56 
32 

68 
33 

54 
28 

44 
19 

50 

30 

54 
29 

70 
40 

50 
32 

73 
34 

67 
45 

57.4 
31.5 

WALDRON 

MAX 
MIN 

64 
34 

64 
39 

48 
15 

63 
25 

73 
24 

70 
25 

62 

41 

43 
35 

58 
36 

55 
41 

44 
23 

42 
19 

57 
15 

55 
29 

48 
14 

51 
20 

53 
33 

51 
24 

57 
23 

70 
24 

59 
23 

51 
8 

50 
21 

65 

20 

65 

30 

46 
24 

73 
23 

70 
43 

57,8 
26.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
KIN 

36 
26 

45 
22 

33 
12 

45 
22 

51 
25 

71 
29 

46 
35 

36 
28 

49 
26 

42 
32 

36 
22 

41 
14 

50 
19 

43 
25 

35 
16 

42 
19 

51 
26 

52 
25 

62 
32 

64 
28 

28 

11 

35 
9 

47 
22 

46 
28 

53 
32 

35 
18 

55 
21 

54 

35 

46.4 
23.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

75 
36 

73 
35 

43 
20 

49 

21 

68 
24 

79 

30 

72 

40 

45 

36 

57 

24 

55 
42 

45 
31 

43 
19 

56 
25 

53 
32 

46 
22 

48 
23 

60 
28 

53 
33 

52 
32 

65 
35 

60 
29 

45 
14 

52 
23 

64 
28 

71 
40 

55 
32 

59 
26 

59 

50 

56.8 
29,7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

56 
31 

60 
35 

36 

15 

45 
30 

50 
26 

58 
30 

71 
40 

50 
33 

50 
32 

51 

40 

43 
28 

35 
19 

48 
27 

47 
30 

41 
20 

38 
20 

53 
22 

52 
27 

57 
35 

51 
38 

59 

15 

31 
10 

49 
31 

49 
46 

65 

37 

50 
22 

57 
21 

55 
45 

51,4 
28.9 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

46 
27 

58 
25 

39 

13 

51 
26 

65 

43 

54 
48 

57 
30 

31 
25 

48 
26 

43 
30 

31 
12 

36 
13 

50 
^1 

44 
20 

39 
19 

43 
20 

44 
28 

45 
33 

54 
34 

63 
35 

63 

7 

39 

7 

38 
28 

50 
27 

49 
34 

40 
14 

64 
23 

52 
33 

48.6 
25.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

40 
26 

50 
36 

39 
22 

46 
23 

56 
37 

70 
32 

58 
25 

60 
36 

48 
28 

48 
6 

46 
22 

40 
25 

50 
28 

54 

54 
24 

50 
26 

63 
30 

56 

13 

35 

4 

52 
19 

65 
26 

43 
18 

58 
10 

58 
38 

52.5 
24.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOnUTAIN 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAH 

NIUROD  DAM 
RUSSELLVILLE 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

44 

.00 
34 

12 

36 
29 

34 

15 

43 

64 
54 
36 

12 

20 

35 

94 

.02 
117 

* 
25 

20 
25 

164 

20 
21 
13 

12 

1 

42 

18 

.11 
15 

* 
27 

9 
2 

31 

27 

.08 
12 

.20 
42 
44 
37 

7 

4 

5 

.09 

51 

.14 
53 

.10 
22 
62 
35 

.01 
11 

10 
46 
46 

.15 
65 

.04 
50 

.11 
53 

.07 
22 
60 
40 

.01 
13 

9 

46 
39 

.04 
74 

.05 
18 

.02 

15 

.04 
8 
39 
39 

.01 
5 

.06 
12 
54 
39 

* 
22 

.07 
29 

.14 
23 

.12 
30 
57 
43 

* 
15 

.02 
10 
51 
43 

.12 
33 

.05 
57 

♦ 
111 

.00 
8 

11 

.06 
39 
46 
38 

103 

87 

« 
85 

46 

21 

.04 
24 
45 
32 

* 
147 

34 

* 
38 

24 

* 
15 

.10 
24 
52 
35 

122 

37 

.21 
43 

* 
27 

.11 
12 

.08 
18 
55 
37 

* 
83 

33 

.05 
54 

* 
31 

« 
7 

.07 
23 
54 
35 

* 
71 

32 

* 
33 

* 
22 

29 

.08 
36 
48 
35 

* 
56 

32 

.23 
21 

.42 
24 
52 
32 

.16 
18 

.07 
10 
55 
38 

.50 
30 

.05 
17 

.09 
3 

.17 
34 
52 
36 

♦ 
10 

.04 
5 
54 
37 

.09 
13 

.03 
12 

.03 
18 

* 
14 

7 

.05 
14 
59 
37 

.00 
38 

.08 
34 

.05 
37 

17 

.19 
8 

.08 
13 
67 
40 

.10 
36 

.15 
59 

.18 
89 

.14 
44 
66 
42 

« 
29 

.15 
49 
66 
37 

125 

56 

* 
85 

32 

* 
16 

.07 
14 
48 
32 

♦ 
98 

27 

.19 
25 

24 

10 

.02 
5 
45 
38 

70 

24 

.03 
29 

23 

.09 
4 

.01 
7 
59 
35 

* 
66 

29 

.09 

37 

20 

.04 
11 

.03 
10 
61 
39 

.37 

51 

58 

.15 
83 

34 

* 
13 

.08 
14 
59 
37 

95 

36 

.10 
33 

14 

.01 

17 

.10 
44 
66 
35 

* 
105 

.14 
55 

.21 
128 

67 

.08 
34 

.02 
13 

6; 

48 

.46 
195 

1085 

i  2.40 
1338 

7.70 

J   .90 
412 

484 
54.6 
37.8 

B  2.33 
2009 

am»  r«f«r«BC«  i 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8        9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

CORN ! NG 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.3 

CROSSETT    7    5 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.2 

T 

1.0 

1 

DEVILS    KNOB 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

FAYETTEVILLE    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

FORT    SMITH    WE    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

HARRISON    FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

~ 

HOT    SPRINGS    1     NNE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

J0NES80R0 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.4 
T 

T 

MARIANNA    2    S 
HARKED    TREE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
SNOWFALL 
SN    ON    GND 

- 

T 

- 

- 

1.0 
1 

T 

T 

MOUNT    IDA 

SNOWFALL 

SN    ON   GND 

T 

T 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

STUTTGART    9    ESE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.3 

T 

T 

TEXARKANA    VJB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

WALBRON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.6 

T 

WALNUT    RIDGE    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wiild 
m. 

=peed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Hi 

III 

Station 

c 

rO 

s 

oa? 

s » s 
sas 

a.c  a. 

1 

2   " 

i2  a 

.2 

1     a 
5     S 

is 

X 

5 

<  1- 

o  u 
o 

Z  U 

8 

z 

a  t- 
o  u 

g 

3 

i 

0) 
01 

4 

1 

FORT    SMITH   WB   AIRPORT 

ENE 

21 

8.0 

33 

sw 

27 

65 

75 

51 

51 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

55 

6.3 

LITTLE    ROCK   WB   AIRPORT 

NNE 

12 

8.9 

38 

s 

27 

58 

75 

46 

50 

2 

4 

2 

0 

2 

0 

10 

60 

5.5 

TEXARKANA   WB    AIRPORT 

NE 

10 

9.3 

- 

- 

57 

75 

52 

53 

2 

3 

4 

0 

1 

0 

10 

- 

reference  notes  following  Stahon  Index. 


STATION  INDEX 


STATION 


ARKANSAS    CITY 

ASHDOMN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD    KNOB 
BATESVILLE    L  IVESTOi 

I BATESVILLE    L 
! BEAVER    OAH 

BEEBE 

BEECH    GROVE 

BEEDEVILLE 


BLACK    fiOCK 


BOONEVIL 

F     7 

SOONEWIL 

E    6 

BOUGHION 

BRANCH    <. 

NM 

BRANCH    3 

BSINKLET 

BUFFALO 

CARLISLE  I  : 
CARPENTER  0- 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLAHKSVlLLE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 
COWPTON 
CONHAT 
CORNING 


DAISY  J  e 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SC: 
DARDANELLE 
0£  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 


FAYETTEVILLE  EX( 
FORDYCE  6  W 

FORREST  CITY 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 


GREERS  FEl 

GUROON 
HAMBURG 
HARDY 
HARRISON 

RISON  I 


HEBER 
HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  t 


oieel  PERRY 

POPE 
0220|  CLARK 
0234  DESHA 


I  INDEPENDENCE 


'    NO  1  0460 


S34  GREENE 


0586  BENION 


KINGSLANO  3  1 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLi 

langlev 


LEE    CREEK    GUARD    STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOR 

LITTLE  HOCK  FILT  PLAN 


MADISON 
MAGNOLIA 
MAGNOLIA 
MALVERN 


MARKED  Tl 
MARSHALL 

MAUMEE 


061ft 

CARROLL 

07*6 

LAWRENCE 

07ft4 

GARLAND 

0798 

YELL 

0800 

NEVADA 

0806 

MISSISSI 

0625 

LOGAN 

0887    FfiANKL 


52  MISSISSIP 

02  PULASKI 

32  IZARO 

52  OUACHITA 

54  OUACHITA 


4  LONOKE 

5  GARLAND 
2    MONROE 

5    JOHNSON 


iS2    NEWTON 


834  YELL 

835  YELL 
838  YELL 
948    SEVIER 


300    UNION 


976 

SEBASTIAN 

978 

CLEBURNE 

132 

BOONE 

235 

BOONE 

CLEBURNE 

POPE 

426 

HEMPSTEAD 

436 
442 

540 

MONTGOHER 
SEVIER 

GARLAND 

3600    NEWTON 
704    GARLAND 
734    CRAIGHEAD 
621    MISSIS5IPP 

862'  LONOKE 

.904  CLEVELAND 
'6  CRAIGHEAD 
0  PULASKI 


.250'  PULASKI 
386  NEWTON 


572    FULTON 
636;  LEE 
654    POINSET' 
666.  SEARCY 
696    SEARCY 


34  19 

35  IB 

35   la 


35  45 

36  25 

35    04 


06 

93    11 
93    39    I 
93    09 
89    55 
93    59 

93  50 
93  54 
93    55    I 

92  26    : 

93  20 


35    20         94    22 


93  04 
90  42 
90    05 

92  00 
92  16 
90    26 

92  28 

93  51 

92    55 

94  19 
92    35 

92  14 
92    19 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


34 

53 

93 

4? 

498 

28 

1250 

22 

1300 

35 

I3 

92 

23 

360 

35 

31 

9? 

00 

527 

55 

210 

33 

14 

91 

48 

177 

3* 

44 

90 

46 

35 

37 

90 

26 

35 

54 

92 

3S 

36 

03 

92 

39 

93  24    2350   5P   TA 


300 

851 

7A| 

73C 

7K 

34  5 

SS 

72, 

232 

6P 

230 

7P 

214 

23C 

306 

Mir 

T96 

810 

SS 

261 

Sb 

75- 

MIC 

MIC 

512 

7007 

MID 

215 

315 

6P 

36C 

311 

5P 

ft90 

SS 

234 

5P 

721 

6P 

105C 

SS 

tt 

749 

JAMES  V,  MILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SMAIM 


HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CD 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 

B*  B.  HAMMOND 

P.  M.  6RECKENRI0GE 

ETTA  C.  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

DAVID  L*  STIDHAM 

ANNA   M.    LILES  | 

LEE   W.   MCKENNEr 


I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  501L  CONS  SERVICE 
CLEO    E.    YANDELL 

I  MARY    C.    PEARSON 

'  EUNICE     INGERSOLL 

I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
'  U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

RICHARD    K.    WEIS 

WILLIAM    R.     WYATT 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


MELBOURNE 

NENA 

MONTICELLO    3    S 

MONTROSE 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM     6 

MORRILTON 
MOUNT     IDA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    I    NNW 
MOUNTAIN   HOME    C    OF    ENG 


ARROWS    0AM 
1  NASHVILLE    PEACH    SUBSTi 
NASHVILLE    SCS 


NEWHOPE    3    E 
i  NEWPORT 
:  NIMflOD    DAM 
.  NORFORK    DAM 


PINE    BLUFF 
PINE    BLUFF    I 
PINE    RIDGE 
POCAHONTAS 


'IS    C,    KEAHEY 

FED   AVIATION    AGENCY 
I.    FONDREN 

ER    H.    PETERSON 
1    WOLFE 

FED   AVIATION    AGENCY 


UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
LESLIE    P.    CALLENS 
THOMAS    A.    MOORE 

I    U    S    WEATHER    BUREAU 


MES   1 


WiLI 


CfilSTEE 
LOGAN 
:    E.    AKERS 

DA    A.    KILLIW 
L«   F.    SEVIER 


WEST    FORK 
WEST    MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE    ROCK 


NEW    STATIONS 
URAL    DAM 


WILLIE    PENDERGRASS 
GLENN    S.    JUSTICE  | 

RALPH  L.  BAnTA 
CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY    M,    BEEN 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
ROY    S.    ROB&S  j 

ALLEN    J.    LlNDER 
THERESA   DONALDSON 
BEA   GRAY   BEENE 


lATlO 


AGENCY 


I    S    CORI 


'    OF    ARKANSAS 


GINEER5  . 


W.    E.    MCOOWE 

JAMES    S. 

LURA    B.     STKES 

BENEDICTINE   SISTERS 

I  UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

R.    A.    WALLER 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
TRESSA    ST.    CLAIR 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 
MABEL    L.    FORRESTER 

ETHEL    PUMPHREY 
CLOSED    10/23/62 
PIERCE    A.    REEDER 
U    S    WEATHER    BUREAU 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

LOLA    I.    DOLLAR 
JAMES    C.    HODGES 
EARLE    E.    GRAHAM 
SOUTHWESTERN    G    AND    E    CG 
RADIO    STATION    KBOK 

JOHN   H.    MCKEE 
THOMAS    J.    ASHLEY 
CHARLES   T.    BAKER 
MINNIE    MORTON 
HELEN   E>    ADAMS 


I  DBAIUGK  ami:      1.    AUAHaAS      3.   KISBISSIPPI      3.   OUACHITA     4.   UD      S.    SAJHT  FRAITCIS     6.    BALin     7.    fBITI 


COUNTY 


CONWAY 

MONTGOMERY 
LOGAN 


158    HOWARD 
174    PIKE 
186!  JACKSON 
5200; PERRY 
226   BAXTER 

354'  WASHINGTON 
358, MONTGOMERY 
376    HOWARD 
5480    MISSISSIPP 
498    SALINE 

50a'  FRANKL IN 
514  JOHNSON 
562    GREENE 

576  LOGAN 

577  LOGAN 

586    CROSS 
591    SCOTT 
>602    NEwTON 
664    POPE 
694    PERRY 


754 

756  JEFFERSON 

760  MONTGOMERY 

820  RANDOLPH 

666  ASHLEY 


AUSTIN    D,    HARRIS 

PYATT 

5970 

MARION 

MIXON    M.    BAILEY 

RATCLIFF    2    S 

6005 

LOGAN 

MARY    REIDER 

RATCLlFf    5    NE 

6006 

FRANKL 

JOHN    L.    TAIT 

6007 

FRANKL 

ARK    POWER    AND    LIGHT 
RAY    B.    HURST 

CO 

RATCLIFF 
RAVANA     1     NE 

6008 
6016 

LOGAN 
MILLER 

DR.     IRVING    T.    BEACh 

REMMEL     DAM 

6102 

HOT     SP 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

ROGERS 

6246 

BENTON 

EARL    B.    RIDDICK 

6253 

DESHA 

MAUDE    C.    BRASHEARS 

POPE 

JONAH    LEE    SIMS 

SAINT    CHARLES 

6376 

ARKANS 

CLARENCE    S.    WlLLIAk 

=. 

CLAY 

LAURA    POLK 

SALEM 

6403 

FULTON 

JOE    C.    ALLEN 

SEARCY 

6506 

WHITE 

U    S    FOREST    SERVICE 

SHERIDAN    TOWER 

6566 

SHIRLEY 

6566 

VAN    BU 

CUMMINS    PRISON    FARf 

SILOAM    SPRINGS 

6624 

BENTON 

FERNA    JONES    TEDDER 

SPARKHAN     3    WSW 

6768 

DALLAS 

WILLIAM    A.     BROWN 

STAMPS 

6804 

LAFAYE 

STAR    CITY    2    S 

6820 

LINCOL 

U    S    SOIL    CONS    SEHVI 

:t 

MONT  GO 

JACK    E,    BURKS 

STUTTGART 

6918 

0.    TUCKER    VASSER 

STUTTGART    9    ESE 

6920 

ARKANS 

7582  BRADLEY 

7694  WASHINGTON 

7712  CRITTENDEN 

7744  FULTON 

7772  FRANKLIN 


5160  CRAWFORD 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


gi 


3ia       5P|      7  A: 


WiLLA   M.    GRAHAM 
RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KKBM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

u  s  CORPS  CF  Engineers 

PERRY    D.    MAllETI 

WILLIAM    E.    BLACK 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
j  RADIO   STATION   KTLO 
'  U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

I  NELL  A.  TAPlEY 
HENRY  G.  ARVIN 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

I  UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
I  U    S    SOIL    CONS    SERVICE 


MRS.    RENZO   HURST 
U   S   FOREST   SERVICE 

T.    HARGI5 

EN    HARMON 
MRS.    GUY    E.    COOK 

BURNS    WAKEFIELD 
W.    MELSON 
.010    STATION    KDRS 
RANK    TAYLOR 
S    SOIL    CONS    SERVll 


lAY  G.  LEWIS 
.  BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL    CARLTON 


i    FED   AVIATION    AGENCY 
R.    HUDDLESTON 
lEDICTINE    SISTERS 
kRL    NEWTON 


S    SOIL    CONS    SERVICE 

N.     CUNNINGHAM 
S    SOIL    CONS    SERVICE 
S    SOIL    CONS    SERVICE 


c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

'*, 

;  C 

BONNY    L.    ALLEN 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

SS 

SS| 

j         H 

HOWARD    FOWLER 

5P 

5P' 

' 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

WM.    W.    SPAULDING 

8A 

SA 

U    S    FISH    AND    WILDLIFE 

WILLIAM    S.    BUCKLEY 

TA 

ALGER    B.    POMEROY 

5P 

7A 

H 

ADAM    C.     MELTON 

6P 

;•: 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

REEDIS    ALLEN 

JOHN    BROWN    UNIVERSITY 

7Ai 

MATTIE    D,    MI2ELL 

7A 

HUBERT    BAKER 

1 

7A 

NORA    L.    MAY6EPRY 

6P 

7A 

GEORGE    L.    CLARK 

198,      7A      7A 


vERSr 


IKANSAS 


NEW  SUBIACO  ABBEY 
IOELLA  O.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  0.  BIVENS 
U    S    FED    AVIATION    AGENCY 


EFFIE    D.    LITTLE 

W    MEMPHIS    UTIL    COMM 

THOMAS    W.    CONE 

U    S    FOREST    SERVICE 


260       SS      SS 


ROWLAND   HAILEY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"*  Table. 

Normals  for  all  stations  are  clijnatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
■ay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S. T. 

Tn  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index, 
■t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Siailar  information  for  regular -Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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55,6 

2.4 

86 

31 

28 

7+ 

313 

0 

0 

4 

0 

5.12 

.77 

1.45 

.0 

0 

8 

5 

3 

KEO 

71.9 

44,5 

58.2 

88 

31 

29 

6 

24f 

0 

0 

2 

0 

4.17 

1.33 

.0 

0 

8 

3 

2 

MARIANNA  2  S 

71.2 

43.5 

57.4 

5.1 

87 

31 

30 

8+ 

251 

0 

0 

4 

0 

5.04 

.14 

2.36 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAINT  CHARLES 

59.9 

43.2 

56.6 

84 

30 

30 

6 

277 

0 

0 

1 

0 

5.13 

1.87 

.0 

0 

10 

3 

2 

STUTTGART 

73.0 

43.3 

58.2 

4.8 

88 

31 

28 

2 

239 

0 

0 

2 

0 

3.88 

-  1.58 

1.08 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

STUTTGART  9  ESE 

59.3 

43.5 

55.4 

85 

31 

29 

6 

282 

0 

0 

3 

0 

4.20 

1.42 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

WEST  MEMPHIS 

59.8 

45.6 

57.7 

85 

30 

33 

22  + 

261 

0 

0 

0 

0 

2,70 

1.12 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 
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26 
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SOUTHWEST 

ASHDOWN 

75.2 

42.9 

59,1 

87 

30 

28 

7  + 

211 

0 

0 

3 

0 

5.30 

1.58 

.0 

0 

7 

3 

3 

DE   OUEEN 

73.5 

42.6 

58.1 

88 

31 

24 

6 

248 

0 

0 

5 

0 

5.73 

1.50 

11+ 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIERKS 

73.3 

40.0 

55.7 

85 

31  + 

21 

6 

281 

0 

0 

8 

0 

5.42 

1.87 

.0 

0 

7 

4 

3 

HOPE    3    NE 

73.0 

45.7 

59.4 

5.2 

85 

28 

27 

6 

212 

0 

0 

4 

0 

3.87 

-    1.14 

1.74 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT    IDA 

71.5 

39.4 

55.5 

5.0 

85 

31  + 

23 

5 

317 

0 

0 

8 

0 

6.39 

1.21 

1.77 

.0 

0 

8 

4 

2 

WRROWS    DAM 

71.5 

38.0 

54.6 

85 

29 

22 

6 

321 

0 

0 

9 

0 

5.17 

2.08 

.0 

0 

6 

4 

3 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

70.0 

41.9 

55.0 

85 

29 

23 

5 

298 

0 

0 

4 

0 

5.42 

1.95 

T 

0 

8 

3 

3 

OKAY 

74.8 

46.6 

50.7 

5.1 

85 

31  + 

29 

5 

179 

0 

0 

2 

0 

6.40 

.70 

1.50 

.0 

0 

8 

3 

2 

TEXARKANA    WB    AIRPORT                    //R 

72.0 

48.5 

60.3 

5.4 

65 

31  + 

32 

6 

185 

0 

0 

1 

0 

2.38 

-    2.35 

.55 

25 

T 

T 

5 

8 

1 

0 

DIVISION 

57.8 

4.5 

5.23 

.46 

T 

SOUTH    CENTRAL 

ARKADELPHIA 

73.8 

45.3 

59.5 

88 

29 

29 

6 

213 

0 

0 

3 

0 

5.59 

.45 

1.92 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

CAMDEN    1 

75.7 

44.9 

50.3 

5.8 

88 

31 

29 

5 

187 

0 

0 

4 

0 

4.28 

-       .91 

1.53 

1 

.0 

0 

7 

4 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

73.3 

44.5 

58.9 

3.3 

87 

31 

29 

22  + 

227 

0 

0 

4 

0 

3.00 

-    2.30 

1.18 

25 

.0 

0 

6 

2 

FORPVCE    6    W 

73.3 

45.9 

50.1 

69 

31 

28 

6 

190 

0 

0 

3 

0 

4.37 

1.30 

15 

.0 

0 

9 

3 

MAGNOLIA    3    N 

74.7 

45.8 

60.3 

4.0 

87 

31 

28 

7 

195 

0 

0 

4 

0 

3.85 

-       .45 

1.45 

1 

.0 

0 

8 

2 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

73.3 

43.C 

58.2 

85 

31 

27 

5 

238 

0 

0 

8 

0 

3.04 

1.35 

1 

.0 

0 

7 

1 

PRESCOTT 

70.8 

42.6 

55.7 

2.0 

84 

30 

25 

6 

270 

0 

0 

4 

0 

4.91 

-       .01 

1.70 

1 

.0 

0 

9 

3 

WARREN 

74.0 

45.5 

59.8 

4.0 

86 

30 

28 

22 

213 

0 

0 

5 

0 

4.11 

1.38 

1 

.0 

0 

9 

3 

DIVISION 

59.2 

4.5 

4.15 

-       .87 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT    7    S 

75.3 

45.1 

50.7 

5.2 

88 

31  + 

27 

6 

190 

0 

0 

6 

0 

4.64 

-       .85 

1.62 

11 

.0 

0 

8 

4 

1 

CUMMINS    FARM 

72.3 

44.8 

58.5 

87 

31 

28 

6 

233 

0 

0 

2 

0 

5.28 

2.01 

11 

.0 

0 

5 

•4   2 

DUMAS 

73.1 

44.4 

58.8 

4.2 

85 

31 

30 

6 

235 

0 

0 

2 

0 

4.28 

-    1.38 

1.43 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

EUOORA 

75.1 

49.2 

52.7 

88 

30  + 

31 

6 

149 

0 

0 

1 

0 

4.05 

1.12 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

MONTICELLO    3    S 

74.2 

37. 9^ 

55. IN 

87 

31 

21 

25 

288 

0 

0 

10 

0 

3.22 

1.41 

1 

.0 

0 

8 

1 

1 

PINE    BLUFF 

73.5 

47.2 

50.4 

5.6 

88 

31 

30 

6 

204 

0 

0 

2 

0 

4.58 

-       .55 

1.62 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

72.3 

45.8 

59.6 

89 

31 

31 

5 

218 

0 

0 

1 

0 

4.12 

1.01 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

PORTLAND 

72.2 

43.3 

57.6 

2.7 

85 

31 

30 

6 

243 

0 

0 

3 

0 

4.03 

-    1.47 

1.30 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

ROHWER    2    NNE 

74.2 

42. 8^ 

58.  5M 

85 

31 

31 

5 

237 

0 

0 

2 

0 

4.08 

1.80 

2 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

59.2 

4.5 

4.27 

-    1.28 

.0 

TEMPERATITRE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       go"  on  the  31st  at  Searcy,    and  on  the  28th  at  Russellville 

Lowest  Temperature:        15°  on  the  2d  at  Pelsor 

Greatest  Total  Precipitation:      8.  31  inches  at  Burdette 

Least  Total  Precipitation:        1.  42  inches  at  Fayetteville  FAA  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.  11  inches  on  the  5th  at  Osceola  2  NNW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      2.  0  inches  at  Harrison 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  5+  at  3  stations 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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20  I  21 
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28   29   30 

31 

ABBOTT 

2.3S 

1.21 

,42 

.18 

.26 

.31 

T 

ALICIA 

4.83 

.89 

T 

1,33 

T 

.05 

1.47 

.79 

.03 

.05 

.22 

ALUM  FORK 

5.23 

1.23 

.27   .72 

7 

2.00 

.31 

.70 

7 

ALY 

7.10 

1.47 

T 

.02  1.61 

.15 

.12 

1,57 

.63 

1.53 

AMITY  3  NE 

6.23 

2.10 

T 

.02   .85 

.06 

.20 

1,61 

.92 

.40 

.07 

ANTOINE 

5.21 

1.85 

.04 

.78 

.40 

1,48 

.35 

.28 

.03 

APLIN  1  W 

6.85 

1.09 

.57   .93 

.04 

1,62 

.30 

.67 

.02 

1.61 

ARKADELPHIA 

5.59 

1.92 

.07   T 

.25 

.40 

1,60 

1.10 

.15 

.10 

ARKANSAS  CITY 

3.15 

.60 

.03 

.21 

.03 

.11 

.03  1.27 

.07 

.41 

7 

.04 

.25 

.10 

ASHDOWN 

5.30 

1.68 

.04   .23 

T 

.20 

.06 

1.12 

1.43 

,40 

T 

.14 

ATHENS 

6.06 

1.82 

T 

.09   .67 

.18 

.17 

1.79 

.54 

.58 

.16 

.06 

AUGUSTA 

6.56 

1.10 

.04  2.45 

T 

.07 

1.64   7 

.49 

.40 

.03 

.34 

BALD  KNOB 

6.33 

•  90 

7    2.72 

1.58 

.13 

.62 

.19 

.19 

7 

7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

4.11 

.98 

.37   .31 

T 

1.58 

.61 

.08 

.03 

•  15 

BATE5VILUE  L  AND  0  1 

4.41 

1.11 

T 

.12   .52 

T 

7 

1.65 

.55 

.34 

.02 

.03 

.07 

BEAVER  DAM 

3.00 

.30 

.10  1.03 

.28 

.22 

.79 

.28 

BEECH  GROVE 

4.21 

2.07 

1.37 

.62 

•  15 

BEEOEVILLE 

6.52 

3.98 

1.56 

.82 

■  16 

BENTON 

6.06 

1.43 

.02 

.02  1.34 

.26 

1.54   .01 

.73 

.30 

.30 

.11 

BENTONVILLE 

3.45 

.33 

T 

.95 

.23 

.48 

.22 

.02 

.33 

.89 

BERRYVILLE  ^t  NW 

2.64 

.50 

T     T 

.03  1.16 

T 

.28 

.21 

.22 

7 

.24 

BIG  FORK 

7.28 

2.03 

.05  1.18 

.05 

.09 

2.21 

.76 

.53 

.38 

BLACK  ROCK 

4.23 

.15 

T 

.16  2.10 

T 

T 

T     7 

1.65 

7 

.17 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

6.22 

1.82 

T 

1.03 

.11 

.10 

1.43 

1.02 

.36 

.33 

.02 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.99 

1.71 

.25 

.02 

.14 

1.20 

.42 

.87 

.38 

BLYTHEVILLE 

6.65 

.91 

.07 

3.15 

.05 

1.35   .02 

.44 

.12 

.04 

.36 

.14 

BOONEVILLE 

2.93 

1.24 

.14   .32 

T 

.10 

.35 

.37 

.28 

.11 

.02 

60UGHT0N 

5.22 

1.93 

.02 

.23 

.09 

.32 

.87 

1.53 

.02 

.10 

.11 

8RINK.LEY 

3.95 

.89 

.21   .01 

.45 

.01 

.10 

.72   .03 

1.14 

.39 

BUFFALO  TOWER 

3.54 

1.10 

.70 

,22 

.30 

.45 

.22 

.55 

7 

6UR0ETTF 

e.3i 

1.13 

.95  3.90 

.04 

1.40 

.55 

.23 

.21 

CABOT  1*    SW 

5.99 

1.06 

1.00  1.20 

,10 

1.39 

.19 

.96 

.09 

CALICO  ROCK 

3.39 

T 

,27 

.77   .03 

,05 

.58 

.36 

1.29 

7 

.04 

7 

CAMDEN  1 

4.28 

1.53 

.03 

7     ,23 

T 

,18 

.57 

.64 

.92 

.06 

.12 

CARLISLE  1  SW 

3.15 

.60 

,41 

1.25 

.89 

CLARENDON 

4.28 

.86 

.13 

,14 

,02 

,18 

.60   .20 

1.08 

1.05 

7 

.02 

7 

CLARKSVILLE 

3.34 

.86 

.23 

,02 

.03 

.52 

.13 

1.55 

7 

CLINTON 

5.13 

1.22 

,15   .37 

,22 

1.57 

.92 

.60 

.08 

CONWAY 

6.96 

.96 

T 

.18  2.04 

,06 

2.12 

.83 

.13 

.64 

CORNING 

5.91 

1.03 

2.23 

1.33 

.52 

.61 

.19 

COVE 

5.05 

1.43 

.14   .94 

.20 

1.10 

.25 

.11 

.88 

CROSSETT  7  5 

4.64 

.67 

7     .87 

.16 

1.62   .01 

.11 

.19 

7 

.02 

.65 

.34 

CRYSTAL  VALLEY 

6.25 

1.57 

.01 

.05  2.00 

.09 

.16 

1.37 

.62 

.23 

.07 

.08 

CUMMINS  FARM 

5.28 

1.40 

T     .05 

.14 

2,01 

.92 

.54 

.06 

.09 

.07 

DAISY  3  E 

5.74 

1.88 

T 

.02   .54 

.13 

.18 

1,38 

1.12 

.49 

7 

7 

7 

DAMASCUS 

6.36 

1.00 

T 

.05  1.64 

.20 

2,00 

.95 

.10 

.44 

DANVILLE 

5.23 

1.75 

.07   .21 

.03 

.10 

1,35 

.63 

.33 

.76 

DARDANELLE 

5.59 

1.39 

.03   .40 

.06 

7 

1,29 

.79 

1.46 

.17 

7 

D£  QUEEN 

5.73 

1.60 

.05 

.05   .48 

.18 

.25 

1.60 

.89 

.35 

.11 

.17 

DERMOTT 

4.87 

.88 

1.10 

.20 

1.72 

.28 

.20 

.44 

.05 

DES  ARC 

5.28 

.97 

.07 

.08  1.66 

.05 

.14 

1.40 

.65 

.09 

.04 

.13 

DEVILS  KNOB 

3.49 

.92 

.18   ,40 

.15 

.31 

.54 

.92 

.07 

7 

DIERKS 

6.42 

1.87 

,05   ,65 

.14 

.24 

1.37 

1.59 

.41 

.07 

.03 

DUMAS 

4.28 

1.35 

.15 

,35 

.04 

.07 

.33   .06 

7 

1.43 

.17 

7 

.05 

.28 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

3.00 

.23 

T 

,27   I 

' 

.66 

T 

.24 

.13 

.09 

7 

1.18 

EUOORA 

4.06 

.83 

1,12 

.20 

.81 

.25 

.20 

7 

7 

.65 

7 

EUREKA  SPRINGS 

1.61 

.87   T 

.29 

.13 

7 

.14 

7 

.18 

EVENING  SHADE  1  NE 

4.36 

.92 

.15 

1.13   .12 

.05 

1.23 

.29 

•  30 

.17 

7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.42 

T 

.60   7 

.11   .11 

.08 

.12 

--     .07 

.03 

7 

7 

7 

.30 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.77 

.24 

.55   .01 

.17 

.08 

T 

•  32 

.07 

.33 

FORDYCE  5  W 

4.37 

.20 

T     .15 

.11 

.92 

1.30 

•  80 

7 

.25 

.26 

•  38 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT//R 

1.62 

T 

T 

,31   .03 

.13   .02 

.17 

7 

.24 

•  51 

.04 

.02 

7 

.15 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.19 

.64 

7 

.02   .58 

T 

.10 

.19 

•  18 

.12 

.31 

.05 

FULTON 

3.80 

1.79 

7     .14 

.03 

.27 

.47 

7 

•  59 

.18 

.05 

.28 

GEORGETOWN 

4.74 

.90 

T 

.08  1.10 

' 

7 

1.47 

•  60 

.28 

7 

.31 

GILBERT 

3.35 

1.20 

.10   ,26 

.48 

1^31 

7 

GLENWOOD 

5.36 

1.79 

.90 

.14 

1.02 

•  99 

.40 

.10 

.02 

GRAVELLY 

5.79 

1.60 

.11   .81 

.10 

.14 

1.02 

•  27 

.08 

T 

1.66 

GRAVETTE 

4.82 

.24 

2.21 

.13 

.55 

.06 

•  13 

.62 

.21 

.16 

■  SI 

GREENBRIER 

5.51 

1.02 

T 

.26   .80 

.08 

1.61 

•  99 

.09 

.66 

7 

GREENWOOD 

1.83 

.12 

.27   .30 

.11 

.22 

.20 

•  08 

.93 

GREERS  FERRY  DAM 

4,94 

1.06 

T 

.17  1.00 

.07 

T 

1.76 

•  81 

.02 

.05 

GURDON 

4.80 

1.84 

.05 

.07 

.05 

.36 

.77 

U56 

.06 

T 

.04 

HAMBURG 

4.92 

.22 

1.20 

.08 

.12 

2.06 

.18 

.13 

.25 

.63 

.05 

HARRISON 

2.62 

.62 

,19   ,89 

.15 

.19 

•  33 

.17 

.08 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.27 

.01 

7 

1,35   7 

T     .14 

.25 

7 

.14 

.24 

.01 

.13 

T 

HECTOR 

3.73 

1.22 

.31   .09 

.07 

.02 

.85 

•  62 

.46 

.09 

HELENA 

6.12 

1.28 

.21 

.82 

.02 

.16 

1.45  1.30 

.58 

.30 

7 

7 

HOPE  3  NE 

3.87 

1.74 

.08 

.09 

.15 

.49 

7 

.88 

.06 

.15 

.23 

7 

HOPPER 

7.10 

1.82 

.90 

7 

1.69 

7 

1^79 

.70 

7 

T 

HORATIO 

5.13 

1.53 

.08   .42 

,21 

1.98 

•  75 

.01 

.15 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

6.15 

1.58 

,47   ,71 

.15 

1.52 

.46 

U23 

.03 

INDEX 

4.20 

1.80 

T 

,50 

.10 

.90 

•  60 

.10 

.10 

.10 

JASPER 

3.16 

.97 

,20   ,73 

.19 

.36 

•  45 

.18 

7 

.08 

JESSIEVILLE 

5.04 

1.65 

.01   T 

7    1,15 

,33 

1.14 

•  70 

.05 

.01 

JONESBORO 

5.66 

.82 

.03 

1,96 

,02 

T 

1.63 

•  64 

.18 

.04 

.02 

T 

.32 

KElSER 

6.80 

.73 

3,75   .05 

.08 

.90 

.37 

•  24 

.25 

.06 

.37 

KEO 

4.17 

1.28 

.02   .15 

.10 

1.33 

.39 

•  60 

.10 

.20 

LAKE  CITY 

6.05 

.85 

1.95 

7 

1.50 

•  75 

.90 

.10 

LAKE  MAUMELLE 

4.44 

.15 

1.32 

.12 

1.75 

.85 

.25 

LANGLEY 

6.15 

1.73 

T 

.05   .93 

T 

.17 

1.71 

7 

.85 

.63 

.08 

7 

LEAD  HILL 

2.13 

1.25 

.38 

.50 

LEOLA 

5.60 

1.84 

.06 

.05   ,35 

T 

.26 

1.26 

1.62 

.05 

.11 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AP     //R 

3.81 

.15 

7 

1,05   ,05 

.15 

.35 

.78 

.70 

.36 

.04 

.18 

7 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4.62 

.15 

2,00   .06 

.12 

.40 

.97 

.58 

.32 

.02 

7 

LURTON 

3.99 

1.08 

.17   .21 

.31 

.29 

.62 

1.25 

.04 

.02 

MADISON 

5.09 

.75 

T 

7    1.09 

T 

.10 

.97   7 

.92 

.52 

7 

7 

.74 

MAGNOLIA  3  N 

3.86 

1.45 

.14 

.01   .02 

.25 

.38 

.18 

.38 

.14 

.88 

.03 

MALVERN 

5.43 

1.69 

.16   .62 

.23 

1.51 

.63 

.53 

.06 

7 

MAMMOTH  SPRING 

3.97 

1.01 

.06 

.10  1.53 

.20 

.52 

.41 

.05 

.09 

7 

MARIANNA  2  S 

5.04 

1.04 

.15   .17 

.16 

2.36 

.43 

.61 

.05 

.07 

HARKED  TREE 

6.98 

1.04 

.14  4.05 

1.04 

7 

.48 

.08 

.11 

.04 

MARSHALL 

4.04 

1.40 

.48 

.04 

.08 

.51 

1.35 

.18 

MELBOURNE 

5.30 

1.00 

.37  1.32 

.96 

.47 

1.06 

.12 

MENA 

5.06 

1.49 

T 

.13   .76 

T 

.11 

1.22 

.29 

.04 

.02 

•  90 

.10 

MONTICELLO  3  S 

3.22 

1.41 

.40 

.18 

.15 

.45 

.25 

.07 

.19 

.12 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

3.04 

1.35 

.14 

T 

.22 

.17 

7 

.29 

.02 

7 

.47 

.38 

7 

MORRILTON 

4.41 

T 

.03 

,95   ,05 

1.55 

1.12 

.12 

.59 

T 

MOUNT  IDA 

6.39 

1.77 

,13   ,99 

.24 

.05 

1.65 

.65 

.42 

.42 

.07 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.32 

.05 

,80 

.12 

.44 

.57 

.34 

7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.55 

1.14 

,03   .84 

.17 

T 

.44 

.56 

.28 

.09 

T 

7 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

4.87 

1.05 

T 

.30   .83 

.21 

1.34 

.30 

•  39 

.30 

•  15 

MULBERRY  6  NNE 

2.35 

.81 

7     .48 

7 

.27 

.25 

•  50 

.04 

T 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


_ 

Day  of  Month 

Station 

1 

H 

1      1 

2    1    3 

4         5     1 

6 

7        8        9 

10  1 

11     1 

12 

13  {   14      IS 

16 

17 

18 

19 

20   1  21 

22      23      24 

25 

26       27 

28      29      30 

31 

NARROWS    DAM 

6.17 

2.08 

.48 

.20 

1.40 

1.26 

.69 

.06 

NASHVILLE    PEACH    SUB5TA 

5.42 

1.96 

T 

T            .17 

.11 

.27 

1.19 

1.08 

.44 

.06 

.14 

NATHAN    t*    WNW 

6.45 

1.75 

.48 

.43 

1.30 

1.85 

.60 

•  04 

NATURAL    DAM 

2.01 

.64 

.02 

.02       .44 

.15 

.17 

T 

.14 

T 

.30 

T 

.13    * 

nEWHOPE    3    E 

4.68 

.75 

.86 

1.00 

.37 

1.00 

.70 

NEWPORT 

5.32 

.20 

3.04      .01 

1.49 

T 

.47 

,08 

.02 

T 

.01 

NIMROO    DAM 

7.11 

1.30 

.04    1.50 

.20 

.02 

1.70 

.45 

.05 

1.85 

OOELL    3    N 

1.68 

.43 

.14      .58 

.12 

.18 

.23 

ODEN    Z    w 

5.83 

1.48 

.02       .82 

.07 

.03 

1.80 

.82 

.11 

.44 

.24 

OICAY 

5.40 

1.60 

.40      .16 

.30 

1.40 

.97 

.20 

.07 

.30 

OSCEOLA    2    NNW 

7.20 

1.05 

4.11 

T 

.95 

,53 

.26 

.03 

.27 

OWENSVILLE 

5.28 

1.54 

.01      T 

T         1.18 

.05 

.16 

1.40 

,64 

.20 

.10 

OZARK 

2.65 

1.01 

T           .34 

.04 

.05 

.23 

,26 

.67 

.04 

.01 

OZONE 

2.13 

.90 

.68 

.55 

PARAGOULD    RADIO   <DRS 

5.22 

.73 

1.70 

.03 

1.68 

,70 

.10 

T 

,28 

PARIS 

3.10 

.90 

.30      .10 

.09 

.43 

.16 

1,12 

PARKIN    2    w 

4.59 

.72 

.12 

1.69 

T 

T 

.51 

.08 

,74 

.20 

.24 

T 

,29 

PARKS 

4.59 

.49 

.25 

1.05 

.25 

2.55 

PELSOR 

2.30 

.38 

.15 

1,77 

PERRYVILLE 

6.62 

1.10 

.48       .91 

.03 

T 

1.70 

.03 

,81 

.27 

1.29 

T 

PINE   BLUFF 

4.6B 

1.62 

.09 

T            .24 

T 

.22 

.89 

.09 

1,08 

.45 

T 

T 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

4.12 

.77 

.20      .02 

.21 

.46 

1.01 

.95 

,48 

T 

.02 

PINE    RIOGE 

6.50 

1.67 

.11       .92 

.21 

.07 

2.21 

,63 

.15 

.41 

•  12 

POCAHONTAS    1 

5.86 

.50 

.95 

1.30 

.04 

1.22 

1,35 

.23 

.02 

,05 

.20 

PORTLAND 

4.03 

.50 

1.30 

.10 

.05 

1.00 

.20 

,30 

T 

.30 

,28 

PRESCOTT 

4.91 

1.70 

.12 

.18 

.10 

.26 

.55 

1,55 

.03 

.12 

,20 

ROGERS 

2.96 

.42 

T 

.91       T 

.25 

.49 

,02 

,41 

T 

.02 

T 

,46    , 

ROHWER    2    NNE 

4.08 

1.80 

.38 

.25 

l.OB 

.32 

.03 

,22 

RUSSELLVILLE 

4.11 

1.03 

.05       .25 

1.27 

.28 

1.15 

.08 

T 

SAINT    CHARLES 

5.13 

1.23 

.10 

.20 

.14 

.15 

1.87 

.22 

.73 

.21 

.28 

SAINT    FRANCIS 

4.57 

.90 

1.90 

1.20 

.42 

.10 

.05 

SALEM 

6.38 

.97 

.26    1.50 

.12 

.59 

.55 

2.16 

.03 

.20 

SEARCT 

6.88 

1.03 

.01 

2.13 

.06 

.02 

1.61 

.01 

.54 

.49 

.78 

SHERIDAN    TOWER 

5.33 

1.49 

.62       .27 

.18 

1.20 

.51 

.69 

.37 

SHIRLEY 

5.36 

1.02 

T 

.12       .61 

.26 

T 

.06 

1.78 

.76 

.69 

.06 

T 

SILOAM   SPRINGS 

2.66 

.29 

.01 

.06       .70 

.15 

.46 

.19 

•  SO    • 

SPARKMAN    3    WSW 

4.87 

1.61 

.03      .21 

.30 

.96 

1.32 

.19 

.09 

•  10 

.06 

STAMPS 

4.66 

1.43 

.08 

T 

.19 

.84 

T 

,30 

.68 

,03 

1,11 

STAR    CITY    2    S 

5.12 

1.53 

.02 

.12 

.87 

1.74 

,54 

,30 

STORY 

4.41 

.20    1.24 

1.85 

,62 

.15 

.35 

STUTTGART 

3.88 

.02 

.05 

.2k 

.07       .21 

.78 

.07 

1.08 

,98 

T 

.40 

STUTTGART    9    ESE 

4.20 

1.42 

T 

.19 

.18 

1.02 

,02 

,82 

,30 

.25 

SUBIACO 

3.54 

1.20 

.13 

.42 

.47 

,27 

1,05 

TAYLOR 

5.17 

1.40 

T 

.33 

.45 

,23 

,95 

1,04 

.77 

TEXARKANA    WB    AIRPORT     //R 

2.38 

.31 

.12       .06 

.20 

.17 

,33 

.44 

,18 

,02 

T 

,55 

WALDRON 

4.72 

1.55 

.97      ,49 

.16 

.46 

,26 

.83 

T 

WALNUT    RIOGE    FAA    AP 

4.47 

.42 

1.15       .07 

.03 

.07 

1.39 

.33 

.46 

.02 

,53 

WARREN 

4.11 

1.38 

.04 

.36 

.22 

.37 

,07 

.03 

,61 

,21 

.17 

,53 

.12 

WEST   MEMPHIS 

2.70 

.05       .05 

1.12 

.80 

,34 

.34 

WHITE    ROCK 

2.92 

.83 

.29      .40 

.15 

.24 

.65 

.28 

.08    . 

WYNNE 

5.71 

.85 

T         2.70 

T 

.94 

.17 

.78 

.07 

.20 

•  following  Station    Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1963 


Day  01  Month 


IS      16      17      18 


20      21      22      23 


ALUM    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESUILLE  LIVESTOCK 

BATE3VILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAUER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 


DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

GREENBRIER 

GREERS  FERRY  DAW 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN  i 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


55  64 

35  37 

63  67 

36  38 

66  67 

37  31* 

55  58 

35  35 


78  ;  76 
43  !  64 


69   78 
37   38 


67  I  69 
33  I  52 


67   56 
35   25 


71   63 
45   29 


74   61  ,  67 
37   28   28 


73   57   61 
40   28  I  31 


51   62 
33   31 


43   58   64 
25   25   30 


68   68 
37   37 


46   63 
25   37 


65   56   66 
39   35   36 


45   57   73 
33   32   37 


53   65 
32   28 


69 
51 


51   59 

34   34 


57   62 
35   41 


56   61   70 
36   41   36 


49   59   69 
32   33   35 


67   66   76 
42   30   43 


65   61 
37   33 


55   62 
37   39 


61   68 
35   40 


65   61 
35   36 


62   67 
37   38 


53   63 

37   33 


66   67 
42   33 


50   61 
24   37 


49   61 
26   40 


57   61 
34   34 


55   53 
34   34 


42   61 
26   35 


72   60 
40   29 


72   35 
33   27 


51   51 
32   24 


70   70 
31   41 


73   71 
32   49 


74   72 
34   38 


68   66 

30   46 


69   67 
23   46 


75   79 
46   44 


79   81 
41   46 


78   66 

47   38 


76   73 
44   42 


80   78 
43   42 


64  77 
40  44 


52   58   69 

26   30   34  ,  29 


59   69   60 
27   27   36 


65   59 
38   23 


67   58 
38   26 


59   58 

40   32   32 


76   63 
46   27 


74   61 
41   26 


67   62 
41   24 


56   71 
26   30 


69   58 

34   45 


73   62 

26   45 


70   61 
30   32 


73   67 
26   46 


67   63 
32   42 


69   68 

26   45 


70   62 

36   45 


71   64 
27   49 


75 
46 

80 
45 

78 
42 

63 
41 

75 

44 

80 
43 

76 

43 

58 
38 

74 
46 

80 
36 

78 
41 

59 
39 

56 
29 

65 

35 

72 
36 

44 
35 

78 
48 

82 

42 

75 
39 

64 

41 

64 

43 

73 
37 

60 
37 

54 
34 

54  59 
37 


72   83 
41   54 


81   78 
41   63 


76   77 
42   47 


81   78 
44   51 


80   78 
46   45 


80   77 
42   46 


73   72 
42   42 


58  I  72 
38   46 


66   69   77 
38   33   49 


52   67 
30   38 


59   63   65 
32   34   27 


75   59 
40   31 


64   51 
29   25 


66   61 
37   29 


78   63 
47   31 


60   51 
30   26 


73   61 
42   28 


47   57 
33   26 


64   55 
34   19 


55   61 
29   21 


73   50 
42   28 


58   55 

34   29 


50   52 
31   29 


70   72 
36   34 


70   68 

33   40 


70   69 
40   49 


66  73  68 

32  36  42 

64  73  58 

27  32  37 

62  71  68 

24  25  44 

62  71  67 

21  21  44 


62  71  66 

25  26  48 

58  58  66 
28  26  28 

60  69  66 

24  26  40 

59  68  57 
32  29  39 


67   78 
31   40 


73   80 
46   51 


75   79 
45   40 


76   61 
38   45 


82   86 
54   50 


73   79 
47   41 


73   80 
46   47 


75   79 
47   40 


65   71 
40   49 


77   79 
46   38 


78   85 
56   57 


80   84 
52   47 


76   85 
60   63 


67   72 
39   33 


65   71 
45   38 


79   75 
52   54 


72   77 

45   41 


64   71 
42   45 


64   74 
34   44 


72   75 
41   35 


82   71 
42   41 


69   53 
45   39 


64   60 
36   33 


64   53 
43   41 


63   75 
43   42 


74   50 
36   33 


70   53 
46   41 


88   S3 

41   44 


79   62 
46   41 


73   61 
44   35 


78   54 

40   41 


78   65 
35   37 


82   61 
42   40 


66   76 
51   44 


47   54 
39   35 


70   67 
48   41 


58   60 
39   34 


75   56 
35   40 


61   54 
35   33 


71   68 
39   36 


48   54 
38   37 


82   79 

41   47 


69   73 

39   51 


77   70 
54   48 


80   92 
41   60 


79   82 
38   60 


88   86 
56   55 


78   77 
50   61 


82   77 
41   59 


65   79 
42   65 


58  I  76 
42   43 


76 
50 


51   75 
36  48 


46  76 
40   44 


85   83 
53   60 


71   75 
40   54 


78   76 
52   53 


79   78 
36   52 


78   76 
34   43 


68   74 
35   48 


70   79 
44   44 


71   74 
45   48 


75   6* 
61   47 


76   70 
68   40 


77   74 
63   38 


75   67 
66   36 


73   64 
55   38 


74   59 
50   31 


79   57 
51   35 


63   67   72 
40   30   33 


65   57   75 
35   33   39 


68   67   72 

37   30   35 


63   73 
26   36 


62   72 

21   29 


73   70 
57   43 


78   72 
60   40 


77   65 
59   38 


64   79 
69   40 


74   58 
60   42 


73   69 
61   36 


63   79 
70   48 


72   60 
42   35 


78   70 
63   44 


56   65 

47   41 


75   68 
60   34 


71   60 
46   36 


68   72 

54   42 


69   58 
47   39 


56   67 
22   31 


64   72 
28   28 


66   72 
23   35 


68   75 
26   31 


65   74 
27   34 


64   73 
29   33 


59   72 
37   35 


58   74 
28   30 


62   70 
32   35 


65   74 
28   28 


66   73 
30   32 


61   71 
34   37 


58   73 
26   28 


31   33   47 


65   74 
29   32 


63   74 
34   39 


66   70 
21   29 


55   70 
24   40 


68   74 
31   43 


68   75 
30   37 


57   74 
20   26 


65   70 
24   37 


63   72 
26   28 


63   62 

30   33 


65   71 
31   42 


77   79 
61   34 


79   78 
49   35 


76   76 
48   37 


76   76 
43   28 


74   79 
45   31 


81   70 
44   30 


59   76 
47   36 


79   81 
50   35 


77   76 
49   32 


78   77 
48   34 


68   73 
49   40 


74   78 
45   34 


72   77 
45   38 


76   78 
51   32 


75   75 
57   41 


73   79 
35   29 


71   76 
47   37 


75   78 
51   42 


65   71 
40   45 


65   73 
35   29 


70   74 
41   41 


59   80 

41   35 


78   75 
44   2  7 


63   73 
38   36 


72   66 
48   34 


69   75 
43   30 


54   71 
43   38 


86   86 

61   61 


86   86 
42   63 


86   84 
49   59 


85   83 

39   63 


72   83 
39   41 


84   84 
48   64 


88   82 
38   64 


39   64 
41   55 


S3   84 
38   56 


89   85 
41   65 


86   86 
43   62 


8  3   84 
45   64 


85   85 
46   55 


83   86 

50   51 


89   84 
40   64 


83   65 
53   61 


82   78 
51   59 


80   83 
51   50 


S3   86 

53   65 


88   81 
53   63 


65   80 
40   65 


87   82 
47   64 


85   65 
53   56 


89   84 
43   59 


86   64 
38   51 


89   85 
33   67 


75   85 
37   50 


85   82 
57   55 


S3   87 
51   60 


87   85 
57   55 


S3   65 
59   56 


84   85 
60   53 


S3   86 
58   61 


85   80 
58   61 


75   79 
63   59 


84   86 
62   63 


SO   86 
50   51 


81   88 
50   63 


84   88 
52   64 


86   87 
54   56 


SO   88 
62   60 


85 
51 


75   81 
50   58 


86   87 
62   55 


88   66 
64   66 


74   61 
61   54 


86   89 
51   59 


75   85 
63   57 


81   81 
62   62 


78   80 
62   65 


8e«  r*t«reDC«  i 


follcnrlng  statloD  Ind*z. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1963 


ConUnued 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HELENA 

MAX 
MIN 

70 
34 

45 
34 

59 
35 

72 

43 

81 

55 

57 
28 

57 

28 

52 

34 

69 

39 

62 

34 

69 
35 

74 
56 

62 

46 

70 
42 

53 

37 

60 
37 

73 
50 

80 
55 

82 

61 

81 

41 

65 

39 

55 

32 

50 
32 

70 
42 

75 
50 

70 
46 

68 

36 

75 

40 

83 
53 

65 

54 

36 
51 

69.1 

42.0 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

58 
38 

68 
34 

78 

44 

78 
67 

72 

43 

50 
27 

55 

30 

72 
33 

67 
46 

73 
33 

78 
55 

82 
45 

76 
46 

72 

41 

58 
40 

74 
43 

78 

44 

75 
52 

73 
64 

68 

52 

63 
42 

67 
31 

73 

31 

70 
55 

79 

57 

72 

47 

78 
34 

85 
49 

82 
51 

83 
61 

64 
59 

73.0 
45.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

58 
37 

57 
39 

76 
46 

74 
61 

68 

34 

59 

30 

66 

37 

72 
36 

65 

46 

67 
36 

76 
47 

60 
54 

76 
46 

58 
39 

55 

38 

74 
42 

84 
55 

78 
54 

73 
61 

68 

43 

66 

39 

56 

34 

74 
41 

69 

55 

77 
59 

75 
51 

80 
42 

85 
56 

83 
51 

64 
63 

87 
62 

72.7 
45.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

4S 
33 

58 
33 

69 
39 

74 
55 

72 
40 

56 

60 

68 
39 

63 
46 

62 
38 

73 
44 

80 
50 

76 
47 

50 
40 

56 
34 

70 
43 

76 
54 

71 
47 

11 

63 
43 

59 
36 

58 
35 

70 
36 

74 
47 

75 
55 

59 

49 

74 
46 

82 
53 

85 
50 

84 
63 

86 
64 

59.3 
45.9 

KEISER 

MAX 
MIN 

44 
33 

56 
32 

71 
36 

78 
53 

67 
35 

54 
33 

58 

35 

57 
33 

63 

45 

64 
31 

73 
46 

77 
50 

72 
46 

57 
40 

54 

34 

71 
44 

75 
51 

70 
50 

77 
56 

55 
42 

61 
35 

56 

30 

69 

35 

75 
45 

74 
59 

57 
49 

72 
37 

79 
46 

64 
57 

85 
54 

65 

54 

66.4 
43.0 

KEO 

MAX 
MIN 

56 
36 

61 
37 

72 
40 

75 
59 

74 
38 

61 
29 

55 

33 

71 
34 

63 
45 

68 
33 

77 
47 

82 
51 

76 
45 

61 

40 

50 
37 

71 
43 

80 
45 

78 
59 

76 
50 

66 
42 

64 

38 

50 
31 

72 
35 

75 
48 

79 
61 

75 
47 

79 
35 

84 
47 

65 
56 

85 
61 

88 
63 

71.9 

44.5 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

43 
26 

52 

31 

68 
33 

77 
48 

58 

34 

54 

28 

59 

27 

59 

24 

65 

39 

58 
26 

70 
30 

76 
29 

59 

36 

55 
36 

56 

34 

75 
41 

74 
43 

68 

47 

70 
53 

60 
32 

58 
31 

54 

47 

55 
50 

75 
47 

78 
53 

74 
45 

75 
32 

86 
37 

85 
53 

83 
50 

64 
50 

58.2 
39.5 

LEOLA 

MAX 
MIN 

62 
36 

56 
32 

77 
36 

75 
60 

72 
39 

62 
26 

56 

28 

73 
28 

57 
46 

59 
28 

79 
50 

83 
45 

78 
39 

54 

41 

52 

38 

70 
43 

62 
45 

77 
65 

76 
67 

67 

37 

65 
32 

65 
26 

73 
28 

73 
45 

79 
60 

75 
47 

79 
31 

86 

48 

85 

51 

65 
59 

87 
59 

73.3 
42.9 

IITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

37 

51 
37 

72 
35 

77 
59 

60 
36 

50 
30 

66 

35 

73 
34 

54 

42 

57 

34 

75 

48 

82 

44 

59 

43 

57 
41 

48 
38 

73 
48 

83 

47 

81 
54 

75 
54 

67 
42 

52 

40 

61 
32 

73 
34 

75 
49 

80 
62 

70 

48 

79 

37 

65 

44 

85 
57 

86 
63 

66 
63 

71.3 
44.1 

HAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

55 
40 

70 
32 

79 
49 

76 
57 

73 
38 

53 
29 

58 
28 

72 

33 

69 

49 

73 
34 

81 
55 

65 
48 

62 
44 

75 
41 

60 
41 

71 
47 

80 
50 

77 
65 

77 
52 

70 
39 

69 
40 

68 
30 

73 
33 

74 
53 

79 
58 

77 
47 

79 
34 

86 
52 

84 
50 

85 
66 

87 
65 

74.7 
45.8 

MALVERN 

MAX 

MIN 

61 
39 

57 
35 

76 
36 

75 
56 

73 
45 

52 

25 

58 
28 

71 
28 

69 

46 

56 

29 

77 
47 

81 
41 

78 
39 

57 

40 

64 
36 

74 
42 

82 
40 

79 

57 

75 
65 

66 
34 

66 
31 

55 

28 

73 
28 

71 
42 

76 
58 

75 
40 

79 
30 

85 
41 

85 
56 

85 
55 

86 
55 

73.7 
41.5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

49 
29 

52 

30 

55 
29 

70 
52 

57 
35 

57 
24 

60 
32 

59 

24 

62 

41 

60 
27 

76 
44 

61 
35 

72 
42 

55 
36 

59 
33 

59 
45 

75 
38 

57 
44 

72 
52 

62 

40 

57 
32 

53 

21 

73 
29 

75 
43 

76 
58 

69 
47 

76 
29 

85 
37 

85 
57 

85 
59 

80 
58 

56.2 
39.2 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

60 
35 

59 

34 

71 
43 

77 
52 

75 
40 

57 
30 

62 

32 

68 

30 

65 

46 

57 
35 

77 
45 

79 
54 

76 
46 

53 
41 

49 
37 

72 
42 

79 
52 

76 
50 

79 
61 

68 

44 

64 
39 

59 
32 

70 
35 

75 
48 

71 
58 

71 

47 

76 
38 

63 
49 

83 
44 

85 
54 

67 
55 

71.2 
43.5 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

47 
34 

55 
32 

71 
37 

75 
55 

67 

41 

53 
33 

57 
36 

57 

34 

61 
48 

65 
33 

73 
47 

78 
49 

72 

47 

54 
40 

50 
33 

69 
44 

76 
49 

72 
49 

76 
61 

54 
45 

57 
38 

56 

33 

66 
35 

74 
47 

73 
59 

66 

47 

73 
35 

80 
47 

82 
57 

82 
57 

88 

55 

57.6 
43.6 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

48 
30 

51 

37 

65 
39 

73 
56 

57 

35 

57 
28 

62 

27 

69 

27 

63 

42 

61 

30 

72 
45 

76 

40 

72 
39 

55 

38 

54 

36 

73 
41 

77 
40 

75 
50 

71 
56 

51 
40 

55 
33 

55 

25 

71 
45 

70 
55 

77 
56 

73 
46 

73 
36 

85 
49 

62 
65 

80 
56 

64 
65 

68.7 
42.5 

MENA 

MAX 
MIN 

55 
33 

63 
41 

54 
41 

71 
51 

51 
33 

57 
23 

53 
30 

68 

35 

64 
43 

65 
32 

73 
45 

75 
47 

67 
37 

57 
36 

52 
37 

74 
41 

81 
46 

76 
52 

71 
55 

53 
46 

51 
36 

67 
32 

69 

36 

63 

55 

77 
55 

59 

48 

76 
36 

84 
51 

78 
62 

60 
53 

84 
51 

66.6 
43.9 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

66 
39 

64 

29 

76 

44 

81 
60 

75 

43 

51 
23 

65 

27 

70 
30 

56 

46 

69 

24 

75 

85 
49 

81 
42 

70 
41 

55 
37 

77 
41 

84 
54 

62 
42 

82 
48 

72 

35 

64 

34 

64 

25 

73 
28 

76 
40 

74 
21 

75 
43 

77 
23 

84 

44 

84 
32 

65 
53 

87 
41 

74.2 
37.9 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

70 
42 

52 

30 

69 
44 

79 
55 

79 
51 

52 

27 

52 
29 

66 

30 

71 
32 

68 

31 

72 
37 

82 
56 

84 
40 

85 

43 

52 
41 

65 
43 

79 
48 

85 
54 

78 
50 

80 
41 

69 

40 

64 
29 

67 
31 

74 
50 

74 
57 

77 
44 

73 
34 

79 
43 

84 
56 

85 
58 

85 
55 

73.3 
43.0 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

55 
35 

51 
39 

69 
35 

77 
62 

57 
43 

57 
30 

52 

34 

71 
31 

67 

47 

66 

34 

75 
47 

79 
48 

77 
46 

54 

39 

57 
37 

75 
43 

81 
51 

79 
58 

75 
62 

57 
45 

65 

40 

67 
34 

57 
53 

71 
53 

77 
53 

75 
52 

79 
37 

89 
48 

85 
63 

82 
65 

89 
53 

71.8 
46.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

62 
36 

65 

38 

72 
33 

71 
42 

62 

40 

61 
23 

65 

27 

70 
25 

62 
38 

57 
25 

72 
42 

76 
36 

71 

35 

55 
35 

62 

37 

77 
40 

85 
40 

79 
49 

73 
62 

65 

34 

52 

30 

67 
24 

72 
27 

68 

40 

79 
58 

74 
46 

77 
29 

85 
47 

81 
62 

82 

50 

85 
58 

71.5 
39.4 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

47 
30 

61 
35 

68 
38 

78 

41 

42 

28 

55 
28 

59 

33 

59 

35 

58 

32 

59 
35 

74 
39 

77 
41 

55 
36 

55 

34 

54 
34 

75 
48 

72 
47 

70 
47 

65 
41 

59 

33 

55 
30 

54 
33 

74 
43 

74 
51 

77 
46 

65 

37 

74 
39 

86 
52 

64 
62 

83 
62 

61 
51 

66.7 
40.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

47 
30 

46 
29 

60 
35 

67 
38 

75 
41 

43 
25 

55 
26 

59 

26 

69 
29 

58 
29 

58 
33 

74 
40 

77 
41 

55 
39 

55 
34 

55 
35 

74 
42 

72 
48 

70 
48 

65 
39 

60 
34 

55 
24 

54 
31 

73 
39 

73 
51 

76 
46 

55 
31 

74 
36 

84 

45 

83 
56 

63 
51 

65.3 
37.5 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

51 

31 

61 
31 

55 

33 

67 
57 

67 

37 

58 

30 

51 

31 

69 

30 

63 

42 

63 

33 

73 

44 

76 

44 

72 
42 

56 

36 

52 
39 

50 
41 

80 
56 

79 
59 

72 
55 

62 

42 

58 
35 

65 
27 

71 
41 

72 
52 

76 
50 

72 

47 

72 
39 

65 
54 

81 
53 

81 
64 

64 
66 

58.7 
43.7 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

64 

39 

61 
37 

68 
39 

75 
47 

74 
43 

49 
22 

69 

24 

67 
28 

71 
36 

68 
29 

70 
38 

76 
39 

80 
36 

77 
39 

63 
39 

55 
39 

76 
36 

84 
47 

75 
50 

71 

31 

67 
29 

55 

27 

58 
29 

72 

35 

68 
53 

60 
36 

74 
30 

78 
37 

86 
44 

82 
55 

84 
53 

71.5 
38.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

57 
35 

59 
35 

55 

44 

73 
59 

74 

40 

49 
23 

59 
29 

55 

34 

69 

41 

54 
35 

70 
42 

73 
44 

11 

77 
38 

62 

38 

52 

37 

74 
42 

81 
55 

75 
60 

69 
37 

67 
32 

55 

36 

67 
30 

71 
49 

67 
54 

79 
43 

70 
33 

78 
41 

85 
56 

62 
59 

84 
58 

70.0 
41.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

59 
35 

59 

37 

69 
35 

74 
54 

65 

41 

59 

31 

62 

39 

69 

35 

61 

50 

54 

35 

75 
46 

61 
47 

74 
48 

55 
41 

54 
47 

70 
42 

74 
42 

59 
57 

76 
60 

53 
47 

58 
40 

59 

33 

70 
39 

76 
52 

75 
61 

72 
53 

75 
41 

83 
52 

65 
51 

85 
63 

88 
63 

69.5 
45.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

60 
37 

58 

37 

55 

33 

72 
38 

76 
40 

45 
26 

60 
29 

65 
30 

73 
34 

63 
27 

66 
35 

78 
40 

81 

44 

59 
35 

56 

34 

62 

40 

77 
45 

84 
49 

81 
59 

68 

44 

68 

33 

63 
26 

58 
33 

75 
42 

76 
55 

79 
48 

70 
30 

80 

40 

89 
51 

85 
59 

83 

60 

70.9 
39.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

66 

40 

58 
39 

77 
45 

77 
68 

72 
38 

61 
29 

67 

31 

73 
35 

59 

50 

73 
37 

78 
49 

80 
49 

76 
46 

77 
43 

60 
40 

76 
45 

80 
45 

78 
65 

76 
65 

73 
42 

70 
39 

68 
33 

73 
35 

71 
57 

80 
58 

78 
49 

79 
37 

86 
46 

83 
54 

85 
53 

66 
63 

74.6 
45.6 

OZARK 

MAX 
MIN 

54 
36 

65 

41 

58 
63 

76 

50 

57 
39 

59 
26 

63 

30 

70 
30 

77 
55 

63 
33 

72 
47 

77 
43 

58 
41 

52 

35 

57 
40 

75 
42 

78 
40 

80 
62 

76 
50 

55 

41 

65 

35 

66 

30 

73 
35 

73 
50 

80 
54 

72 
48 

78 
35 

87 
43 

85 
64 

82 
61 

87 
62 

71.7 
44.2 

paragoulo  radio  kdRs 

MAX 
MIN 

46 
32 

57 
32 

59 
36 

75 
55 

72 

41 

55 
31 

50 
34 

57 
36 

66 

43 

61 

34 

73 
46 

79 
50 

77 
47 

62 

40 

55 
35 

71 
44 

76 
51 

72 
45 

79 
57 

63 

43 

61 
36 

55 
32 

69 

37 

75 
42 

59 
58 

69 

60 

73 
39 

81 
50 

83 
57 

64 
59 

84 
51 

59.1 
43.6 

PARIS 

MAX 

MIN 

54 

35 

57 

38 

72 
33 

77 
57 

54 

37 

56 
27 

54 
26 

73 
28 

69 

45 

65 

30 

75 
45 

60 
40 

75 
40 

62 
32 

58 
38 

78 
42 

79 
45 

83 
52 

77 
55 

66 

41 

61 
38 

65 

27' 

75 
31 

74 
47 

79 
51 

74 
50 

81 
32 

89 

41 

85 
64 

82 

51 

89 
61 

72.5 
41.7 

PELSOR 

MAX 
MIN 

51 
19 

63 

15 

57 

45 

50 
23 

55 

16 

59 
16 

58 
26 

60 
31 

59 
39 

72 
15 

61 
23 

58 
41 

49 
36 

69 
36 

79 
45 

73 
53 

66 
44 

51 
38 

63 
28 

67 
38 

69 

46 

74 
32 

55 

38 

71 
43 

84 
42 

79 
60 

65.5 
33.9 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

57 
37 

64 
37 

72 
33 

78 
55 

58 

38 

60 
26 

54 

33 

72 
26 

70 
44 

57 
30 

79 
38 

82 

42 

76 
40 

62 

37 

54 
37 

76 

42 

83 
43 

79 
46 

76 
54 

67 
41 

54 

39 

67 
28 

74 
30 

72 

45 

81 

58 

76 

50 

78 
32 

87 
40 

84 
62 

84 
58 

88 
60 

72.9 
41.4 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

56 
38 

62 

37 

78 

44 

78 
50 

74 
31 

58 
30 

55 

36 

72 
35 

66 

38 

69 
37 

80 

51 

85 
55 

75 
50 

54 
43 

53 
40 

72 
44 

81 
52 

78 
64 

81 
56 

70 
51 

54 
42 

54 
37 

75 
36 

60 
56 

79 
51 

75 
51 

79 

40 

85 
54 

85 

50 

86 
62 

88 
61 

73.5 
47.2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

55 
39 

51 
37 

75 
42 

78 
54 

65 

37 

63 
31 

66 
35 

73 
36 

64 
45 

69 

37 

79 
50 

84 
57 

70 
49 

55 

42 

49 

40 

72 
49 

80 
51 

77 
61 

80 
53 

69 
45 

61 

43 

62 
38 

75 
37 

77 
52 

79 

61 

72 
49 

80 
38 

86 
52 

87 
56 

87 
61 

89 
61 

72.3 
46.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

51 

43 

59 
51 

68 
53 

67 
44 

54 
38 

56 
27 

60 
29 

65 
26 

60 

41 

57 
28 

73 
43 

60 
42 

74 
43 

52 

37 

56 
32 

58 
42 

76 
43 

70 
43 

75 
53 

63 
51 

57 
34 

58 
26 

68 
29 

73 
38 

74 
55 

67 
52 

73 
32 

60 
42 

61 
56 

80 
53 

81 
55 

67.3 
41.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

69 

41 

52 

31 

63 
35 

78 
45 

82 
59 

50 
30 

53 
31 

65 

35 

68 
38 

69 
36 

72 
40 

70 
50 

84 

47 

79 
40 

72 
40 

57 
47 

79 
50 

80 
59 

80 
63 

83 
45 

57 
42 

59 
34 

62 

34 

70 
38 

75 
50 

72 
35 

73 
40 

75 
40 

80 
50 

83 
62 

85 
53 

72.2 
43.3 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

63 

37 

54 
34 

72 
40 

75 
53 

70 
40 

57 
25 

62 

31 

67 

30 

67 

44 

67 
36 

73 

47 

76 
46 

77 
42 

70 
39 

55 
36 

67 
39 

78 
52 

75 
49 

74 
56 

66 
36 

64 
37 

53 
32 

70 
33 

69 

45 

74 

50 

73 
40 

76 
36 

82 
48 

81 
52 

84 
60 

83 
50 

70.8 
42.6 

ROGERS 

MAX 
MIN 

55 
24 

63 
37 

67 
28 

70 
56 

56 
30 

50 
25 

56 
30 

69 

30 

55 
38 

58 

30 

55 

44 

72 

42 

53 
37 

54 
34 

53 
35 

74 
43 

71 
40 

74 
53 

70 
46 

59 
36 

57 
30 

59 
29 

71 
40 

70 
51 

75 
58 

70 
41 

70 
38 

86 
49 

82 
63 

77 
63 

79 
69 

67.3 
40.9 

te«   r«f«renc« 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1963 


Day  Of  Month 


13      14      IS      16      17      18 


24      25      26      27      28 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


72   75 
33   34 


82   77 
46   38 


77   69 
58   35 


74   78 
46   50 


56   60 
30   3  3 


78   75 
36   34 


53   59 
35   40 


69   82 
37   58 


68   80 
35   50 


80   68 

44   44 


51   82   85   80 


58   78 
39  42 


81   76   63 


79   68   65 
60   41   39 


74   75 
58 


56  62 
38   38 


76  I  80 
46  '  56 

70   75 
38   53 


79   78 
50   52 


74   70 
50   40 


86   74.2 

56  I  42.8 


85   83   89 
63   54   60 


73.4 
42.9 


80  I  69.9 
57  ]  43.2 


SEARCY 

MAX 
MIN 

58 
37 

61 
36 

72 
36 

80 
56 

72 

44 

60 
30 

54 

31 

72 
33 

68 
46 

66 

34 

78 
47 

82 
47 

79 
46 

63 

41 

52 

37 

70 
43 

83 
47 

77 
53 

77 
56 

57 
40 

52 
39 

52 

34 

72 

34 

75 
45 

80 
62 

77 
61 

79 
35 

85 
44 

86 
58 

86 
60 

90 
60 

72.7 

44.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

58 
35 

63 
26 

75 
40 

76 
51 

70 
37 

51 
26 

65 
33 

72 
34 

64 
52 

57 
51 

78 
47 

82 
51 

70 

43 

68 

40 

50 
36 

50 
33 

82 

40 

79 
63 

76 
53 

66 
39 

61 
38 

65 
28 

74 
35 

73 
50 

80 
54 

75 
50 

79 
36 

85 
60 

85 
58 

85 

50 

89 
59 

71.8 
44.5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
25 

65 
39 

68 
39 

69 
56 

69 

31 

52 

24 

59 
25 

81 
32 

56 
38 

59 

33 

55 

45 

73 
43 

58 
38 

54 
33 

56 

40 

74 
46 

71 
39 

73 
50 

73 
47 

61 
38 

58 
30 

68 
28 

73 
36 

75 

51 

75 
59 

65 
42 

76 
39 

89 
45 

81 
64 

77 
63 

84 
68 

68.0 
41.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

55 
36 

61 
28 

73 
42 

79 
46 

76 
40 

61 
34 

71 
30 

55 
34 

63 

47 

57 

37 

75 
54 

34 
55 

74 
34 

55 
42 

54 
39 

72 

43 

79 
49 

78 
55 

80 
35 

69 
38 

64 
39 

61 
35 

72 
34 

76 
50 

79 
44 

75 
49 

80 
41 

85 

53 

85 
55 

87 
59 

88 
64 

73.0 
43.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

68 
35 

49 
34 

59 
38 

72 
48 

77 
47 

53 
29 

68 

32 

63 

35 

69 

40 

50 
35 

68 

43 

77 
52 

81 
45 

76 
40 

66 

37 

50 
38 

71 
50 

78 
55 

75 
54 

77 
44 

63 
38 

58 
32 

62 

37 

70 
44 

75 
55 

76 
45 

68 
38 

77 
48 

84 
65 

84 
56 

85 
57 

69.3 
43.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

53 
34 

56 
39 

71 
39 

75 
57 

54 
36 

65 
30 

62 

32 

72 
32 

58 

48 

56 
31 

72 

45 

78 
42 

75 
40 

53 
35 

57 
37 

76 

40 

78 
47 

82 
55 

77 
55 

55 

45 

52 

38 

65 
32 

75 
34 

74 
52 

79 
56 

75 
48 

80 
36 

89 
46 

86 
55 

82 
55 

89 
62 

72.0 
43.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

58 
39 

69 

40 

78 
54 

75 
54 

54 
37 

59 
32 

56 

35 

71 
45 

65 
46 

74 
40 

79 
55 

82 
55 

77 
52 

62 

43 

50 
42 

76 
50 

77 
53 

77 
57 

71 
52 

59 
45 

64 
44 

68 
38 

72 
42 

71 

57 

79 
58 

71 
50 

79 
42 

85 
52 

83 
64 

84 
63 

86 
51 

72.0 
48.5 

WALDRON 

MAX 
MIN 

56 

34 

67 
42 

72 
33 

75 
64 

54 
35 

57 
23 

54 
25 

72 
27 

69 
45 

68 
27 

75 
44 

78 
35 

75 
37 

59 
35 

59 
39 

77 
43 

80 
38 

80 
55 

75 
55 

55 

39 

53 
32 

68 
26 

73 
30 

70 
46 

80 
55 

78 
50 

80 
30 

88 
40 

85 
66 

83 
60 

88 
61 

72.4 
41.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

52 
33 

59 
33 

58 
35 

72 
55 

58 
35 

57 
31 

51 

34 

67 
32 

58 

41 

59 
32 

73 
47 

79 
45 

56 
41 

54 
38 

57 
36 

59 

44 

76 
52 

52 

47 

76 
48 

63 
41 

57 
35 

50 
28 

58 
37 

74 
60 

74 
57 

67 
49 

73 
40 

81 
50 

83 
59 

83 
59 

84 
60 

67.5 
42.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

66 
40 

55 
32 

77 
45 

82 
55 

73 
41 

54 
29 

58 
30 

71 
32 

70 
45 

70 
33 

81 
59 

85 
59 

80 

43 

59 

41 

50 
39 

71 
44 

83 
55 

80 
63 

76 
52 

59 
42 

53 
35 

57 
28 

73 
31 

75 
51 

77 
50 

75 
48 

78 
35 

84 
50 

84 
57 

86 
58 

82 
55 

74.0 
45.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

55 
39 

58 
33 

72 
42 

80 
60 

70 
43 

55 

33 

60 
33 

58 
35 

67 

47 

56 
33 

75 
42 

79 
54 

74 
42 

58 
40 

53 
34 

70 
42 

79 
64 

77 
57 

78 
65 

69 

44 

60 
36 

55 
33 

70 
38 

73 
51 

70 
59 

68 
61 

71 
39 

81 
65 

84 
69 

85 
50 

84 
59 

59.8 
45.6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

49 
25 

57 
33 

65 
42 

65 
53 

58 
27 

\l 

54 
32 

56 

40 

51 

35 

61 
31 

55 
41 

71 
45 

56 

34 

53 
31 

60 
31 

59 

38 

74 
48 

69 

51 

66 

47 

58 
38 

64 
31 

59 

34 

57 
43 

66 

51 

74 

71 
38 

75 
48 

81 
46 

78 
59 

73 
59 

78 
55 

54.6 
40.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

57 
31 

79 
33 

74 
39 

65 
29 

61 
29 

69 
32 

74 
44 

80 
49 

77 
42 

60 
38 

53 
32 

71 
40 

78 
49 

75 

65 
41 

59 
34 

59 
26 

70 
37 

74 
52 

71 
55 

68 

45 

73 
39 

81 
52 

84 

57 

83 
56 

86 
60 

70.7 
42.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3-  <> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN 

Evap 

. 

,08 

.13 

.04 

.13 

* 

.16 

^ 

.24 

.11 

.13 

.19 

.20 

.17 

.11 

» 

.05 

.12 

.10 

.20 

.18 

.17 

.13 

.14 

.04 

.19 

.19 

.18 

.15 

.16 

.12 

B3.94 

WIND 

53 

25 

26 

48 

77 

52 

30 

30 

41 

37 

63 

33 

54 

62 

51 

36 

31 

21 

42 

41 

63 

37 

19 

29 

42 

53 

45 

31 

30 

39 

24 

1265 

HOPE  3  NE 

EVAP 

- 

.04 

.11 

.12 

.12 

.11 

.09 

.14 

.23 

.14 

.20 

.16 

.24 

.21 

.15 

,00 

.06 

.10 

.11 

.25 

.25 

.19 

.13 

.21 

.08 

.14 

.18 

.24 

.20 

.22 

.21 

B4.78 

WIND 

82 

33 

28 

77 

126 

48 

28 

23 

83 

33 

48 

39 

41 

-77 

60 

26 

40 

32 

95 

52 

67 

45 

13 

51 

77 

53 

40 

41 

50 

62 

47 

1617 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

Evap 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

.22 

.19 

.20 

.17 

.15 

.20 

.26 

.16 

- 

WIND 

0 

10 

10 

50 

40 

40 

20 

20 

24 

5 

43 

19 

54 

17 

6 

39 

23 

5 

38 

47 

49 

20 

1 

13 

28 

29 

23 

7 

11 

35 

6 

731 

^AX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

72 

73 

70 

63 

77 

82 

82 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39 

48 

46 

41 

41 

45 

61 

62 

- 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.14 

.09 

.14 

.04 

.13 

- 

.25 

.17 

.16 

.12 

- 

.16 

.23 

.17 

.13 

.00 

.13 

.11 

.08 

.16 

.21 

.25 

.15 

.18 

.06 

.14 

.20 

.21 

.22 

.14 

.09 

B4.55 

WIND 

45 

15 

66 

77 

68 

43 

29 

34 

61 

27 

51 

35 

62 

39 

33 

12 

36 

28 

75 

49 

41 

33 

21 

37 

77 

48 

34 

41 

50 

53 

34 

1354 

»IAX 

57 

56 

67 

65 

51 

- 

58 

65 

66 

71 

65 

66 

74 

72 

56 

54 

68 

75 

73 

72 

67 

65 

64 

70 

65 

75 

75 

75 

82 

81 

81 

67.7 

MIN 

44 

42 

42 

48 

46 

- 

37 

38 

36 

38 

40 

48 

45 

45 

45 

47 

52 

48 

64 

44 

41 

42 

40 

40 

52 

48 

40 

42 

47 

62 

61 

45.5 

NIMROO  DAM 

EVAP 

- 

.05 

.07 

.05 

_ 

.06 

.08 

.08 

.08 

.08 

- 

.10 

.16 

.10 

.07 

- 

.04 

.11 

- 

.20 

.17 

.11 

.11 

.12 

.13 

.16 

.15 

.07 

.02 

.17 

.09 

B3.14 

WIND 

17 

10 

23 

24 

34 

24 

13 

11 

22 

12 

51 

14 

25 

14 

22 

25 

20 

16 

30 

23 

28 

16 

12 

15 

31 

27 

19 

14 

22 

23 

18 

655 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.05 

.09 

.08 

.06 

.11 

.09 

.13 

.14 

.11 

.13 

.14 

.18 

.19 

.16 

.09 

- 

.12 

.12 

.20 

.22 

.20 

.18 

.11 

.16 

.09 

.24 

.16 

.15 

.19 

.15 

.21 

B4.39 

riWD 

17 

29 

30 

33 

63 

27 

24 

5 

14 

34 

42 

20 

18 

25 

38 

19 

4 

21 

39 

25 

22 

16 

6 

13 

14 

39 

10 

9 

21 

11 

9 

697 

»IAX 

62 

64 

66 

68 

71 

65 

67 

71 

73 

70 

75 

77 

75 

72 

65 

66 

89 

79 

78 

75 

73 

72 

74 

74 

81 

81 

75 

87 

91 

88 

88 

74.6 

MIN 

40 

46 

44 

58 

46 

37 

40 

40 

44 

42 

49 

51 

49 

45 

43 

45 

49 

61 

65 

47 

43 

40 

43 

54 

58 

50 

44 

50 

64 

66 

65 

47.5 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.21 

.04 

.U 

.14 

.12 

, 

.22 

.14 

.24 

.10 

.21 

.12 

.25 

.30 

.04 

.03 

.04 

.18 

.08 

.33 

.25 

.19 

.14 

.25 

.27 

.14 

.25 

.30 

.32 

.40 

.28 

5.69 

WIND 

130 

59 

48 

127 

206 

140 

57 

36 

115 

50 

96 

59 

65 

98 

91 

79 

131 

40 

116 

133 

132 

70 

13 

75 

151 

123 

75 

106 

91 

139 

71 

2923 

MAX 

67 

55 

69 

73 

76 

- 

66 

69 

71 

67 

69 

79 

81 

76 

56 

55 

69 

83 

76 

80 

71 

68 

74 

76 

75 

74 

76 

77 

84 

81 

87 

73.0 

MIN 

32 

32 

32 

39 

46 

- 

27 

32 

33 

36 

36 

49 

43 

36 

32 

32 

46 

47 

55 

37 

32 

32 

32 

36 

42 

44 

38 

39 

44 

49 

50 

38.7 

'  refereoce  i 


llowlDE  Statli 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH    1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

HARRISON    FAA    AIRP09T 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

LITTLE    ROCK    we    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  dizection 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

"°   .,  o 

i 

SUtion 

s 

■sag' 

« 

g    1 

_1 

H 

E 

s: 

g 

O  h- 

D.  K 

2 

■« 

S~  '3 

•d 

s 

^■s  • 

o-S 

z  C 

a 

O 

^ 

1 

^    o 

§a.s 

2  8.1 

0* 

III 

< 

S.  1 

a    1 

al 

s 

o 

z 

O 

s 

1 
O 

s 

1 

CM    9 

^ 

S  1  s 

£  as 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

NE 

11 

6.8 

30 

SW 

12+ 

75 

81 

50 

47 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

65 

5.4 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

WSW 

13 

10.3 

34 

sw 

12 

67 

7B 

48 

45 

2 

2 

5 

2 

1 

0 

12 

74 

5.1 

TEXARKANA   WB    AI RPORT 

S 

19 

10.5 

- 

- 

74 

82 

53 

44 

1 

2 

7 

1 

0 

0 

11 

- 

- 

notes  following  Station  Index- 
-    35    - 


STATION  INDEX 


*-» 

OBSERVAnON 

d 

^ 

M 

^ 

1 

TIME  AND 

z 

6 

B 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

3 

i 

OBSERVER 

J 

ei 

i 

i 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

~ 

35   04 

94    12 

624 

~^ 

JAMES    V,    WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

256 

TA 

c 

RUST   B.    OWENS 

ALUM    FORll 

0130 

SALINE 

6 

92    52 

760 

5P 

5P 

c 

LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

ALV 

YELL 

34    4  7 

93    29 

854 

7A 

c 

REBA    T.    SWAIM                            1 

AMITY    3   HE 

0150 

CLARK 

3 

34    17 

93    25 

475 

7A 

ALTA    F.    GARNER 

ANTOINE 

one 

PIKE 

3 

34    02 

93    25 

285 

8A 

c 

OWEN   B.    HENDRIX 

APLrN    1    W 

34  »a 

93    00 

400 

frP 

HOBART    WATTS                              , 

APPLETON 

0196 

POPE 

35   25 

92    53 

522 

C 

JOHN    A,    JONES                           1 

ARKADELPHlA 

02ZO 

CLARK 

3 

34    07 

93    03 

200 

6P 

7A 

c 

TILLMAN    E.    LAWRENCE 

ARKANSAS    CITY 

02  3* 

0E5HA 

2 

33    37 

9112 

145 

8A 

JOHN    W.    TRAMMELL 

A^HOOWN 

0266 

LITTLE    RIVER 

J, 

33   40 

94    OB 

329 

4P 

4P 

SW    GAS    AND    ELECTRIC    CO   ' 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

1. 

93    58 

960 

7A 

ARRA    0.     PARKER 

AUGUSTA 

0326 

-000 RUFF 

35    18 

91    22 

216 

c 

CECIL    WILLIS 

8AL0    KNOB 

0350 

-HUE 

35   le 

*P      6P 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

0<>S8 

INDEPENDENCE 

1 

35    49 

91    47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

0*60 

INDEPENDENCE 

^ 

35    45 

91    36 

277 

5P 

7A 

C    H 

HELEN    GARRISON                         1 

0S2'. 

36    25 

93    50 

1136 

7* 

7* 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BEEBE 

0530 

WHITE 

35    04 

91    53 

250 

c 

MARVIN   MORRISON 

BEECH    GROVE 

053* 

GREENE 

7 

36    09 

90    38 

298 

BA 

B.    e.    HAMMOND                            1 

BEEOEVILLE 

0536 

JACKSON 

'> 

35    26 

91    06 

221 

6P 

P.    M.    BRECKENRIDGE 

BENTON 

06B2 

SALINE 

6 

34    33 

92    37 

285 

JPJ     i» 

ETTA    C.    BURKS 

BENTONVILLE 

36   22 

1295 

6P      7A 

EARLE    L.    BROWNE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Sock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Onless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Nomals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
neasurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
■ay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow ,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

Id  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following; 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data*  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Onlssion  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data**  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperatilre"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index, 
■f   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


APRIL  1963 
Volume  68     No.  4 


ASHEVILLE:  1963 


ARKANSAS  -  APRIL  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    94°  on  the  21st   at  Lead  Hill,    and  on  the  2d  at  Marianna  2S 

Lowest  Temperature:     31°  on  the  24+  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  14  inches  at  Leola 

Least  Total  Precipitation:     0.  70  inch  at  Beech  Grove 

Greatest  One-Day  Precipitation:    4.  34  inches  on  the  29th  at  Boughton 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 

Central  and  East-Central  Arkansas  experienced  a  large  Hail  of  3   to  4  inches  in  diameter  fell  in  the   Holly  Grove 

hail  storm  the  afternoon  of  April   29th.      Thunderstorms  area  shortly  after  5:00  p.  m.   April  29th.     This  is  located 

developed  about  twenty  miles  to  the  west  of  Little  Rock  13  miles  southeast  of  Clarendon. 

at  3:00  p.m.    and  moved  eastward.    Hail,    1  to  1  1/4  inches 

in  diameter,   fell  over  the  City.     According  to  a  reliable 

report,    2-inch  hail  fell  eight  miles  west-northwest    of 

downtown  Little  Rock.     One-inch  hail  occurred  at  Adams 

Field  at  3:55  p.m.,    lasting  five  minutes.      This  is   the  Raymond  L.   Richardson 

largest  hail  reported  at  the  Airport  since  records  began.  Weather  Bureau  Acting  State  Climatologist 

February  5,    1942,    and  May  31,    1934,    records    show   a  Weather  Bureau  Airport  Station 

possible  similar  event  at  the  old  Weather  Bureau  City  Box  1819 

Office.  Little  Rock,   Arkansas 
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4 

2 

0 

HARRISON 

75.9 

49.5 

62.8 

4.1 

93 

21 

33 

24 

138 

1 

0 

0 

0 

1,67 

.59 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

71.9 

51.2 

61.5 

90 

21 

39 

24+ 

158 

1 

0 

0 

0 

1.41 

.60 

27+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

LEAD    HILL 

75.7 

50.1 

53.4 

5.1 

94 

21 

33 

24 

122 

2 

0 

0 

0 

1.20 

-    2.66 

.68 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROGERS 

75.4 

51.7 

53.5 

4.5 

88 

21 

39 

4 

104 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-    2.71 

.70 

24 

.0 

0 

S 

1 

0 

SILCAM    SPRINGS 

74.7 

51.5 

53.1 

90 

21 

38 

12 

111 

1 

0 

0 

0 

1.93 

1.09 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

62.4 

3.7 

1.52 

-    3.09 

.0 

NORTH    CENTRAL 

GILBERT 

77.8 

48.5 

53.2 

91 

22  + 

31 

24+ 

124 

2 

0 

4 

0 

1.24 

.62 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

GREERS    FERRY    DAM 

73.9 

49.6 

51.8 

85 

1 

40 

7 

123 

0 

0 

0 

0 

2.17 

.87 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

MAMMOTH    SPRING 

76.5M 

49. 2M 

52. 9M 

3.6 

93 

22 

34 

7 

137 

2 

0 

0 

0 

1.48 

.76 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARSHALL 

75.7 

52.0 

53.9 

87 

22 

34 

24 

115 

0 

0 

0 

0 

.85 

.52 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

76. 7M 

50. 3M 

53. 5M 

4.1 

91 

21 

40 

23 

107 

2 

0 

0 

0 

1.19 

-    3.10 

.41 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

74.7 

48. 5M 

51.  7M 

90 

23+ 

35 

24 

148 

2 

0 

0 

0 

1.28 

.43 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

52.8 

3.7 

1.37 

-    2.98 

.0 

NORTHEAST 

BALD    KNOB 

74.8 

53.1 

64.0 

85 

22  + 

39 

7 

100 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.65 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

76. 9M 

50. 7M 

53. 8M 

89 

22+ 

37 

7 

105 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.49 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

BATESVILLE    L    AND    D    1 

77.0 

49.7 

63.4 

86 

22  + 

33 

13+ 

119 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-    2.29 

.46 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

BLYTHEVILLE 

75.1 

53.0 

64.1 

2.9 

89 

21 

37 

14 

114 

0 

0 

0 

0 

2.49 

-    1.52 

1.43 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

CORNING 

75.7 

51.8 

53.8 

3.4 

90 

21 

35 

14 

119 

1 

0 

0 

0 

.84 

-    3.43 

.29 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

JONESBORO 

75.3 

53.7 

64.5 

3.2 

89 

21 

43 

24+ 

99 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-    1.52 

1.18 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

KEISER 

76.4 

52.5 

64.6 

90 

21 

36 

14 

97 

1 

0 

0 

0 

2.76 

1.31 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

MARKED    TREE 

75.0 

52.1 

63.5 

3.1 

91 

21 

38 

14 

112 

1 

0 

0 

0 

2.45 

-    2.51 

.79 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

NEWPORT 

75.5 

54.1 

54.9 

3.0 

87 

21 

42 

7 

85 

0 

0 

0 

0 

3.22 

-    1.47 

.61 

27 

.0 

0 

8 

4 

0 

PARAuOULD    RADIO    KDRS 

75.7 

52.9 

54.3 

88 

21 

40 

24 

104 

0 

0 

0 

0 

2.17 

.68 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

POCAHONTAS    1 

74.7 

48.5 

61.6 

1.2 

89 

21 

36 

7 

147 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-    3.23 

.42 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

SEARCY 

77.4 

53.9 

65.7 

3.9 

89 

21 

40 

7 

74 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-    1.55 

.97 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

WALNUT    RIOOE    FAA    AP 

74.1 

50.9 

52.5 

90 

21 

38 

7 

138 

1 

0 

0 

0 

1.27 

.29 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

53.9 

3.1 

2.16 

-    2.25 

.0 

WEST    CENTRAL 

BOONEVILLE 

77.9 

53.0 

55.6 

3.3 

90 

22+ 

37 

12+ 

79 

2 

0 

0 

0 

2.98 

-    1.68 

1.49 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLARKSVILLE 

78.4 

52.8 

55.5 

91 

21 

38 

7 

74 

2 

0 

0 

0 

3.28 

1.07 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

OAROANELLE 

77.5 

52.2 

54.9 

1.9 

90 

22 

39 

20+ 

87 

1 

0 

0 

0 

2.06 

-    2.83 

.60 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DEVILS    KNOB 

71. 4M 

50. 3M 

50.  9M 

86 

21 

38 

4 

159 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1.17 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  //R 

75.1 

52.4 

54.3 

2.6 

90 

22 

40 

13+ 

93 

1 

0 

0 

0 

3.37 

-       .87 

.83 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

77.0 

50.1 

53.5 

88 

22* 

35 

24 

100 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.62 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

MENA 

73.5 

54.0 

53.8 

2.0 

85 

22 

40 

7 

90 

0 

0 

0 

0 

4.37 

-    1.19 

1.03 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

OZARK 

77.2 

53.7 

65.5 

3.9 

90 

22 

40 

7 

75 

1 

0 

0 

0 

4.19 

-       .57 

1.50 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

PARIS 

78.0 

52.2 

65.1 

90 

21 

38 

7 

81 

1 

0 

0 

0 

2.77 

1.22 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

PELSOR 

72.2 

50.7 

61.5 

89 

22 

39 

4 

147 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.40 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

RUSSELLVILLE 

78.7 

52.5 

65.6 

91 

22 

38 

7 

75 

1 

0 

0 

0 

2.29 

.65 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

SUBIACO 

77.5 

53.2 

56.4 

3.1 

92 

21 

40 

7 

80 

2 

0 

0 

0 

2,53 

-    2.37 

1,15 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

WALDRON 

78.3 

52.8 

65.5 

91 

22 

37 

13+ 

77 

1 

0 

0 

0 

3,35 

1.68 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHITE    ROCK 

72.2 

51.4 

61.8 

83 

21  + 

38 

4 

130 

0 

0 

0 

0 

3,97 

1.30 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

64.2 

3.2 

3.27 

-    2.03 

.0 

CENTRAL 

ALUM    FORK 

76.5 

52.8 

54.7 

88 

19+ 

41 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.50 

6 

.0 

0 

8 

2 

1 

BENTON 

75.3 

52.3 

53.8 

84 

1 

36 

7 

106 

0 

0 

0 

0 

3.70 

.98 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

76.0 

50.8 

63.4 

88 

23 

37 

13 

109 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1,01 

27 

.0 

0 

e 

4 

1 

CONWAY 

75.8 

53.8 

65.3 

2,4 

87 

22 

38 

7 

87 

0 

0 

0 

0 

2.51 

-    2.79 

,78 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

GREENBRIER 

75.2 

50.5 

62.9 

87 

22 

36 

7 

121 

0 

0 

0 

0 

2.39 

,70 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

77.0 

55.1 

56.1 

2.1 

87 

9 

40 

6 

71 

0 

0 

0 

0 

3.48 

-    2.46 

,97 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

LEOLA 

77.1 

53.5 

56,4 

87 

1 

35 

7 

84 

0 

0 

0 

0 

7,14 

2.28 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

LITTLE    ROCK    WB    AP                            //R 

74.8 

53.8 

54.3 

1,9 

87 

22 

40 

7 

97 

0 

0 

0 

0 

3,29 

-    1.64 

1.07 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

MALVERN 

76.3 

52.0 

54.2 

85 

29+ 

38 

7 

91 

0 

0 

0 

0 

4,65 

1.11 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

MORRILTON 

75.9 

54.2 

65.6 

3.9 

87 

22 

42 

7 

68 

0 

0 

0 

0 

2,48 

-    2.45 

.75 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

NIMROD    DAM 

76.7 

50.7 

53.7 

90 

23 

37 

24 

113 

1 

0 

0 

0 

2,36 

.70 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

PERRYVILLE 

77.1 

52.1 

64.6 

3.6 

88 

22 

38 

20 

86 

0 

0 

0 

0 

2.75 

-    2,54 

.98 

6 

.0 

0 

5 

3 

0 

SHERIDAN    TOWER 

74.7 

54.3 

64.5 

85 

1 

40 

7 

88 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.19 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

DIVISION 

54.5 

2.4 

3.61 

-    1,84 

.0 

EAST    CENTRAL 

8RINKLEY 

75. B 

52.0 

63.9 

1.7 

85 

1 

41 

13+ 

95 

0 

0 

0 

0 

5.37 

1.15 

25 

.0 

0 

8 

6 

2 

DE5    ARC 

76.7 

55.2 

55.5 

65 

22 

41 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

3.46 

.72 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

HELENA 

74.8 

53.9 

54.4 

1.6 

87 

21  + 

42 

13+ 

101 

0 

0 

0 

0 

5.62 

1,52 

1.45 

30 

.0 

0 

9 

6 

2 

KEO 

75.7 

54.1 

64.9 

87 

22 

41 

7 

91 

0 

0 

0 

0 

3,92 

1.25 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

MAR  I  ANNA    2    S 

76.0 

53.6 

54.8 

2.8 

94 

2 

41 

11  + 

98 

1 

0 

0 

0 

5,28 

1,55 

1.80 

25 

.0 

0 

5 

6 

3 

SAINT    CHARLES 

75.2 

54.1 

54.7 

85 

1 

44 

7 

94 

0 

0 

0 

0 

7.12 

1.50 

29 

.0 

0 

9 

7 

3 

STUTTGART 

77.0 

55.5 

55.3 

3.3 

87 

1 

41 

24 

74 

0 

0 

0 

0 

6.79 

1.77 

2.38 

29 

.0 

0 

5 

5 

3 

STUTTGART    9    ESE 

74.7 

53.2 

54.0 

89 

1 

43 

7 

104 

0 

0 

0 

0 

6.42 

1.53 

29 

.0 

0 

7 

5 

2 

WEST    MEMPHIS 

75.4 

54.5 

55.0 

85 

22  + 

41 

14 

91 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.70 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

WYNNE 

75. 2M 

53. 8M 

64. 5M 

85 

21 

37 

7 

109 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.98 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

54,9 

2.6 

5.25 

.29 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

1 

ARKANSAS  ■ 

APRIL    1963 

CONTINUED 

Temperature 

Precipitotion 

c 

M 

No.  of  Days 

.    E 

X 

Sno 

w,  Sleei 

No.  of  Dayi 

Station 

Max. 

Min. 

« 

s   ! 

E 

^ 

s  1 

0 

a 

i.1 

)r 

1 

o 

o      . 

"     i 

o    c 
2.1 

4> 

< 

t  z 

a.  E 
Q  u: 

1 
o 

1 

1 

• 
o 

• 

0  ; 

s  > 

Si 

OS 

1 

|l 

S 
o 

• 

^ 

1  g 

1 

1 

1 

SOUTHWEST 

ASHDOWN 

79.1 

SifO 

bb.b 

87 

22 

38 

7 

49 

0 

0 

0 

0 

5.72 

1.19 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

OE    QUEEN 

77.6 

53.7 

65.7 

88 

22  + 

39 

7 

57 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.82 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIERKS 

77.2 

52.2 

64.7 

88 

20 

35 

7 

67 

0 

0 

0 

0 

3.98 

.91 

28 

.0 

0 

e 

3 

0 

HOPE    3    NE 

76.8 

55.0 

65.9 

3.1 

86 

22  + 

38 

7 

57 

0 

0 

0 

0 

4.52 

-    1.08 

1.76 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

MOUNT    IDA 

76.0 

51.1 

63.6 

3.2 

86 

22 

35 

7 

103 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-    2.29 

.77 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

NARROWS    DAM 

76. 't 

51.1 

63.8 

86 

23  + 

35 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

5.03 

.91 

29 

.0 

0 

8 

6 

0         1 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

75.0 

52.0 

63.5 

85 

1 

36 

7 

97 

0 

0 

0 

0 

5.04 

1.40 

29 

.0 

0 

8 

3 

2         > 

OKAY 

76.7 

57.3 

68.0 

3.5 

87 

22 

40 

7 

36 

0 

0 

0 

0 

4.32 

-       .70 

1.24 

6 

.0 

0 

8 

3 

2         ' 

TEXARKANA    WB    AIRPORT                    //R 

76.5 

57.3 

66.9 

3.0 

88 

22 

43 

7 

47 

0 

0 

0 

0 

5.22 

.92 

2.52 

28 

.0 

0 

8 

3 

2         ■ 

DIVISION 

65.4 

2.7 

4.58 

-    1.05 

.0 

I 

SOUTH    CENTRAL 

ARKADELPHIA 

11  .h 

5*. 9 

66.2 

87 

9 

39 

7 

68 

0 

0 

0 

0 

6.28 

.50 

2.45 

27 

.0 

0 

7 

4 

2          ' 

CAMDEN    I 

79.2 

56.1 

67.7 

3.8 

88 

29 

39 

7 

45 

0 

0 

0 

0 

4.27 

-       .83 

1.32 

29 

.0 

0 

5 

4 

2          f 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

77.1 

55.8 

66.5 

2.0 

86 

29+ 

41 

7 

59 

0 

0 

0 

0 

4.25 

-    1.21 

1.25 

28 

.0 

0 

7 

4 

2          ! 

FORDYCE    6    W 

77.8 

54.9 

66.4 

88 

29 

42 

13+ 

64 

0 

0 

0 

0 

4.94 

2.22 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

MAGNOLIA    3    N 

78.5 

55.4 

67.0 

2.2 

86 

29+ 

36 

7 

49 

0 

0 

0 

0 

4.08 

-    1.44 

1.10 

29+ 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

77.3 

55.2 

66.3 

87 

1 

40 

14+ 

70 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.65 

29 

.0 

0 

5 

3 

2          1 

PRESCOTT 

75.0 

52.3 

63.7 

-    0.4 

85 

1 

38 

7 

86 

0 

0 

0 

0 

5.25 

-       .10 

2.40 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

WARREN 

77.6 

56.0 

66.8 

2.1 

85 

22+ 

42 

14+ 

56 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1.37 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

66.3 

2.5 

4.79 

-       .53 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT    7    S 

78.5 

56.4 

67.5 

3.7 

88 

22 

40 

13 

52 

0 

0 

0 

0 

5.50 

.19 

1.97 

29 

.0 

0 

7 

* 

2 

CUMMINS    FARM 

76.9 

54.6 

65.3 

85 

22  + 

44 

13 

77 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.45 

29 

.0 

0 

7 

4 

2          1 

DUMAS 

77.4 

54.6 

66.0 

2.2 

86 

9 

45 

13 

57 

0 

0 

0 

0 

4.03 

-       .97 

1.10 

29 

.0 

0 

7 

4 

2          ' 

EUDORA 

79.1 

57.9 

68.5 

88 

22  + 

46 

14+ 

45 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.80 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

MONTICELLO    3    S 

77.6 

M 

M 

85 

22  + 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.77 

29+ 

.0 

0 

5 

4 

2 

PINE    BLUFF 

77.3 

57.2 

67.3 

2.8 

87 

1 

43 

7 

56 

0 

0 

0 

0 

5.43 

1.07 

1.95 

26 

.0 

0 

8 

4 

2          1 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

76.2 

56.2 

66.2 

88 

1 

43 

7 

73 

0 

0 

0 

0 

6.80 

2.85 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

PORTLAND 

76.8 

54.0 

65.4 

1.5 

90 

2 

43 

2 

72 

1 

0 

0 

0 

4.27 

-       .72 

1.65 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

ROHWER    2    NNE 

77.9 

55.5 

56.7 

85 

21  + 

42 

13+ 

51 

0 

0 

0 

0 

5.21 

1.52 

6 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

66.6 

2.8 

5.26 

.12 

.0 

See  Reference  Notes  Follov 

zing  Station  Index 

1 
1 

( 

i 

1 

j 

42    - 

I 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9        10       11       12       13       14       15       16       17       18 


-ICIA 

.UM  FORK 

.Y 

4ITY  3  NE 

ITOINE 
>tIN  1  W 
»KAOELPHIA 
(HANSAS  CITY 
>HDOWN 

rHENS 
JCU5TA 
kLD  KNOB 

itesville  livestock 
itesville  l  and  d  1 

;aver   OAM 

;£CH   GROVE 
iEDEVILLE 

;nton 
[ntonville 

;ftRYVll.LE    *.    NW 

16   FORK 

>CK    ROCK 

.AKELY    MOUNTAIN    DAM 

.OFF    CITY    3    SW 

.YTHEVlLLE 
X>N£VILLE 
XJGMTON 
IIMKUEY 
JFFALO    TOWER 

JROETTE 
180T    4    SW 
kLICO    ROCK 
kHOEN    1 
tRLISLE    X     SW 

.AflENOON 

.ARkSVlLLE 

.INTON 

MHAY 

WNING 

)VE 

iOSSETT    7    S 
lYSTAL    VALLEY 
JKH1N5    FARM 
UST    3    E 

IHASCUS 
iHVILLE 
tROANELLE 
:   QUEEN 
:RMOTT 

[S    ARC 
■VILS    KNOB 
lERKS 
JMAS 

.  dorado  faa  airport 

;dora 

jReka  springs 
/ening  shade  i  ne 
»yett£ville  faa  ap 

lYETTEVlLLE    EXP    STA 

JRDYCE    6    W 

)RT  SMITH  WB  AIRPORT//R 

)ftT  SMITH  WATER  PLANT 

JLTON 

:0H6ET0WN 

ILBERT 

-EN WOOD 

lAVELLY 

'AVETTE 

'EEN   FOREST    *.    ES£ 

>EEN6filER 

»EENWOOO 

»EERS    FERRY    OAM 

JROON 

IMBUPG 

^RRISON 

WRISON    FAA    AIRPORT 

■CTOR 

:LENA 

)PE    3    NE 

)PPER 

»*TIO 

>T    SPRINGS    1    NNE 


iSSIEvlLLE 

3NESB0R0 

:ISER 


ITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

JHTON 

*0I SON 

KGNOLIA    3    N 

tLVERN 

*MMOTH    SPRING 
ftRIANNA    2    S 
«RKEO    TREE 
»HSH*LL 
ELBOURNE 

ENA 

ONTKELLO    3    S 

OROBAY    LOCK    AND    OAM    8 

3RRILT0N 

OUNT     IDA 

OUNTaIN    home    1    NNW 
OUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 
UL8ERRY    6    NNE 


6.ae 

3.26 
5.72 


3.46 
2.68 

3.9fi 


*.52 

3.95 
2.94 
3.46 
5,65 
1.68 


4.12 
1.87 
4.47 


.04       T 

•  08 

.06 
.05 

.03       .26 

.06       T 


.26 

.30 

.72 

.41 

.17 

03 

,78 

.08 

,00 

.65 

26 

.06 

.30 

.17 

.20 

.08 

.13 

.04 

.25 

10 

1.75 
T 

04 

1.20 

04 

.46 
1.25 
.28 

04 

1.22 

.84 

1.30 
.60 


1.03      .17 

T 
.17 


.43 

.06 

.65 

.12 

.?1 

.60 

.39 

.80 

.50 

T 

.16 

.18 

.18 

.25 

.25 

.05 

.37      .06 


.62 

.31      .11 
.30 
.55      T 


.09 
.07 
.30 


•  23 

1.40 

1.34 

.30 

.36 

.22 
.66 

1.00 

.86 
.3S 

46 

.44 

2.46 

.90 

.05 

.35 

.10 

04 

•  19 

.97 

.64 

.47 

2.46       .28       ,08 


.40  1,97 
.30  ,34 
.85     1.45 


65 

.08 

T 

.74 

.69 

.72 

.15 

.32 

.55 

.32 

55 

.05 

T 

13 

.96 

2.17 

,84 

07 

.11 

.2! 

.13 

06 

.02 

.02 

1.20 

.48 

1.18 

.46 

1.31 

T 

.33 

.57 

1.48 

.14 

.83 

1.75 

1.10 

.78     1,10       .07 


2.40      .20    2.24 


DAILY  PRECIPITATION 


1o 

Day  of  Month 

Station 

JS 

e2 

1  1  2  I  3 

4  1 

5 

6 

7    8  1  9 

10   U  1  12 

13   14  I  IS 

IB  1 

17  1  18 

19  1 

20    21 

22   23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28    29 

30 

31 

NARROWS  DAM 

5.03 

.07 

.84 

.05 

.27 

.71 

.07 

,24 

.52 

.64 

.71   .91 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5.04 

.03 

.01 

.90 

.04 

.05 

1.02 

.02 

.20 

,37 

.11 

.48 

.41  1.40 

T 

NATHAN  4  WNW 

4.67 

.10 

.70 

.10 

.60 

.10 

T 

.90 

.48 

.88   .75 

,06 

NEWHOPE  3  E 

4.61 

.10 

.75 

.42 

1,00 

.55 

1.00 

.79 

NEWPORT 

3.22 

T 

.05 

.12 

.50 

.23 

.70 

T 

.53 

T 

.14 

.81 

.14 

NIMROO  DAM 

2.36 

.02 

.70 

.07 

.02 

.35 

.18 

.10 

.03 

.60 

.21   .08 

T 

ODELL  3  N 

4.27 

.26        .15 

.36 

1.55 

.17 

1.21 

.57 

OOEN  2  W 

3.01 

T 

.20 

.64 

.05 

.26 

.10 

.28 

.33 

.46   .25 

OKAY 

4.32 

.18 

1.24 

.60 

.19 

.38 

.20 

1.15   .38 

OSCEOLA  2  NNW 

2.71 

.38 

T 

.23 

.12 

.18 

.22 

.04 

1.22   .32 

T 

OWENSVILLE 

4.27 

.06 

.10 

.98 

.04 

T     T     T 

.02 

.44 

.02 

.14 

.52 

,03 

1,20 

,49   ,23 

OZARK 

4.19 

T 

-30 

T 

.23 

,88 

1.50 

1,14 

T     ,14 

OZONE 

2.71 

.10 

.12 

1.10 

1,04 

,35 

PARAGOOLD  RADIO  KORS 

2.17 

.03 

.21 

.17 

•  18 

,10 

,23 

,68   .57 

PARIS 

2.77 

T 

.47 

.12 

.10 

.44 

.15 

.10 

1.22 

.17   T 

PARKIN  2  W 

2. 87 

.03 

.38 

.63 

T 

.25 

.23 

T 

,26 

.05 

.15 

.33   .56 

T 

PARKS 

2.64 

.48 

.15 

,16 

1.50 

.35 

PELSOR 

3.70 

T 

.14 

T 

.07 

.22 

.80 

,47 

.05 

1.40   .55 

PERRYVILLE 

2.75 

T 

T 

.08 

.98 

.14 

.02 

.04 

.64 

.02 

.58 

.18   .07 

PINE  8LUFF 

6.43 

.02 

T 

.89 

.49 

.69 

T 

.35 

.16 

.25 

1.96  1.62 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

6.80 

T 

.15 

1.13 

.64 

.31 

.60 

1.07 

2.85   .05 

PINE  RIDGE 

3.35 

.03 

.10 

.66 

.07 

,54 

.24 

.25 

.15 

,69 

.62 

POCAHONTAS  1 

1.29 

.42 

.23 

.05 

.13 

,33 

,06   ,07 

PORTLAND 

4.27 

T 

T 

1.50 

.22 

.20 

7 

T 

.25 

T 

T 

.45  1.65 

T 

PRESCOTT 

5.26 

.03 

1.00 

.40 

.65 

.03 

,10 

.15 

.50  2.40 

RATCLIFF 

1.73 

T 

.39 

.21 

.36 

,47 

.11 

.01 

.18   T 

ROGERS 

1.S6 

.30 

.33 

.70 

,10 

.38 

T     .05 

ROHWER  2  NNE 

5.21 

.15 

1.52 

1.22 

.15 

.31 

.49 

.21  1.06 

,06 

RUSSELLVILLE 

2.29 

.SO 

.06 

.03 

,32 

.50 

.65 

.12   .11 

SAINT  CHARLES 

7.12 

.86 

.61 

.88 

.68 

.26 

1.01 

1.08  1,50 

.24 

SAINT  FRANCIS 

1.30 

.25 

.15 

.10 

.08 

,37   ,15 

.20 

SALEM 

.93 

.07 

.17 

.08 

,34   ,27 

SEARCY 

3.15 

T 

.45 

.28 

.37 

.13 

.29 

.10 

.28 

,28   .97 

SHERIDAN  TOWER 

4.28 

T 

.50 

1.19 

.08 

.58 

.12 

T 

.96 

.70   .15 

SHIRLEY 

1.64 

T 

T 

T 

.17 

,07 

.73 

.36 

.24   .07 

SILOAM  SPRINGS 

1.93 

.26 

.28 

1.09 

.13 

.12 

T     .05 

SPARKMAN  3  WSW 

4.24 

.91 

.63 

.21 

.12 

.09 

.45  1.83 

STAMPS 

5.35 

T 

1.50 

.16 

.10 

.43 

,53 

.05 

.12 

.07 

.76  1.61 

STAR  CITY  2  S 

4.96 

.30 

1.42 

.03 

.30 

.04 

.22 

1.30  1.35 

STORY 

3.29 

.45 

.45 

,40 

.45 

.92 

.62 

STUTTGART 

6.79 

1.28 

.55 

.71 

.07 

1.44 

.36  2.38 

STUTTGART  9  ESE 

6.42 

T 

T 

.93 

.65 

.80 

.70 

.08 

1.20 

.37  1.68 

.01 

SUBIACO 

2.53 

T 

.41 

.05 

.18 

.10 

.39 

.05 

1.15 

T     .20 

TAYLOR 

4.49 

T 

1.34 

.07 

.34 

T 

.89 

.04 

.46  1.35 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

6.22 

.04 

.02 

1.30 

.22 

T 

.41 

T 

,23 

.24 

T 

.39 

.75 

2.62   I 

WALDRON 

3.35 

.06 

.03 

.52 

.06 

.06 

.13 

.14 

.07 

1.68 

-13   .47 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.27 

T 

.02 

.06 

,24 

.20 

.14 

T 

.29 

.20   .12 

WARREN 

4,79 

T 

1.37 

.50 

.36 

,02 

.01 

.04 

.03 

1.01  1.25 

.201 

WEST  MEMPHIS 

4.13 

1.18 

.05 

.64 

.30 

.15 

.09  1,70 

.02 

WHITE  ROCK 

3.97 

.03 

.16 

T 

.65 

.37 

1.27 

1.30 

,19 

WYNNE 

2.42 

.10 

.05 

,98 

.48 

T 

.13 

T 

.05 

.26 

.37 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL    1963 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tt 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

86 

58 

84 
61 

78 
60 

67 
48 

62 

45 

52 
44 

75 
41 

82 

47 

S3 
51 

81 
55 

62 

48 

75 

49 

75 
43 

76 

44 

82 
49 

81 
55 

82 

63 

88 
65 

88 
51 

84 
44 

83 
59 

66 
66 

85 
55 

70 
47 

58 

48 

62 

48 

51 
55 

76 
55 

78 
58 

73 

53 

76.5 
52.8 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

86 

51 

86 
56 

84 
56 

59 
53 

55 
51 

53 
45 

76 
39 

83 
45 

87 
51 

80 
57 

58 
51 

74 
51 

77 
42 

77 
45 

83 
50 

82 
70 

83 
55 

83 
64 

81 
58 

85 
50 

82 
50 

65 
57 

80 
60 

69 
51 

63 
52 

65 

51 

74 
53 

75 
61 

64 
51 

32     i  77.4 
58     1  54.9 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

85 
*9 

82 
52 

80 
64 

77 
53 

57 
48 

72 
45 

78 
38 

84 
44 

64 
50 

80 
61 

76 
48 

76 
55 

76 
41 

82 
43 

83 
41 

83 
55 

83 
64 

83 
54 

83 
50 

85 
45 

85 
53 

87 
65 

83 
62 

75 
53 

68 

54 

62 

54 

59 
57 

74 
61 

85 
54 

84     ,  79.1 
54       54.0 

BALD  >;nob 

MAX 
MIN 

84 

81 
55 

77 
64 

66 
48 

59 

46 

50 
46 

74 
39 

78 

44 

80 

53 

74 
52 

69 
45 

72 
48 

72 
46 

74 
52 

77 
47 

75 
54 

63 
62 

60 
65 

78 
67 

82 
44 

85 

54 

85 
68 

81 
55 

65 

44 

61 
49 

70 
48 

66 
55 

78 
59 

82 
52 

75 
53 

74.3 
53.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

86 
61 

82 
63 

78 
61 

67 
43 

61 
45 

69 
45 

78 
37 

82 
50 

86 
55 

80 
49 

69 
39 

75 
43 

73 
42 

75 
46 

75 
45 

72 
58 

85 
60 

61 
59 

83 
64 

39 

89 

89 
65 

65 
49 

59 
39 

67 
47 

74 
43 

67 
53 

75 
54 

82 
57 

77 
54 

75.9 
50.7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

85 
56 

83 
63 

80 
64 

68 

47 

64 
45 

68 
42 

77 
33 

80 
42 

83 

50 

80 
49 

70 
40 

73 
39 

72 
33 

75 
43 

75 
41 

73 
61 

84 
53 

62 
61 

81 
62 

82 
35 

85 
50 

65 
69 

85 
51 

70 
36 

65 
49 

73 
43 

59 

54 

77 
56 

62 
59 

80 
52 

77.0 
49,7 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

82 
57 

84 
55 

79 
54 

67 
40 

61 
42 

54 
45 

71 
36 

78 
38 

85 
53 

SO 
53 

69 
46 

66 

38 

70 
37 

71 
37 

78 
41 

85 
52 

76 
68 

64 
60 

80 
63 

75 
35 

85 
40 

89 
55 

66 
43 

65 
35 

65 
45 

59 
48 

77 
55 

63 
57 

75 
56 

73 
50 

75.4 
43.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

84 
60 

80 
60 

83 
58 

67 
45 

58 
48 

58 

46 

75 
36 

31 
43 

81 
54 

78 
57 

65 
50 

71 
49 

74 
39 

75 

41 

82 
49 

79 
59 

83 
64 

81 
52 

77 
62 

63 
42 

82 
41 

82 
69 

62 
58 

68 

45 

51 
51 

65 
49 

55 
57 

76 
52 

81 
51 

79       75.3 
52       52.3 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

82 
54 

76 
51 

70 
52 

59 
38 

64 
43 

70 
46 

76 
38 

65 
46 

79 
49 

71 
52 

66 
47 

70 
35 

72 
36 

77 
40 

31 
50 

77 
66 

81 
55 

78 
51 

75 
59 

85 
39 

88 

55 

87 
63 

65 
42 

63 
37 

73 
47 

74 
47 

59 

54 

75 
58 

77 
57 

57        74.4 
47       49.2 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

87 
45 

84 
52 

84 
60 

73 
50 

58 
45 

54 
46 

67 
39 

75 
42 

83 

46 

65 
57 

66 
54 

65 
47 

75 
37 

77 
39 

74 
44 

84 
50 

79 
59 

85 
52 

82 
61 

83 
40 

85 
52 

82 
63 

88 
57 

74 

43 

57 
51 

51 
52 

53 
57 

66 
59 

75 
60 

85     '  75.0 
51       50.6 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
63 

80 
66 

58 
44 

60 
45 

59 

47 

75 
39 

78 
52 

77 
57 

59 
46 

70 
44 

70 
45 

59 
42 

72 
37 

74 
47 

75 
61 

84 
55 

82 
65 

78 
70 

83 

50 

89 
64 

85 
68 

83 

50 

67 
40 

57 
50 

74 
46 

57 
55 

75 
55 

79 
64 

75       75.1 
50     1  53.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
57 

83 
62 

75 
61 

58 

41 

65 
51 

73 
45 

79 
37 

87 
48 

86 
55 

78 
56 

52 

52 

81 
37 

75 
48 

80 
44 

87 
54 

78 
68 

85 
65 

82 
54 

61 
62 

90 
39 

69 
57 

90 
68 

80 
47 

70 
46 

66 
51 

54 
54 

66 
55 

73 
55 

63 
58 

70     :  77.9 
50     :  53.0 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

86 
54 

34 
58 

77 
55 

75 
50 

57 
46 

55 
46 

57 
41 

79 
48 

81 
53 

75 
52 

71 
46 

70 
45 

72 
41 

83 
47 

76 
46 

81 
52 

85 
59 

82 
50 

74 
64 

82 
50 

85 
53 

85 
66 

85 
55 

56 

45 

59 
48 

71 
50 

70 
55 

79 
54 

63 
61 

85 
55 

75.8 
52.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

87 
51 

86 

54 

83 
61 

75 
57 

59 
48 

52 
47 

76 
39 

84 

48 

82 
55 

79 
61 

72 

59 

75 
54 

78 
42 

78 
44 

85 
49 

85 
57 

85 
53 

65 
60 

84 
60 

85 
52 

85 
65 

86 
67 

82 
61 

72 
52 

55 

54 

72 
57 

75 
52 

79 
64 

66 
53 

35 
58 

79.2 
56.1 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
51 

85 
57 

77 
65 

70 
45 

66 
50 

74 
46 

77 
38 

84 

47 

86 
54 

62 
55 

63 
45 

77 
49 

78 
41 

75 
47 

84 
55 

79 
65 

88 
57 

82 
51 

82 
64 

88 
41 

91 
55 

90 
66 

86 

55 

72 
45 

55 

46 

56 

51 

53 
55 

74 
50 

83 
50 

75 
55 

78.4 
52.8 

CONWAY 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
63 

80 
64 

68 
49 

65 

50 

63 

45 

75 
38 

82 
46 

63 
54 

SO 
54 

66 

46 

74 
47 

75 

41 

73 
46 

81 

53 

81 
65 

64 
53 

82 
57 

81 
63 

84 

40 

65 
56 

87 
58 

84 
56 

71 
45 

50 
49 

57 
52 

65 
55 

78 
50 

84 
62 

79       75.8 
55       53.6 

CORNING 

MAX 
MIN 

85 
58 

85 
59 

79 
55 

55 
44 

50 
44 

58 
45 

77 
37 

82 
52 

77 
56 

68 
48 

66 
44 

72 

42 

72 
43 

76 

35 

74 
43 

73 
52 

85 
55 

80 
64 

79 
69 

85 

43 

90 
60 

88 
68 

88 

47 

65 

38 

68 

49 

76 

45 

65 

54 

67 
54 

81 
63 

73       75.7 
55       51.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

86 

48 

85 
52 

84 
52 

81 
54 

55 
51 

53 
48 

75 
41 

81 

43 

79 
63 

53 

73 
56 

75 
55 

77 
40 

79 
42 

84 
48 

85 
55 

84 
63 

85 
65 

82 
64 

85 
53 

65 
55 

36 
66 

82 
60 

54 
51 

63 
55 

76 
58 

81 
54 

78 
65 

84 
54 

76     1  78.5 
55     '  56.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

84 
53 

85 
53 

79 
51 

11 

59 
48 

52 

46 

72 

45 

79 
46 

83 
57 

75 
56 

69 
50 

71 
50 

71 
44 

74 
47 

34 
50 

65 
63 

64 
63 

83 
64 

78 
51 

81 
52 

83 
63 

85 
65 

80 
59 

65 

45 

61 
50 

72 
55 

70 
56 

79 
52 

84 
52 

75 
55 

75.9 
54.5 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

83 
56 

77 
65 

70 
45 

64 
51 

72 
45 

77 
39 

83 
43 

85 
53 

79 
55 

64 
45 

77 
44 

77 
40 

75 
43 

85 
51 

79 
67 

84 
51 

81 
54 

83 
66 

85 
39 

67 
51 

90 
53 

85 
56 

71 

41 

54 
49 

65 
50 

52 
55 

74 
60 

84 
59 

76 
53 

77.5 
52.2 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

85 
49 

80 
54 

74 
60 

70 
46 

63 
48 

70 
47 

77 
39 

85 
48 

63 
61 

77 
61 

70 
58 

60 
53 

81 
41 

81 
47 

84 
48 

62 
54 

84 
62 

83 
55 

82 
61 

88 

41 

61 
59 

88 
58 

82 
55 

59 

54 

63 
52 

64 
55 

71 
59 

72 
55 

64 
59 

75 
40 

77.5 
53.7 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
67 

81 
57 

67 
51 

63 
50 

54 
47 

74 
41 

78 
49 

82 
61 

77 
56 

72 
47 

71 
49 

73 
44 

75 
51 

79 
54 

85 
55 

85 
55 

85 
58 

81 
66 

83 

59 

65 
65 

65 
72 

84 
55 

78 
47 

58 
50 

70 
52 

67 
53 

79 
53 

84 
62 

78 
56 

75.7 
56.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

78 
57 

74 
57 

60 
38 

55 
42 

55 
39 

72 
52 

77 

53 

78 

57 

73 
46 

61 
43 

68 

41 

72 
43 

68 

48 

73 
52 

71 
60 

81 
50 

74 
60 

75 
57 

82 
55 

86 

60 

82 
51 

78 
43 

51 

40 

60 

40 

'5 
43 

54 
55 

76 
57 

58 

45 

71.4 
50.3 

DIERKS 

MAX 

MIN 

85 

45 

80 
44 

76 
60 

58 

41 

59 
47 

68 
46 

75 
35 

82 

45 

84 
56 

78 
59 

69 
58 

78 
45 

81 
37 

81 

43 

85 
44 

82 

55 

82 
59 

83 
65 

81 
60 

83 
38 

82 

56 

87 
57 

73 
54 

70 
59 

63 

58 

55 
56 

72 
60 

72 
54 

83 
59 

77 
50 

77.2 
52.2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

84 
52 

82 
53 

eo 

59 

75 
54 

50 

47 

57 
46 

74 
53 

78 

47 

86 

60 

75 
51 

74 
53 

74 
51 

73 
45 

77 
46 

33 
51 

65 
60 

84 
62 

84 
65 

63 
60 

83 
56 

83 
61 

82 
59 

81 
57 

70 
45 

61 
50 

76 

55 

74 
56 

80 
62 

64 
60 

80 
59 

77.4 
54.5 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
52 

85 
56 

81 
61 

71 
59 

59 
49 

54 
46 

74 
41 

83 

44 

76 
64 

77 
53 

71 
59 

76 
47 

79 
43 

79 
44 

64 
49 

85 
57 

85 
52 

85 
55 

76 
55 

85 
58 

80 
57 

85 
66 

74 
52 

56 
52 

55 
54 

74 
58 

77 
63 

79 
63 

86 
63 

73 
53 

77.1 
55.8 

EUDORA 

MAX 

MIN 

86 
56 

84 
56 

84 
61 

81 
68 

55 
52 

56 
49 

46 

80 
49 

80 
64 

78 
53 

79 
59 

75 
56 

74 
47 

78 
46 

64 
56 

86 
51 

85 
63 

88 
54 

83 
66 

66 

51 

85 
55 

86 
56 

84 
59 

55 

51 

50 
54 

78 
57 

64 
65 

76 
55 

84 
53 

81 

57 

79.1 
57.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
61 

79 
59 

74 
52 

51 
39 

51 
43 

58 
44 

77 
43 

84 
53 

76 
54 

57 
49 

64 
42 

66 
39 

69 
41 

74 
47 

82 
55 

81 
54 

84 
62 

79 
62 

75 
60 

85 
47 

89 
53 

87 
56 

64 

41 

51 
40 

55 

45 

72 
48 

51 
53 

74 
53 

78 
61 

54 
45 

73.5 
50.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
54 

78 
62 

71 
45 

60 
41 

65 
42 

70 
40 

74 
35 

82 
48 

83 
50 

72 
50 

67 
47 

70 
40 

71 
33 

77 
37 

79 
49 

74 
57 

81 
63 

77 
63 

77 
42 

85 
36 

87 
65 

65 

55 

57 
45 

61 

43 

72 
48 

69 

48 

70 
53 

72 
50 

75 
59 

59 
36 

73.6 
48.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
60 

79 
62 

73 
54 

62 
37 

54 
44 

69 
45 

75 
37 

83 
55 

62 
55 

78 
55 

70 
48 

56 
39 

70 
40 

75 
45 

80 
53 

79 
51 

80 
61 

77 
65 

75 
62 

64 
41 

88 

55 

85 
68 

75 
43 

65 
39 

71 
47 

69 

52 

67 
52 

72 
56 

75 
61 

71 
47 

74.8 
51.4 

FOROYCE  6  V 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
57 

81 
56 

72 
53 

60 
48 

55 
43 

T5 

42 

84 
52 

85 
65 

73 
57 

57 

54 

76 
49 

77 
42 

78 

44 

85 
51 

83 
54 

85 
63 

84 
65 

80 
60 

85 
48 

85 
67 

86 
65 

78 
59 

58 

48 

70 

47 

70 
59 

70 
56 

76 
60 

88 
61 

82 
52 

77.3 
54.9 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 

55 

81 
60 

76 
54 

67 
47 

60 
50 

73 

47 

79 
40 

67 
50 

87 
57 

71 
55 

61 
51 

76 
46 

78 
40 

79 
47 

87 
52 

78 
70 

64 
63 

81 
50 

81 
49 

89 
44 

88 
55 

90 
61 

73 
53 

62 

47 

54 
50 

62 
54 

67 
56 

73 
59 

80 
58 

63 
42 

75.1 
52.4 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

84 
45 

82 
52 

75 
55 

tl 

54 

48 

73 
45 

76 
36 

83 

43 

87 
51 

83 
51 

55 

45 

74 
41 

77 
38 

75 
39 

84 
45 

80 
68 

82 
55 

79 
59 

79 
59 

85 

37 

86 
49 

88 

66 

84 
50 

70 
35 

66 

47 

67 

53 

66 

54 

71 
61 

79 
58 

75 

53 

77.0 
50.1 

GILBERT 

MAX 
MIN 

86 
48 

84 
53 

77 
66 

55 
41 

51 
44 

72 

45 

79 
31 

84 
40 

83 
48 

78 
51 

68 
38 

73 
35 

72 
32 

77 
42 

74 
42 

75 
53 

86 
68 

81 
52 

64 

70 

86 
32 

91 
44 

91 
69 

64 
47 

67 

31 

76 
47 

74 
45 

57 
54 

78 
60 

83 
57 

76 
53 

77.8 
46.6 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

81 
56 

77 
55 

71 
52 

60 
37 

65 
44 

70 
43 

75 
36 

63 
49 

60 
51 

74 
51 

57 
46 

70 
35 

71 
37 

76 
45 

80 
50 

77 
65 

79 
55 

77 
59 

74 
59 

84 

40 

87 
61 

66 
65 

58 
40 

61 
39 

74 
45 

73 
48 

70 
51 

73 
58 

75 
57 

67 
45 

74.2 
49.5 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

84 
52 

83 
55 

74 
60 

68 
45 

59 

48 

57 
44 

74 
35 

82 
42 

82 
51 

72 
53 

56 
47 

74 
44 

75 
37 

73 
46 

80 
45 

75 
61 

84 
53 

61 
65 

61 
53 

82 
37 

85 

50 

87 
55 

81 
53 

63 

41 

51 
48 

58 
46 

51 
55 

78 
59 

83 
61 

72 
48 

75.2 
50.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

85 
46 

82 

47 

80 
47 

70 
46 

66 

47 

58 

44 

65 

40 

76 

43 

78 
53 

82 
51 

61 
44 

66 
45 

72 
45 

74 
51 

72 
48 

75 
55 

73 
63 

84 
55 

78 
57 

81 

41 

83 
48 

61 
48 

82 

54 

68 
45 

65 
46 

57 
45 

70 
45 

60 
54 

76 
58 

82 
52 

73.9 
49.6 

HARRISON 

MAX 
MIN 

84 
53 

82 
57 

74 
50 

55 
40 

60 
44 

72 
45 

79 
36 

83 
54 

62 
52 

72 

50 

66 

41 

72 
36 

71 
35 

75 
45 

75 
47 

78 
66 

87 
65 

81 
52 

SO 
62 

85 
35 

93 
53 

89 
67 

75 

45 

65 
33 

67 
46 

74 
48 

65 
52 

73 
57 

82 
61 

70 
40 

75.9 
49.6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
63 

78 
53 

71 
52 

62 
39 

58 
44 

58 
45 

76 

47 

80 
53 

80 
54 

61 
46 

54 

43 

69 

39 

69 
42 

73 
50 

75 
53 

75 
66 

84 
67 

77 
55 

75 
55 

84 
43 

90 
64 

67 
55 

65 

45 

55 
39 

65 

47 

72 

48 

57 
52 

69 

55 

78 
59 

59 

41 

71.9 
51.2 

es   follovlnc   Stktloa   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL    1963 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HELENA 

MAX 
MIN 

87 
5<t 

85 
54 

84 
58 

80 
55 

65 
50 

68 
48 

53 

42 

7* 
48 

75 
51 

80 
55 

70 
49 

73 
49 

71 
42 

70 
48 

71 
53 

80 
55 

S3 
54 

85 
64 

63 

67 

77 
51 

87 

57 

80 
68 

65 
58 

58 
48 

65 

48 

68 
50 

72 
54 

65 

54 

77 
63 

82 

59     1 

74.8 
53.9 

HOPE  3  NE 

MAX 
HIN 

84 
32 

82 
54 

76 
61 

68 
55 

62 

49 

58 
45 

75 
38 

81 

47 

81 
61 

77 
59 

69 
67 

75 
55 

78 
42 

80 
46 

84 
45 

83 
63 

83 
63 

83 
53 

80 
60 

85 
44 

80, 
55 

86 
67 

79 
51 

70 
51 

54 
52 

68 
55 

72 
60 

75 
53 

85 
51 

77     '•      76.8 
54     ,   56.0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
HIN 

85 
62 

83 

60 

78 
69 

70 
48 

54 

40 

63 

44 

74 
45 

84 
52 

87 
63 

80 
56 

54 
51 

77 
47 

80 
49 

75 
47 

64 
52 

81 
65 

83 
55 

61 
65 

81 
50 

85 
50 

84 
66 

85 
57 

63 
55 

75 
49 

60 
51 

62 
53 

65 
65 

75 
50 

83 
61 

78     [  77.0 
55       55.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

86 
62 

84 
61 

79 
64 

65 

47 

68 
45 

63 
49 

75 
43 

79 
53 

77 
58 

71 
48 

67 
44 

70 
47 

70 
47 

74 
44 

75 
49 

73 
60 

84 
52 

82 
54 

79 
69 

86 

50 

89 
52 

86 
56 

83 
50 

66 

43 

64 
49 

72 
49 

69 

51 

74 
55 

81 
63 

79     1  75.3 
55       53.7 

KEISER 

MAX 

HIN 

84 
56 

83 
59 

81 
66 

70 
46 

53 

48 

60 
47 

74 
41 

75 
47 

80 
55 

75 
49 

71 
44 

72 
45 

71 
44 

73 
35 

75 
47 

75 
61 

84 
63 

84 
54 

80 
56 

35 
49 

90 
56 

86 
58 

83 

51 

58 

42 

65 
50 

74 
45 

71 
54 

76 
57 

80 
53 

78 
55 

75.4 
52.5 

KEG 

MAX 
MIN 

85 
56 

86 
56 

80 
63 

68 

46 

62 
49 

55 
45 

72 
41 

81 
45 

82 
58 

76 
55 

66 
47 

71 
47 

72 
44 

75 
47 

S3 
51 

81 
64 

85 
55 

82 
66 

80 
62 

81 
47 

84 
51 

87 
67 

79 
57 

67 
48 

61 
50 

69 

53 

67 
56 

76 
51 

84 
51 

71 
55 

75.7 
54.1 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

85 
54 

83 
60 

78 
66 

67 
42 

60 
44 

V2 

45 

80 
39 

84 
45 

82 
55 

74 
52 

67 
42 

71 
37 

71 
42 

76 
42 

75 
49 

80 
64 

87 
55 

85 
62 

82 
55 

87 
40 

94 

54 

90 
65 

74 

44 

55 
33 

65 

47 

75 
45 

68 
53 

71 
53 

82 
59 

72 
49 

76.7 
50.1 

LEOLA 

MAX 
MIN 

87 
51 

86 
57 

82 
64 

69 
53 

64 

50 

56 

47 

75 
36 

83 
45 

86 
55 

79 
56 

65 
52 

73 

50 

71 
37 

77 
39 

84 

44 

S3 
65 

85 
64 

84 

55 

82 

61 

86 

44 

82 
53 

85 
68 

79 
59 

59 

44 

61 

51 

57 

55 

68 
58 

85 

60 

35 
50 

77 
57 

77.1 
53.5 

LITTLE  ROCK  VB    AIRPORT 

MAX 
HIN 

86 
55 

85 
55 

76 
61 

70 
61 

55 
49 

50 
45 

74 
40 

82 

46 

82 

57 

67 
56 

65 
49 

73 
48 

73 
46 

74 
48 

83 
50 

79 
55 

84 
55 

82 
57 

77 
57 

83 

47 

85 
59 

87 
58 

72 

50 

56 
43 

59 
52 

69 
52 

55 

56 

78 
62 

85 
59 

69 
49 

74.8 
53.6 

MAGNOLIA  3  N 

HAX 

MIN 

85 

54 

85 
53 

82 
54 

75 
57 

69 
48 

55 

45 

76 
36 

83 

50 

82 
53 

77 
61 

73 
57 

75 
55 

78 
40 

80 
47 

63 
53 

85 
54 

83 
61 

64 
66 

83 
59 

85 
60 

83 
64 

85 
55 

82 
59 

67 
52 

65 

52 

70 
55 

77 
53 

78 
53 

35 
51 

84       78.5 
53     j  55.4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

85 
45 

84 
53 

78 
61 

72 
48 

64 

49 

57 
45 

75 
38 

82 

42 

79 
57 

66 
64 

57 
53 

77 
49 

79 
39 

77 
39 

84 
45 

82 
64 

S3 
54 

83 
55 

82 
60 

84 
40 

80 
54 

34 
55 

79 
57 

70 
45 

53 

51 

57 
55 

57 
57 

77 
51 

85 
58 

78       76.3 
45     1  52.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 
68 

71 
57 

66 

41 

61 
43 

78 
34 

83 

43 

82 

59 

70 
49 

67 
40 

73 
42 

70 
46 

75 
37 

75 
43 

SO 
51 

87 
55 

82 
64 

85 
66 

85 

35 

90 

40 

93 

67 

33 
45 

67 
35 

60 

47 

74 
39 

67 
51 

68 
62 

83 
63 

73 
53 

75.5 
49.2 

MaRIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

87 
54 

94 
54 

81 
60 

69 

51 

61 
49 

53 

41 

73 
42 

75 

44 

81 
61 

75 
54 

72 
41 

72 
46 

70 

42 

73 
48 

79 
53 

84 
59 

84 
63 

64 

65 

81 
64 

61 
53 

84 
62 

34 
67 

81 

55 

65 

47 

61 

48 

71 
52 

68 

54 

77 
59 

31 
52 

78 
57 

76.0 
53.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

85 
56 

83 
59 

77 
66 

65 
48 

57 
48 

56 

48 

74 
42 

77 
46 

79 
55 

71 
47 

70 
44 

70 
46 

70 
43 

76 
38 

74 
45 

75 
61 

83 
64 

82 
64 

83 
65 

82 
46 

91 
46 

85 
59 

80 
55 

65 

42 

52 

50 

72 
43 

69 
58 

79 

55 

81 
63 

77 
57 

75.0 
52.1 

MARSHALL 

MAX 
HIN 

83 
67 

80 
65 

76 
63 

55 

43 

60 
45 

72 

44 

76 
38 

80 
67 

84 
54 

76 
48 

66 

44 

72 
37 

71 
39 

75 
43 

73 
56 

75 
56 

64 
55 

79 
56 

81 
65 

63 

39 

85 
45 

87 
67 

84 
47 

58 

34 

66 

47 

73 
48 

65 
53 

76 
56 

62 
53 

72 
52 

75.1 
52. C 

MENA 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
59 

70 
57 

64 

46 

59 

44 

57 
43 

75 
40 

79 
52 

85 
69 

77 
66 

53 
64 

73 
61 

77 
43 

77 
49 

SO 
51 

73 
64 

78 
52 

76 
64 

79 
60 

84 

44 

79 
64 

36 
65 

79 
55 

67 
50 

57 
49 

58 
53 

70 
56 

59 
52 

79 
50 

72 
51 

73.6 
54, C 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
HIN 

85 

84 

80 

79 

55 

52 

75 

81 

82 

79 

70 

72 

74 

78 

84 

85 

84 

84 

83 

84 

82 

35 

83 

58 

64 

72 

72 

79 

33 

31 

77.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

HAX 
HIN 

87 
51 

85 
53 

85 
59 

80 
60 

70 
53 

56 
47 

53 
40 

75 

45 

S3 

44 

78 
53 

78 
59 

72 
55 

71 
40 

78 
40 

79 
48 

85 
55 

85 
60 

84 
65 

85 
68 

78 
50 

86 
61 

30 
65 

85 
53 

69 
50 

66 
54 

63 
56 

74 
60 

79 
63 

78 
62 

85 
54 

77.2 
55.2 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 
63 

80 
63 

70 
49 

55 

49 

65 

45 

78 
42 

83 

48 

82 
55 

77 
55 

57 
49 

75 
49 

76 

47 

74 
50 

83 

50 

80 
58 

82 
65 

82 

50 

79 
65 

86 
44 

85 
55 

87 
55 

83 
55 

72 

47 

55 
51 

57 
51 

53 
56 

77 
60 

80 
62 

75 
56 

76. S 
54.2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

82 
52 

80 
62 

76 
65 

67 
41 

50 
43 

57 
44 

75 
35 

80 
41 

85 
50 

81 
55 

70 
56 

70 
43 

7S 
37 

77 
40 

82 
43 

79 
66 

81 
59 

62 
58 

79 
52 

85 
37 

81 
53 

85 
58 

30 
50 

70 
43 

63 
51 

51 
51 

68 
57 

72 
59 

84 
59 

78 
54 

76. C 
51.1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

85 

61 

84 
66 

79 
43 

66 

43 

59 

44 

68 

43 

79 
46 

84 
55 

83 
48 

79 

51 

58 

43 

71 
43 

70 

47 

75 
48 

77 
51 

78 
55 

85 
52 

81 
53 

82 

66 

54 

91 

51 

90 
46 

79 
40 

56 

45 

64 

45 

74 

41 

76 
50 

64 
55 

82 
52 

76.1 

50.: 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

80 
56 

84 
61 

83 

70 
43 

64 
45 

58 
45 

72 

37 

78 
43 

83 
57 

81 
60 

52 

43 

67 
41 

72 
42 

70 
44 

75 
48 

73 
54 

78 
65 

86 
60 

80 
65 

82 
37 

35 

48 

90 

46 

90 
46 

69 

36 

64 

45 

62 

44 

72 
47 

56 

53 

72 
56 

33 
52 

74.- 
48. E 

NARROWS  DAM 

MAX 
HIN 

85 
42 

83 
45 

SO 
53 

75 
49 

68 
49 

54 
46 

70 
35 

76 
42 

82 

50 

84 
58 

75 
56 

64 
51 

7S 
38 

81 

41 

78 
43 

83 
52 

81 

50 

82 
53 

82 
60 

61 

37 

85 

53 

80 
68 

86 
59 

77 
47 

69 
52 

59 
51 

64 
57 

72 
5C 

72 
59 

84 
45 

75.4 
51.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

HAX 
HIN 

86 
48 

82 

50 

79 
56 

75 
50 

67 
45 

52 

43 

57 
36 

72 

46 

80 
68 

80 
57 

71 
56 

62 
62 

78 
42 

79 
48 

78 
45 

83 
60 

81 
50 

84 
52 

83 
57 

78 
40 

S3 
56 

78 
64 

34 

51 

75 
51 

69 
49 

58 
49 

64 
54 

7C 
58 

71 
50 

82 
51 

75. ( 
52.1 

NEWPORT 

HAX 
MIN 

86 
60 

84 
63 

77 
55 

66 
49 

60 

47 

62 

46 

75 
42 

80 
50 

81 
57 

71 
50 

69 
44 

72 
47 

72 
47 

75 
46 

75 
48 

74 
61 

85 
54 

81 
55 

78 
58 

82 

5C 

87 
60 

35 
69 

81 
54 

56 
43 

54 

5C 

73 
52 

66 
56 

79 
51 

82 
63 

75 
58 

75.6 
54. 

NIMROD  DAM 

HAX 
MIN 

89 
54 

87 
55 

85 
60 

74 
45 

70 

45 

52 

46 

69 

39 

77 
42 

85 
53 

86 
56 

65 

44 

64 
48 

75 
42 

77 
40 

78 
45 

84 

55 

78 
64 

65 

64 

83 
52 

83 
43 

88 
46 

86 
62 

9C 
54 

73 
37 

54 
41 

67   65 
50   55 

64   76 
57   58 

83 
54 

75.- 
50.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

84 
51 

83 
59 

85 
64 

75 
56 

57 
49 

63 

47 

76 
40 

83 
64 

81 
63 

80 
50 

75 
69 

78 
57 

SO 
44 

80 
49 

84 
49 

84 
66 

84 
65 

83 
67 

82 
51 

86 

45 

82 

68 

87 
58 

32 
53 

73 
54 

65 

52 

66 

56 

72 
62 

75 
54 

85 
64 

82 
63 

78.1 
57.! 

OZARK 

MAX 
MIN 

81 
53 

82 
66 

76 
60 

70 
45 

52 
62 

76 
45 

77 
40 

85 
55 

85 
57 

82 
56 

52 

50 

80 
44 

81 
43 

77 
48 

86 
56 

81 
59 

83 
65 

78 
61 

81 
64 

68 
42 

89 
55 

90 
66 

82 
55 

57 
44 

65 
4S 

64   53 
53   53 

71 
6C 

82 
59 

59 

55 

77.: 
53.- 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

85 
59 

83 
67 

81 
66 

69 

45 

60 
44 

66 

45 

76 
45 

78 
50 

77 
57 

69 

46 

69 

44 

70 
45 

70 
46 

72 
45 

74 
45 

73 
61 

84   83 
55   53 

83 

7C 

63 
47 

88 
59 

86 

66 

65 

46 

56 

40 

66   74   71 
49   48   54 

71 
55 

81 
53 

80 
57 

75.- 
52.! 

PARIS 

MAX 
MIN 

85 
56 

83 
56 

76 
63 

70 
42 

65 
50 

73 
46 

78 
38 

85 
45 

86 
54 

82 
56 

52 
45 

75 
42 

77 
41 

78 
43 

65 
46 

79 
57 

85 
65 

82 

63 

81 
52 

89 
4C 

90 
51 

69 
65 

35 
55 

70 
44 

67   56 
50   52 

65 
56 

74   S3 
60   51 

74 
54 

78. ( 
52./ 

PELSOR 

MAX 
MIN 

81 

57 

77 
64 

67 
63 

67 
39 

56 
46 

69 
46 

73 
47 

79 
63 

81 
56 

57 

47 

63 
41 

69 

41 

72 
43 

71 
43 

73 
52 

69 
57 

8C 
66 

74 
60 

76 
56 

7C 
51 

85 
61 

69 

62 

74   74 
44   49 

64   62   61 
42   47   49 

74   76 
54   62 

72 
42 

72.; 

50.- 

PERRYVILLE 

HAX 
HIN 

85 
55 

64 
56 

79 
66 

70 
50 

65 

48 

61 
50 

76 

40 

84 
43 

84 
51 

77 
55 

64 
45 

75 
47 

76 

41 

75 
46 

84 
47 

60 
67 

84   82 
64   62 

82 
56 

36 

85 
50 

SG 
55 

83 
56 

70 
39 

55   63   67 
49   50   54 

76 
56 

84 
59 

75 
55 

77. 
52. 

PINE  BLUFF 

MAX 
HIN 

87 
64 

85 
55 

83 
65 

71 
60 

55 

61 

66 
46 

It 

83 
52 

84 
54 

78 
58 

67 
50 

73 
51 

73 
46 

76 
49 

64 
66 

83 
55 

85 
6« 

84 
67 

11 

85 
52 

83 
59 

86 
51 

82   68 
50   51 

53   71   69 
53   67   58 

80   85 
62   62 

77 
58 

77.: 
57.: 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

88 
66 

86 
58 

82 
63 

68 
55 

57 
48 

54 

48 

74 
43 

84 
60 

S3 
53 

68 
58 

67 
52 

73 
49 

74 
47 

75 
49 

86 
53 

85 
56 

61 
65 

85 
67 

75 
51 

86 

52 

33 
68 

86 

56 

76   65 
52   51 

60   71   69 
53   56   58 

82   85 
63   52 

73 
52 

76.; 
56.: 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

84 
51 

81 
51 

76 
61 

63 
42 

59 

42 

66 
44 

76 
35 

80 
42 

79 
52 

59 
46 

58 
40 

72 
43 

72 
41 

72 
43 

76 
39 

72 
60 

84   SO 
60   61 

80   82   89 
64   39   52 

SG 
65 

82   64 
45   36 

65   72   53 
39   43   51 

66 
52 

81 
62 

75 
54 

74.- 
48.' 

PORTLAND 

MAX 
HIN 

85 
53 

90 
43 

83 
44 

83 
58 

74 
52 

53 
46 

53 
46 

71 
45 

77 
50 

78 
60 

75 
57 

70 
54 

72 
46 

74 
45 

75 
46 

82 
52 

85   84 
52   52 

85 
62 

SO   63 
50   60 

63 

65 

86   80 
64   54 

62   51 

52  5; 

74 
55 

78   71 
66   62 

30 
59 

76. ( 
54.! 

PRESCOTT 

MAX 

HIN 

85 
56 

80 
64 

76 
58 

72 
54 

52 

45 

50 
42 

71 
38 

80 
47 

78 
52 

76 
52 

68 
47 

76 
44 

76 
45 

60 
52 

SO 
57 

6C 
60 

80   80 
52   63 

78   S3   82 
50   55   62 

60   77   56 
50   48   50 

65   63   68 
48   52   58 

76   81 
5  7   5C 

80 
50 

75. ( 
52.: 

ROGERS 

MAX 
MIN 

83 
58 

78 
59 

75 
52 

70 
39 

55 

45 

70 
45 

77 
41 

84 
50 

84 
57 

78 
52 

58 
45 

70 
41 

70 
44 

78 
47 

81 
54 

71 
66 

80   78 
66   62 

75   34   SB 
62   44   59 

86 
61 

75 

4: 

51 
42 

70   72   65 
42   52   54 

73   77 
59   60 

70 
48 

75.' 
51.- 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
HIN 

84 
58 

82 
56 

81 
62 

78 
61 

72 

50 

71 
47 

73 
44 

77 
42 

83 
62 

81 
58 

72 
56 

71 
53 

71 
42 

79 
43 

83 
52 

65   61   63 
63   67   64 

60  83   85 

61  57   51 

81   74   53 
53   57   46 

65   73   79 
52   59   56 

79   32   80 
57   59   53 

77.! 
55.! 

See   reference   notes   follovl&c  Ststlen   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL    1963 


Day  Of  Montli 

? 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

86 
51 

85 
57 

79 
65 

72 
46 

66 

50 

72 

45 

78 

38 

85 

47 

85 

54 

82 

56 

63 

47 

78 

47 

78 
39 

75 

44 

83 

47 

82 

67 

86 
62 

80 
63 

84 
56 

88 
39 

88 

51 

91 
65 

88 
55 

73 
46 

55 

49 

67 
49 

63 

56 

75 
50 

85 
51 

78 
53 

78.7 
52.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
HIN 

S6 
58 

81. 
58 

83 
56 

80 
53 

65 
50 

55 

47 

56 

44 

75 

45 

80 
58 

83 
58 

70 
48 

60 
48 

70 
45 

73 
50 

75 
55 

80 
58 

83 
50 

84 
62 

82 
50 

80 
51 

84 
60 

84 
67 

84 
58 

66 

47 

65 
50 

50 

50 

70 
55 

72 
57 

60 
58 

84 
58 

75.2 
54,1 

SEARCY 

MAX 
MIN 

86 
57 

84 
56 

83 
65 

70 
48 

64 
49 

63 
46 

78 
40 

81 
46 

82 
56 

78 
52 

68 
45 

73 

47 

74 
47 

76 
51 

77 
49 

75 
64 

85 
51 

83 
65 

80 
70 

85 

45 

89 
58 

88 
67 

84 
55 

69 
46 

60 

50 

71 
51 

69 
56 

80 
59 

85 
52 

81 
54 

77.4 
53.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

86 
55 

84 
56 

76 
61 

68 
48 

60 
47 

55 
45 

75 
40 

83 
48 

83 
59 

74 
55 

65 
49 

72 
48 

73 
42 

75 
45 

84 
56 

79 
53 

84 
65 

80 
59 

79 
58 

84 
58 

85 

58 

80 
60 

66 
57 

50 
56 

61 
55 

65 
54 

68 
63 

77 
60 

83 
59 

75 
50 

74.7 
54.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
57 

79 
58 

71 
54 

61 
40 

62 

47 

71 
47 

78 
41 

86 
50 

81 
56 

73 
55 

66 
50 

66 

38 

73 
42 

79 
50 

83 
53 

79 
55 

81 
57 

77 
53 

75 
52 

85 
41 

90 
59 

88 
56 

67 

44 

50 
44 

73 
48 

72 
51 

69 
53 

71 
51 

71 
54 

59 
49 

74.7 
51.5 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 
56 

84 
64 

73 
51 

62 
51 

53 
46 

73 

44 

81 
50 

83 
56 

77 
56 

67 
48 

73 
48 

74 
47 

74 
48 

83 
59 

84 
62 

85 
59 

84 
56 

81 
59 

83 
52 

85 
66 

85 
55 

81 
58 

70 
41 

53 
50 

70 
53 

66 
55 

78 
62 

85 
66 

79 
57 

77.0 
55,5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

89 
53 

85 
56 

83 
59 

79 
51 

67 
49 

55 

45 

54 
43 

72 
48 

77 
53 

83 
56 

59 
46 

68 
47 

72 
44 

71 
49 

74 
51 

81 
58 

83 
61 

84 
65 

83 
56 

75 
52 

81 
52 

82 
65 

83 
57 

59 

47 

55 

49 

59 
49 

71 

54 

66 
55 

77 
51 

83 
56 

74.7 
53.2 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

87 
57 

84 
65 

75 
62 

68 
48 

62 

48 

72 
44 

77 

40 

85 
57 

87 
56 

78 
54 

61 
48 

76 
47 

77 
45 

77 
48 

84 
52 

78 
57 

87 
65 

81 
62 

81 
62 

89 
42 

92 

53 

90 

64 

84 
53 

58 

44 

56 
48 

67 

50 

52 
55 

74 
58 

82 
59 

73     i  77.5 
53       53.2 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
55 

80 
58 

76 
58 

68 

57 

57 
46 

62 

46 

76 

43 

84 
55 

81 
65 

80 
63 

66 
59 

77 
55 

79 
47 

81 
52 

83 
57 

83 
66 

84 
65 

84 
68 

80 
55 

86 
49 

79 
68 

88 
67 

74 
57 

70 
55 

54 
55 

66 
57 

72 
53 

75 
63 

85 
51 

73     !  76.5 
52       57.3 

WALORON 

MAX 

MIN 

85 
55 

82 
61 

76 
57 

69 
47 

63 
47 

70 
44 

76 
37 

84 

46 

85 
53 

83 
57 

69 
50 

75 
43 

77 
37 

81 
44 

»5 

47 

83 
68 

83 
57 

80 
57 

81 
61 

89 
39 

87 
53 

91 
69 

89 
53 

71 
43 

52 
49 

62 

55 

77 
57 

73 
62 

82 
50 

77     1  78.3 
56       52.8 

KALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

8i> 
60 

83 
58 

74 
60 

64 

43 

57 
45 

67 
45 

78 
38 

79 
49 

80 
54 

63 
47 

67 
43 

72 
45 

71 
44 

75 
41 

75 
46 

73 
53 

85 
55 

83 
55 

80 
54 

84 
45 

90 
57 

69 
63 

71 
48 

65 

40 

64 
49 

72 
44 

51 

54 

70 
56 

82 
53 

64 

44 

74.1 
50.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

85 
55 

84 
53 

80 
60 

77 
56 

64 
49 

51 
47 

77 
43 

82 

47 

82 
64 

77 
59 

69 

57 

74 
52 

78 
42 

78 
42 

83 
51 

84 
66 

84 
63 

84 
55 

82 
51 

85 
57 

83 
57 

85 
55 

80 
59 

67 
48 

65 
53 

73 
56 

72 
52 

79 
52 

84 
53 

60 
55 

77.5 
55.0 

KEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
61 

80 
64 

76 
49 

60 
50 

57 
48 

72 
42 

75 
52 

80 
59 

74 
50 

70 
44 

70 
45 

70 
44 

74 
41 

74 
51 

74 
64 

85 
65 

84 
66 

81 
56 

81 
52 

85 
52 

85 
58 

61 
55 

66 

45 

52 
50 

72 
52 

70 
56 

80 
55 

80 
53 

75 
57 

75.4 
54.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

79 
59 

77 
56 

67 
59 

62 

38 

65 
39 

67 
41 

71 
53 

79 
52 

83 
58 

77 
51 

70 
49 

68 
43 

72 
44 

71 
50 

77 
54 

72 
59 

80 
59 

71 
59 

76 
57 

81 
53 

33 
57 

32 
51 

76 
45 

55 

40 

53 
40 

64 
49 

53 
48 

63 
55 

75 
58 

55 

45 

72.2 
51.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

84 
69 

83 
72 

78 
61 

65 

44 

60 
47 

55 
42 

74 
37 

78 
49 

79 
58 

75 
48 

71 
41 

79 
42 

73 
40 

76 
61 

77 
65 

83 
52 

81 

71 

75 

65 

82 

51 

65 
64 

84 
63 

76 
49 

56 

43 

53 

47 

73 
48 

65 
52 

83 
51 

77 
54 

75.2 
53,8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.?5 

.19 

.19 

.07 

.19 

.03 

.10 

.13 

.18 

.23 

.16 

.09 

.21 

.21 

.15 

.14 

.04 

.19 

.15 

.24 

.20 

.15 

.23 

.23 

.16 

.02 

.11 

_ 

.01 

.17 

B4.57 

WIND 

31 

34 

54 

50 

39 

34 

30 

25 

34 

41 

60 

47 

32 

26 

27 

56 

39 

50 

59 

24 

26 

32 

52 

41 

55 

38 

30 

31 

25 

41 
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HOPE  3  NE 

EVAP 

.26 

.25 

.18 

.12 

.19 

.00 

.03 

.13 

.21 

.10 

.16 

.15 

.23 

.18 

.13 

.25 

.21 

.24 

.18 

.20 
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.13 

.20 

.22 

.15 

.06 

.02 

» 

* 
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37 

37 

63 
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30 

32 

26 
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3 
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- 

- 

- 

- 
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- 

- 
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.22 

.10 

.17 
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.19 
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.31 
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.06 
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27 

29 
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60 

74 
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50 
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37 
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35 

43 

32 

77 
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80 

79 

67 
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81 

84 

62 

56 

75 

75 

79 
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81 

78 

80 

81 

89 

89 

76 

67 

63 
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56 

72 

82 
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57 

58 

59 

44 

44 

47 

47 

48 
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44 

44 

45 

49 

52 

53 

60 

62 
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48 

48 

56 

50 

46 

45 

49 

51 

55 

55 

5b 
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NARROWS  DAM 

EVAP 

.25 

.23 

.20 

.08 

.12 

.06 

.09 

.17 

.25 

.20 

.14 

.10 

.22 

.16 

.18 

.22 

.14 

.24 

.30 

.17 

.21 
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.22 

.17 

.13 

_ 
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- 
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26 

46 
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83 
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53 
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50 

52 
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52 

50 

51 

52 
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63 

63 
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50 

52 

63 

62 

55 

54 

51 

56 

56 

63 

55 
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NIMROD  DAM 

EVAP 

.?0 

.19 

.19 

.08 

.14 

.03 

.04 

.10 

.11 

.18 

.11 

.07 

.12 

.12 

.10 

.13 

.11 

.07 

.11 

.15 

.14 

.07 

.15 

.15 

.04 

.04 

.11 

.06 

.03 

.12 

3.26 

WIND 

14 

23 

31 

15 

19 

7 

9 

12 

14 

37 

30 

17 

15 

13 

16 

29 

29 

22 

29 

13 

9 

19 

17 

14 

19 

11 

24 

26 

5 

16 
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RUSSELLVILLE 

EVAP 

.19 

.16 

.OB 

.18 

.15 

.03 
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.15 

.19 

.29 

.05 
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.22 
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.17 
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.19 
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15 

19 

15 

18 

19 

11 

18 

1 

19 

50 

21 

11 
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16 
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14 

16 

22 

10 

10 

9 

21 

21 
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19 

18 

7 

14 

21 

504 
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70 
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83 

76 
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81 

88 

87 

87 

63 

82 

78 

80 

80 

80 

94 

88 

84 

88 

89 

90 

89 
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70 

69 

66 

75 

85 

86 
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58 

- 

67 

50 
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49 

50 

55 

63 

57 

50 

51 

50 

55 

55 
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63 

67 
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61 

70 

59 
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57 

59 

60 

66 

61 
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.30 
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.03 

.02 
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.28 

.75 

.22 

.17 

.23 

.25 
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.33 
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.35 
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.24 

.26 
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.19 

- 
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66 

59 
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11 

34 

7 

85 

27 

22 

34 

35 

30 

6 
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180 
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180 
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24 

23 

9 

19 

41 

42 
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MAX 

84 
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83 
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88 
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71 

63 
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81 

86 
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49 
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50 

45 

42 

41 

39 

40 

46 

50 

43 

42 

42 

42 

44 

48 

54 

56 
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50 

60 
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44 

43 

45 

48 

50 

56 

50 

47.6 
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DUMAS 

EL  DORADO  FAA  A I 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  I  . 

FATETTEVILLE  FAA 

FAVETTEVILLC  EXP 
FOROYCE  6  W 
FOREMAN 
FORBES!  CITY 
FORT  SMITH  MB  AI 


FORT  SMITH  WATER  PLAI 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4,  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

6REERS  FERRY  QAM 

GUROON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBEH  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 


JESSIEVILLI 
I JONESBORO 
; KEISER 


KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  we  A 

LITTLE  ROCK  FIlT 

I LURTON 

: MADISON 

j  MAGNOLIA  i    N 

: MAGNOLIA  5  N 

j  MALVERN 

j  MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2    S 
HARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


0S26  LOGAN 
0B2  7  LOGAN 
0030  LOGAN 
0B42  VAN  BUi 


0936  MONROE 


102  PULASKI 

132  12ARD 

152  OUACHITA 

154  OUACHITA 


238  GARLAND 
(>A2  MONROE 
4  55  JOHNSON 
457    JOHNSON 


666    POLK 

730    ASHLEY 
750    PULASKI 


835  YELL 
838  YELL 
948    SEVIER 

960  CHICOT 
968  PRAIRIE 
982  JOHNSON 
201S    HOWARD 


355  CHICOT 

356  CARROLL 
366  SHARP 


8*2    PIKE 

922    YELL 
930    BENTON 
946    CARROLL 
962    FAULKNER 
976    5ESAST1AI 

978    CLEBURNE 
074    CLARK 

088    ASHLEY 


230  CLEBURNE 


40  MADISON 


556  I 


HON 


3  33  13 
2  33  07 

7  36  24 


ITTLE  RIVI 

3600  NEWTON 
70*:  GARLAND 
734'  CRAIGHEAD 

3821  HISSISSIPP 

>862  LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
PIKE 


>060 


106    BOONE 
116    CRAWFORD 
134'  GRANT 
2*8i  PULASKI 
>250{  PULASKI 


NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT    SPRING 

I  FULTON 
LEE 

POINSETT 
SEARCY 
SEARCY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


19 


93  37 
93  58 
91    06 


1295 
1150' 
1100 


*26'      8At      BA 


93  09  360 
89  55  I  252 
93  59  ;    600 


93  55 

92  28 

93  20 


91  12 
93  30 

92  34 


?    35 

49 

09 

57 

57 

9? 

04 

07 

9? 

Ofl 

92 

3    33 

35 

92 

51 

37 

93 

*e 

59 

92 

43 

19 

93 

33 

^, 

93 

42 

24 

9* 

28 

93 

2? 

13 

94 

15 

,1 

9? 

00 

55 

93 

09 

14 

VI 

48 

34  22    93  41 


94 

93 

93 

90 

92 

90 

92 

93 

92 

9* 

92 

92 

93 

93 

35    32 

90    25 

35    6* 

92  3a 

36    03 

92    39 

;j 

l\ 

18 

172! 

6P 

32 

93 

25 

840^ 

15 

92 

28 

510 

1400 

05 

93 

18 

2166 

05 

92 

28 

316 

»P 

24 

90 

35 

293 

6P 

26 

94 

25 

10501 

91 

56 

175 

5P 

42 

92 

91 

35 

176 

fP 

15 

93 

42 

700 

1     35 

22 

92 

25 

705 

.  WILLIAMS 
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1150   6P   7A 
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AND  ELECTRIC  CO  1 


RSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON  ! 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

MARVIN  MORRISON  , 

B.  B.  HAMMOND  I 

P.  M.  BRECKEnRIOGE 


;  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
,  CLEO  £.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
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G.  A. 
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MOUNT  IDA 
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I  MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
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MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
I  MULBERRY  6  NNE 
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NASHVILLE  SCS 

'  NATHAN  4  WNW 

■  NEWHOPE  3  E 
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I  NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 
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I  AND  LIGHT  CO 


LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 
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WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FAR 
FEHNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U    S    SOIL    CONS    SERV 

JACK    E.    BURKS 

O.  TUCKER  VASSER 


C.  J.  RISTER 
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TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGI 
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5110    PIKE 
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!  C.    W.    MELSON 

RADIO    STATION    KDR! 

FRANK    TAYLOR 

U    S    SOIL    CONS    SER' 

PAULAMAY  G.  LEWIS 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
DOYNE  j.  CURTIS 
A.O.  HOlSROOK 


U  S  FED  AVIATION  AGENC1* 
J.  R.  HUDOLESION 
I  BENEDICTINE  SISTERS     | 
PEARL  NEWTON 

R.  P.  HAMBY 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

0.    N.    CUNNINGHAM 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 


VICE 


UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
WM.    W.    SPAULDING 
U    S    FISH    AND    WILOLIFE 
WILLIAM    S.    BUCKLEY 
ALGER    B.    POMEROY 

ADAM    C.     MELTON 
ARKANSAS    FORESTRY   COMM 
REEDIS    ALLEN 
JOHN   BROWN    UNIVERSITY 
MATTIE   0.   MI2ELL 


(KANSAS    FORESTI 


I  SUalACO  ABBEY 
LLA  O.  NORWOOD 
.    WEATHER    BUREAU 


I    S    FED   ; 


ATli 


CHARLEY  L.  SHARP 

GEORGE  W.KNOX 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 


ROWLAND  HAILEY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
nay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Teraperatiire"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  ""Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C,  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NORTHWEST 

BEAVER  DAM 

79.0 

54.1 

66.6 

90 

12  + 

31 

87 

2 

0 

1 

0 

2.57 

.82 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

BENTONVILLE 

79.1 

55.3 

67.2 

89 

11 

30 

74 

0 

0 

1 

0 

4.16 

1.93 

6 

.0 

0 

8 

2 

EUREKA  SPRINGS 

79.1 

54.7 

66.9 

0.3 

90 

10 

35 

63 

1 

0 

0 

0 

3.82 

-  2.73 

1.76 

25 

.0 

0 

2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

78.7 

55.9 

67.3 

87 

11 

29 

72 

0 

0 

1 

0 

3.71 

2.91 

25 

.0 

0 

1 
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87 

14+ 

35 

68 

0 

0 

0 

0 

5.32 

2.63 

26 

.0 

0 

4 

LEAD  HILL 

80.3 
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12 
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1.38 

27 

.0 
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58.0 
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0 
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2.62 
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.0 
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MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

80.5 

57.2 

68.9 

1.7 
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12 
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0 

5.92 

.69 
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79.4 
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67.1 
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31 
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5.98 
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MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

30.8 

57.1 

69.0 

89 

16 

33 

52 
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0 

4.27 

2.02 

27 

.0 

0 

3 
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2 

DIVISION 

68.0 

1.2 

5.61 

.24 
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NORTHEAST 

BALD  KNOB 

81.6 

57.3 

69.7 

90 

15 

36 

48 
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0 
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5.05 

2.45 

26 

.0 

0 
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2 
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BATESVILLE  LIVESTOCK 

82.3 

55.6 
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.0 
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.0 
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81.7 
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.99 
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.0 
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4.15 
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0 

5 

3 
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KEISER 

83.6 

58.2 

70.9 
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16 
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7 

0 

0 

0 

5.54 

2.02 

26 

.0 

0 

6 

3 
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MARKED  TREE 

82.2 

59.1 

70.7 

1.2 

95 

20 

39 

29 
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0 
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-  1.58 
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.0 
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2 
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NEWPORT 

82.3 

60.2 

71.3 
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91 
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38 
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68.2 
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80.1 

59.0 
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0.4 
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40 
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0 

0 

0 

0 
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-  4.14 
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OZARK 

83.0 

59.7 
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89 
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-  3.64 

.78 
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1 

PARIS 

84.0 

58.1 

71.1 

91 
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35 

38 

6 

0 

0 

0 

2.37 

.87 

26 

.0 

0 

4 

2 

RUSSELLVILLE 

85.0 

57.8 

71.4 

93 

14 

36 

34 

8 

0 

0 

0 

2.68 

1.50 

27 

.0 

0 

3 
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58.9 
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1.5 

92 

10 

38 

32 

5 

0 
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0 
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0 
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84.5 

58.5 

71.5 

94 
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36 
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4 
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0 
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82.7 
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81.2 

56.7 

69.0 

91 

15 

39 

23+ 

52 

1 

0 

0 

0 
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0.2 

90 

14 

35 

1 

37 

1 

0 

0 

0 

4.34 
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82.4 
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1 
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0 

0 
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HOT  SPRINGS  1  NNE 

84.8 

61.2 

73.0 

1.7 

91 

11 

41 

1 

22 
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2 
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84.3 

58.2 

71.3 

92 

11 

38 
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34 

4 

0 
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0 

3.42 
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LITTLE  ROCK  WB  AP            //R 

83.4 

59.3 

71.4 

0.9 

92 

16 

40 

2 

35 

5 

0 
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0 

1.29 

-  3.99 

.53 

26 

.0 

0 
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1 
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MALVERN 

84.9 

56.4 

70.7 

92 

11 

39 

2+ 

33 

3 

0 

0 

0 

2.12 

.91 

26 

.0 

0 
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2 
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MORRILTON 

83.7 

59.1 

71.4 

1.6 

90 

18+ 

39 

1 

30 

4 

0 

0 

0 

1.95 

-  3.38 

1.65 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

NIMROD  DAM 

83.1 

56.7 

59.9 

92 

17+ 

37 

1 

51 

6 

0 

0 

0 

3.74 

1.70 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

PERRYVILLE 

84.3 

56.9 

70.6 

1.8 

91 

14 

37 

23+ 

35 

3 

0 

0 

0 

3.14 

-  2.52 

1.50 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

SHERIDAN  TOWER 

84.1 

58.4 

71.3 

91 

11 

37 

1 

36 

4 

0 

0 

0 

1.99 

1.17 

25 

.0 

0 
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DIVISION 

70.7 

1.0 

2.72 

-  3.05 

.0 

EAST  C-ENTRAL 

BRINKLEY 

82.6 

58.3 

70.5 

0.2 

90 

15  + 

37 

40 

3 

0 

0 

0 

5.17 

2.90 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

OES  ARC 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  95°  on  the  20th  at  Marked  Tree,  and  on  the  11th  at  Fort  Smith  Water 

Plant 


Lowest  Temperature: 


27°  on  the  1st  at  Gravette 


Greatest  Total  Precipitation:         8.  36  inches  at  Melbourne  and  Salem 

Least  Total  Precipitation:  0.  31  inch  at  Athens 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.  92  inches  on  the  26th  at  Melbourne 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    53    - 
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.02 

.07  1.90 

.77 

M0R08AY  LOCK  AND  0AM  B 

1.25 

.68 

.28 

.03 

.25 

.01 

MORRILTON 

1.95 

7 

.07 

T 

.23  1.65   7 

MOUNT  IDA 

3.83 

.03 

1.08 

.74 

1.83 

.15 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5.92 

.04 

.48   .30 

■  06 

.18   T 

.09 

.25  2.20  2,32 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

5.98 

.04 

.33   .30 

.06 

.17 

.08 

,20  2,30  2,50 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

4.27 

.22 

■  09 

1,87  2,02 

.07 

lOlBB  loUowing  Station  Indi 
-    54    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Contmued 


Day  of  Month 


13       14       15 


25      26       27      28       29      30 


HOLBEBRY    6    NNE 

3.30 

NARROWS   OAH 

1.22 

HASHVILLE    PEACM   SUSSTA 

2.9« 

NATHAN    *    WNW 

.95 

NATURAL    DAM 

3.52 

NEKMOPE    3    E 

.S3 

NEWRORT 

5.69 

NIMROO   DAM 

J.7» 

ODELL    3    N 

3.S9 

OOEN    2    » 

5.36 

OKAY 

3.45 

OSCEOLA    2    NNW 

4.54 

OHENSVILLE 

2.22 

OZARK 

2.04 

OZONE 

4.12 

PAHAGOULD    RADIO   KORS 

6.39 

PARIS 

2.37 

PARKIN    2    w 

4.35 

PARKS 

5.50 

PERRYVILLE 

3.14 

PINE    BLUFF 

2.02 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.51 

PINE    RIOGE 

3.67 

POCAHONTAS    1 

5.11 

PORTLAND 

1.13 

PRESCOTT 

3.39 

RATCLIFF 

4.10 

ROGERS 

2.79 

ROHWER    2    NNE 

1.67 

fiUSSELLVILLE 

2.68 

SAINT    CHARLES 

2.37 

SAINT    FRANCIS 

5.B4 

SALEH 

8.36 

SEARCY 

5.70 

SHERIDAN   TOWER 

1.99 

SHIRLEY 

5.98 

SI  LOAM   SPRINGS 

4.79 

SPARKMAN    3    WSW 

2.64 

STAMPS 

1.28 

STAR   CITY    2    S 

1.99 

STORY 

4.58 

STUTTGART 

4.65 

STUTTGART    9    ESE 

2.98 

SUBIACO 

2.20 

TAYLOR 

1.33 

TEXARKANA   WB   AIRPORT    //R 

4.60 

WALDRON 

4.21 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

6.83 

WARREN 

1.73 

WEST   MEMPHIS 

6.42 

WHITE    ROCK 

3.20 

WYNNE 

5.01 

.80      .29 

T 

1.36      .02 


1.46       .93 


.01       .69    1.70 


.17 

3 

.10 
.02 

1 

.65 
.97 

.02 

.49 

.76 

.90 

1 

.65 

2 

.93 

1 

.60 

.75 

T 

.87 

.80 

2 

.00 

2 

.00 

2 

.20 

2 

.40 

.21 

1 

.60 

1 

.04 

.54    1.67    1.12 


.13      .91    1.50 


.02    1.25 

.25 

2.72       .70 

.69 

3.42    3.01 

2.18    2.3t 

1.17       .35 

.11 

2.32    1.54 

.10 

2.34    1.30 

2.04    2.10 
.50    3.60 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Staticn 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

7* 
63 

76 
62 

79 
59 

81 
53 

82 
69 

82 
66 

85 
66 

84 
67 

82 
65 

82 
69 

36 
69 

85 
76 

36 
71 

86 
73 

96 
71 

87 
72 

85 
73 

88 
74 

83 
71 

87 
71 

38 
71 

83 
69 

82 
66 

83 
61 

84 
62 

85 
66 

81 
68 

84 
74 

87 
68 

86 
68 

37 
63 

34.2 
68.1 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE  i   SANDY  LOAM.   GROUND  COVER i   GRASS.   INSTRUMENTATION,   SOIL  THERMOMETERS. 


•  following  Station  Indvi. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY    1963 


Station 

Day 

0<  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

1 
22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

3, 

% 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

65 
39 

73 
43 

84 
59 

85 
59 

85 
52 

82 
50 

84 
57 

86 

68 

83 

63 

86 

70 

88 

68 

88 
65 

84 
67 

90 
64 

88 
53 

88 

57 

87 
63 

87 

57 

87 
52 

36 

57 

82 
61 

7S 

49 

70 
46 

75 
47 

75 
59 

81 
51 

S3 
50 

87 
62 

85 
52 

85 
60 

S3 
58 

82.9 
58.4 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

68 

4S 

74 
45 

83 
56 

86 
61 

83 
63 

83 
61 

87 
60 

67 
61 

84 
64 

88 
59 

90 
68 

86 
67 

90 
69 

83 
67 

88 
64 

88 
57 

86 
67 

86 
60 

81 
58 

78 
50 

85 
60 

78 
49 

69 

45 

73 
51 

87 
62 

81 
54 

84 
63 

87 
61 

83 
62 

33 
61 

83 
59 

63.3 
60.5 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

72 
44 

74 
42 

83 
56 

84 
58 

86 
57 

87 
61 

85 
57 

87 
59 

85 
63 

89 
64 

68 
63 

88 
61 

84 
65 

90 
67 

39 
64 

87 
57 

89 
67 

87 
65 

88 
54 

82 
55 

82 

60 

78 
50 

71 
45 

79 
46 

82 
54 

87 
60 

88 
63 

69 
62 

85 
62 

37 
62 

85 
61 

34.5 
58.9 

BAUD  KNOB 

MAX 
MIN 

64 
36 

72 
39 

81 
57 

85 

57 

84 
58 

82 
55 

85 
58 

67 
56 

64 
69 

85 
72 

82 
58 

89 
66 

87 
58 

86 
68 

90 
51 

89 
51 

85 
57 

36 
55 

87 
57 

34 
58 

82 

60 

74 

51 

70 
37 

75 
47 

63 

48 

76 
61 

80 
61 

84 
58 

34 

57 

SO 
60 

81 
56 

31.6 
57.8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

66 
31 

73 
37 

83 
53 

85 
57 

83 
56 

85 
58 

85 
54 

88 
58 

85 
63 

90 
70 

84 
66 

91 
53 

90 
65 

89 
50 

90 
64 

92 
63 

85 
56 

88 
55 

86 
54 

82 

53 

82 
53 

72 
50 

70 
37 

70 
45 

53 
51 

74 
59 

83 
58 

83 
52 

85 
55 

82 
55 

83 
51 

32.3 
55.6 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

66 
31 

72 
32 

81 
54 

84 
54 

82 
55 

83 
50 

84 
51 

87 
53 

86 
64 

85 
72 

84 
57 

88 
61 

69 
65 

89 
68 

33 
61 

89 

60 

85 
69 

87 
51 

87 
51 

84 
49 

81 
51 

77 
54 

70 
35 

73 
42 

57 
53 

75 
50 

32 
60 

S3 
64 

84 
51 

82 
54 

83 
51 

82.0 
54.6 

BEAVER  OAM 

MAX 
MIN 

54 
31 

71 
35 

68 
45 

83 
50 

84 
59 

84 
55 

82 
52 

84 
56 

85 
62 

85 
59 

90 
67 

90 
65 

39 
63 

80 
59 

88 
53 

86 
70 

87 
62 

80 
52 

82 
63 

33 
43 

74 
48 

71 
48 

61 
35 

52 
40 

53 
54 

78 
55 

73 
57 

83 
59 

30 
54 

32 

57 

83 
53 

79.0 
54.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

63 

40 

68 
39 

82 
57 

85 
56 

84 
59 

82 
60 

85 
55 

87 
57 

82 
62 

35 

71 

89 

73 

87 
67 

87 
57 

89 
55 

88 
61 

88 
65 

86 
56 

85 
45 

37 
55 

83 
59 

85 
48 

81 
52 

70 
40 

78 
46 

77 
61 

82 
62 

83 
52 

84 
61 

85 
57 

32 
59 

83 
55 

82.7 
57.5 

BtNTONVlLLt 

MAX 
MIN 

69 
30 

67 

39 

82 
47 

84 
57 

83 
58 

81 
55 

VI 

85 
50 

82 

65 

88 
69 

89 
67 

68 
66 

80 
55 

88 
60 

85 
62 

37 
66 

78 
61 

82 
51 

79 
59 

74 
47 

71 
45 

60 
47 

59 
35 

62 
52 

33 
55 

78 
60 

83 
55 

80 
53 

80 
51 

SO 
50 

81 
55 

79.1 
55.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

MAX 
MIN 

68 
39 

66 
39 

1% 

11 

87 
59 

85 
61 

84 
56 

85 
56 

88 
58 

80 
59 

83 
64 

87 
62 

84 
65 

83 
53 

91 
51 

87 
61 

89 
55 

33 
54 

84 

51 

82 
60 

74 
57 

79 
57 

60 
39 

63 
44 

75 
55 

84 
63 

86 
62 

84 
63 

37 
65 

89 

58 

33 
55 

81.2 
56.7 

BLYTHEVlLLt 

MAX 

MIN 

65 
36 

44 

80 

54 

82 
59 

85 
50 

83 
61 

86 

57 

90 
54 

86 
67 

84 
61 

86 
62 

90 
65 

91 
73 

90 
62 

92 
62 

92 
67 

84 

70 

85 
67 

89 
59 

76 
57 

32 

59 

69 
55 

72 
38 

72 
49 

63 
54 

76 

61 

30 
62 

82 
66 

63 
58 

83 
61 

83 
56 

31.7 
58.6 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
37 

73 
42 

86 
54 

90 
65 

88 
63 

86 

59 

88 

57 

89 
69 

84 
64 

90 
71 

91 
57 

90 
66 

33 
56 

92 
69 

91 

64 

90 
65 

34 
63 

85 

55 

85 
57 

77 
56 

81 
57 

69 

50 

59 

38 

77 
50 

85 
64 

81 
63 

86 
61 

36 
62 

88 

55 

34 
50 

86 
54 

84.3 
58.9 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

65 

37 

74 
41 

80 
41 

85 
57 

87 
58 

84 
60 

86 
59 

88 
60 

85 

64 

87 
65 

87 
70 

90 
70 

89 
69 

90 
65 

90 
64 

89 
55 

88 
68 

87 
55 

89 
55 

75 

55 

84 
59 

65 
55 

73 
43 

73 
48 

56 
57 

76 
62 

84 
60 

83 
63 

83 
60 

81 
52 

88 
57 

82.6 
58.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

72 

44 

77 
44 

84 
55 

87 
58 

86 
52 

89 
60 

88 
60 

89 
51 

87 
62 

91 
68 

91 
71 

89 
69 

83 
69 

92 
58 

91 
67 

90 
68 

88 
70 

88 
51 

89 
58 

35 
53 

83 
64 

73 
51 

72 
45 

81 
49 

91 
60 

89 
70 

89 
51 

37 
63 

85 
62 

85 
60 

85 

57 

35.0 
60.7 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
36 

73 
44 

83 
54 

89 
52 

87 
53 

76 
59 

85 
56 

90 
59 

86 
50 

91 
69 

90 
58 

89 
65 

87 
59 

91 
58 

92 

63 

92 
63 

36 
63 

88 
53 

87 

57 

83 
56 

82 
54 

74 
50 

67 
42 

74 
50 

76 

67 

75 
52 

88 
59 

88 
5* 

88 
56 

84 
51 

34 
50 

83.6 
58.9 

CONWAY 

MAX 

MIN 

66 
35 

74 
40 

82 
52 

86 
51 

86 
58 

85 
58 

85 
55 

88 
69 

86 

54 

87 
73 

88 
58 

88 
55 

35 
66 

90 
63 

88 
53 

88 
65 

87 
55 

87 
55 

87 
58 

84 
58 

82 
59 

80 
50 

70 
37 

75 
47 

74 
59 

30 
61 

84 
51 

86 
63 

86 
57 

85 
59 

83 
53 

83.3 
57.7 

CORNING 

MAX 

MIN 

68 
35 

74 
38 

82 
48 

84 
55 

81 
57 

83 
51 

88 
55 

91 
59 

88 
55 

89 

71 

34 
57 

92 
54 

90 
57 

91 
51 

93 
63 

93 
56 

85 
56 

88 
55 

88 
58 

78 

54 

80 
53 

73 
50 

70 
40 

73 
49 

64 

51 

71 
60 

83 
62 

32 
62 

84 

57 

80 
58 

84 
55 

82.4 
57.2 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

66 

45 

74 
42 

83 
55 

85 
58 

86 
60 

84 
61 

86 
59 

67 
58 

82 
61 

87 
57 

88 
57 

88 
62 

68 
58 

92 
67 

93 
66 

90 
68 

83 
71 

86 

67 

92 
63 

80 
53 

84 
62 

31 
54 

73 
49 

84 
50 

90 
61 

83 
72 

88 
68 

78 
63 

89 
59 

35 
58 

35 
56 

84.7 
60.5 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

64 
41 

74 
43 

82 
57 

86 
56 

85 
50 

81 
60 

65 
63 

88 
51 

83 
62 

88 
67 

90 
69 

88 
68 

89 
69 

39 
67 

39 
53 

90 
67 

89 
70 

85 
60 

88 
58 

80 
62 

82 
53 

75 
52 

71 
45 

83 
49 

86 
62 

35 
57 

84 
62 

81 
53 

32 
62 

82 
61 

64 
58 

83.5 
59.6 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

67 
37 

73 
42 

84 
53 

87 
59 

85 
59 

87 
59 

88 
56 

89 

57 

64 
50 

87 
72 

91 
67 

89 
53 

37 
69 

92 
65 

91 
54 

90 
64 

38 
65 

86 
55 

67 
58 

83 
59 

83 
58 

75 
50 

71 
39 

76 
48 

74 
58 

79 
52 

87 
60 

88 
62 

86 
57 

85 
51 

35 
57 

64.1 
57.9 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

67 

44 

58 
45 

83 
58 

87 
51 

86 
54 

87 
60 

87 
58 

88 
60 

80 
54 

87 

70 

90 
69 

83 
64 

82 
66 

89 
57 

38 
64 

88 
66 

91 
58 

33 

56 

86 

57 

77 
60 

81 
61 

75 
55 

73 
43 

80 
49 

84 
53 

87 
68 

91 

70 

89 

60 

89 
61 

32 
62 

85 
64 

33.8 
60.6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

65 
39 

74 
43 

82 
58 

85 
61 

86 

59 

83 
51 

85 

58 

86 

68 

85 
65 

88 
65 

37 
69 

90 
69 

88 
71 

89 
67 

91 
66 

89 

71 

38 
55 

88 
53 

89 
58 

87 
63 

75 
51 

74 
50 

72 
43 

77 
51 

74 
60 

78 
52 

83 
61 

83 
66 

84 
59 

82 
60 

63 
57 

83,0 
59.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

60 
35 

66 

42 

77 
50 

82 
62 

79 
60 

76 
57 

80 
61 

61 
62 

77 
61 

84 
64 

62 
66 

82 

64 

84 
63 

81 
50 

83 
64 

76 
58 

80 
60 

79 
62 

77 
47 

73 
53 

63 

41 

55 

45 

75 
49 

71 
55 

82 
60 

80 
58 

75 
50 

75 
56 

76.7 
56.3 

DIERKS 

MAX 
MIN 

69 

44 

70 
41 

85 
55 

87 
59 

85 
50 

83 
60 

87 
64 

88 
68 

82 
57 

86 
59 

92 
70 

35 
60 

83 
63 

86 
64 

85 
56 

88 
61 

89 
54 

88 
52 

86 
54 

79 

51 

84 
59 

78 
52 

71 
40 

83 
45 

85 
59 

87 
59 

93 
65 

89 
60 

90 
57 

85 
58 

85 
54 

84.4 
57.5 

DUMAS 

MAX 
MIN 

67 
41 

75 

43 

83 
58 

85 
58 

88 
50 

84 
61 

88 
62 

89 
52 

89 
62 

89 
61 

91 
69 

90 
59 

89 
68 

90 
68 

90 
54 

90 
55 

89 
64 

88 
60 

90 
70 

82 
52 

85 
62 

73 
51 

74 
45 

83 
49 

85 
60 

85 
66 

65 
63 

82 
54 

85 
53 

36 
51 

65.2 
60.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

67 
44 

75 
45 

83 
58 

86 
60 

86 
64 

86 
58 

85 
63 

88 
61 

63 
61 

89 
57 

90 
70 

87 
57 

69 
69 

39 
67 

89 
56 

89 
66 

35 

70 

35 
62 

90 
58 

79 
54 

86 
53 

70 
51 

71 
47 

81 
50 

90 
62 

89 
72 

88 
59 

81 
53 

88 
50 

84 
50 

84 
57 

64.4 
51.1 

EUDORA 

MAX 
MIN 

45 

46 

50 

61 

65 

61 

63 

64 

62 

56 

69 

67 

57 

56 

68 

67 

70 

65 

59 

62 

52 

54 

50 

51 

63 

72 

55 

55 

52 

52 

58 

61.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
35 

59 

41 

75 

49 

83 
50 

82 

58 

80 
55 

84 
55 

85 

56 

83 

64 

90 
69 

87 
61 

37 
65 

79 
60 

37 
59 

84 
62 

86 
67 

77 
53 

82 

59 

82 
55 

72 
45 

72 
47 

65 
44 

50 
37 

75 
52 

75 
57 

73 
60 

82 

55 

80 
58 

80 
53 

80 
57 

80 
55 

79.1 

54.7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
29 

65 

45 

79 
52 

83 
62 

86 
59 

82 
56 

81 

53 

84 
58 

82 
57 

85 
70 

87 
56 

84 
66 

64 
68 

36 

64 

83 
63 

86 
53 

80 
53 

84 
50 

83 
55 

76 
52 

72 
47 

57 
41 

59 

35 

56 
52 

81 
59 

71 
60 

34 
55 

31 
58 

82 
51 

79 
57 

79 
58 

76.7 
65.9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

30 

67 
45 

80 
54 

83 
52 

83 
59 

81 
52 

82 
54 

84 

51 

82 
67 

88 
71 

33 
67 

85 
55 

35 
69 

86 
65 

84 
57 

87 
71 

83 
61 

32 

51 

83 
56 

77 
49 

73 
47 

70 
46 

60 
37 

56 

53 

80 
57 

73 
59 

80 
55 

SO 
60 

61 

53 

60 
60 

80 
58 

79.5 
56.5 

FORDYCE  6  W 

MAX 

MIN 

73 
42 

78 
41 

86 
56 

87 
61 

88 
58 

88 

56 

89 
58 

90 
59 

86 
53 

91 
66 

89 
53 

90 
56 

38 
57 

91 
66 

92 
67 

91 
57 

89 
63 

90 
65 

90 
57 

37 
61 

84 
51 

75 
49 

74 
44 

83 

48 

89 

51 

86 
63 

91 
61 

88 
61 

89 
52 

85 
59 

88 
54 

85.6 
59.3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
39 

69 

44 

84 
54 

90 
60 

88 
63 

84 
61 

88 

58 

90 

61 

84 
63 

90 
68 

94 
71 

39 
66 

87 
70 

91 
70 

90 
64 

90 
65 

82 
53 

86 
57 

87 
61 

73 
58 

78 
57 

51 
45 

54 
43 

75 
54 

83 
62 

80 
52 

88 
51 

87 
62 

67 
58 

82 
64 

SO 
55 

82.9 
59.7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

64 
32 

67 
45 

80 
50 

84 
64 

84 
59 

84 
57 

82 

50 

85 
58 

85 
56 

87 

72 

95 
65 

85 

54 

84 
52 

36 
52 

87 
51 

87 
59 

84 
52 

85 
51 

84 
59 

77 
55 

75 

49 

73 
48 

51 
33 

71 
52 

80 
57 

76 
61 

85 
36 

84 
59 

87 
53 

84 
58 

80 
60 

81.0 
55.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

67 
33 

73 
34 

84 
44 

85 

55 

83 

55 

84 
58 

85 

53 

69 
61 

85 
58 

91 

73 

88 
66 

90 
61 

35 
61 

92 

57 

89 
56 

91 
51 

85 

64 

87 
49 

86 

50 

75 
52 

78 
50 

75 
50 

56 
49 

63 
50 

74 
54 

75 
50 

86 
56 

84 

60 

85 
52 

84 
55 

81 
52 

«._3 
S4.2 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

69 

27 

67 
38 

82 
45 

84 
59 

83 
56 

82 

54 

83 
63 

84 
61 

82 
64 

38 
67 

69 
65 

86 
55 

80 
55 

38 
59 

36 
61 

87 
51 

31 
58 

32 
45 

80 
57 

74 
45 

71 
47 

62 

46 

59 

36 

61 
61 

82 
55 

77 
58 

87 
51 

80 
55 

32 
51 

32 
59 

80 
55 

79.3 
53.9 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

65 
33 

73 
37 

83 
50 

85 
57 

86 
56 

84 
57 

85 
54 

88 
54 

84 
57 

86 
70 

86 
68 

38 
62 

86 
67 

91 
61 

39 
59 

90 
50 

67 
64 

87 
52 

36 
54 

75 
67 

82 
67 

72 
60 

70 
37 

75 
47 

71 
57 

77 
50 

33 

60 

85 
61 

85 
53 

83 
59 

83 
53 

82.4 
55.6 

GREERS  FERRY  OAM 

MAX 
MIN 

61 

38 

52 

37 

68 

50 

77 
58 

81 
57 

79 
58 

83 
57 

84 
58 

86 

54 

84 
68 

84 
63 

82 
67 

87 
57 

85 
52 

38 
64 

88 
62 

83 
55 

86 
55 

37 
57 

87 
55 

71 
55 

82 

64 

58 
41 

68 
51 

74 
54 

66 
54 

76 
56 

34 
58 

84 
56 

84 
68 

84 

54 

79.3 
56.7 

HARRISON 

MAX 
MIN 

65 

30 

73 
40 

82 
48 

85 
58 

81 

60 

84 
55 

84 
62 

85 
56 

85 
50 

90 
70 

89 
59 

89 
54 

84 
52 

90 
51 

87 
61 

83 
54 

79 
64 

65 
51 

85 
57 

75 
51 

75 
49 

57 

48 

52 
35 

75 
51 

73 
52 

77 
59 

85 
50 

83 
50 

85 
52 

81 
55 

82 
52 

81.0 
53.8 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
35 

70 
44 

80 
52 

81 
59 

81 
59 

80 
59 

81 
55 

85 
52 

82 
54 

87 
71 

35 
68 

37 
65 

80 
63 

87 
63 

85 
55 

35 
56 

75 
60 

80 
57 

83 
56 

71 
50 

69 
52 

60 
43 

60 
39 

64 

52 

71 
53 

75 
59 

83 
56 

79 
59 

81 
55 

80 
59 

79 
57 

77.6 
56.6 

See  RelerencB  Notes  Following  Station   Index 
-    56    - 


CoDllBUed 

D 

AI 

LY 

T] 

ElV 

[PE 

:Ri 

\T 

UF 

ES 

ARKANSAS 
MAY  1963 

Slalion 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HELENA 

MAX 
MIN 

67 

43 

64 
44 

74 
49 

77 
56 

83 

60 

87 
62 

SO 
61 

84 
61 

89 
67 

87 
68 

37 
70 

87 

70 

90 

71 

90 
67 

87 
66 

90 

65 

90 

70 

86 

50 

87 

59 

88 

61 

77 
61 

81 
59 

61 
48 

71 
51 

80 

57 

76 
64 

81 
62 

34 

64 

80 
63 

81 

61 

81 
60 

31.5 
60.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

67 
43 

73 
41 

84 
55 

88 
62 

85 
64 

84 
62 

86 
59 

87 
61 

81 
63 

S3 
57 

90 
69 

85 
66 

85 
58 

89 
67 

87 
67 

86 
59 

89 
69 

87 
58 

87 
55 

82 
61 

83 
50 

75 
50 

71 
45 

80 
48 

86 
62 

87 
59 

89 
66 

85 
60 

86 
62 

83 
50 

85 
58 

83.9 
60.2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

70 
41 

73 
47 

S3 
58 

86 
62 

85 
64 

85 
60 

86 

60 

88 
67 

84 
66 

86 
70 

91 
72 

87 
69 

86 

70 

90 
58 

89 
68 

89 

70 

88 
66 

90 
50 

89 
62 

84 
59 

84 
59 

77 
52 

70 
44 

80 
50 

87 
64 

83 
63 

86 
62 

88 
51 

90 
50 

88 
63 

86 
61 

84.8 
61.2 

JONESSORO 

MAX 
MIN 

65 
39 

73 
43 

83 
55 

64 
58 

82 
59 

80 
61 

85 
62 

89 
65 

85  i  36 
66  ;  71 

33 
63 

91 
55 

91 
71 

39 
64 

90 
69 

91 
57 

86 
70 

86 
60 

87 
61 

80 
55 

81 
59 

77 
54 

70 
44 

75 
53 

68 
53 

74 
50 

79 
60 

84 
67 

84 
50 

81 
62 

83 
60 

82.0 
59.9 

WISER 

MAX 

MIN 

65 
36 

73 
43 

82 
55 

84 
54 

85 
53 

84 
51 

86 
59 

91 
59 

86  1  84 
64   71 

83 
65 

93 
57 

93 

72 

90 
64 

93 
65 

94 
64 

87 
73 

89 
56 

91 
52 

82 
57 

84 
60 

81 
56 

73 
41 

79 
50 

78 
49 

75 
50 

79 
55 

80 
68 

82 
59 

80 
58 

85 
57 

83.6 
53.2 

HEO 

MAX 
MIN 

62 

41 

74 
44 

80 
56 

85 

58 

83 

60 

80 
61 

32 
60 

38 
62 

83 
63 

35 

69 

87 
70 

87 
69 

87 
59 

88 
66 

88 
63 

88 
66 

85 
55 

83 
59 

87 
57 

80 
60 

81 
64 

73 
52 

69 
43 

79 
50 

75 
61 

75 
62 

73 
59 

75 
50 

75 
52 

80 
59 

81 
58 

80.7 
59.7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

70 
32 

82 
42 

78 
54 

80 
58 

82 
60 

83 
70 

84 

54 

87 
55 

85 

62 

90 
69 

90 
53 

91 
64 

32 
61 

83 
60 

36 
63 

88 
65 

76 
63 

81 
53 

81 
57 

74 
50 

72 
48 

57 
48 

66 

37 

67 
51 

67 
53 

77 
54 

84 
56 

82 
54 

81 

57 

84 
52 

83 
53 

80.3 
55.4 

LEOLA 

MAX 
MIN 

66 

39 

75 
38 

84 
56 

87 
54 

86 
59 

83 
59 

85 
55 

89 

57 

34 
54 

88 
59 

92 
68 

91 
66 

89 
69 

89 
64 

90 
62 

90 
55 

87 
67 

85 
58 

68 
54 

77 
59 

83 
52 

74 
52 

70 
42 

78 
45 

89 
59 

84 
54 

87 
63 

89 
51 

85 
62 

85 
58 

82 
54 

84.3 

58.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
41 

75 

40 

82 
57 

86 
57 

86 
58 

82 
62 

84 
58 

87 
60 

34 
53 

86 

72 

88 
59 

88 
68 

37 
68 

91 
65 

91 
63 

92 

65 

88 
67 

90 
56 

90 
57 

76 
60 

85 

64 

65 
46 

73 
42 

81 
48 

74 
61 

84 
64 

84 
63 

86 
54 

86 
61 

85 
62 

85 
56 

83.4 
59.3 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

66 
43 

76 
45 

82 
57 

85 

60 

85 
60 

84 
56 

85 

58 

87 
50 

82 
62 

88 
56 

90 
58 

88 
65 

87 
67 

88 
65 

87 
65 

S7 
65 

86 
69 

65 
61 

88 
55 

83 
62 

84 
51 

77 
49 

70 
45 

80 
48 

89 
52 

90 
69 

85 
61 

87 
59 

85 

57 

83 
58 

83 
57 

84.0 
59.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

67 
39 

73 
39 

83 
56 

87 
55 

85 
54 

85 
59 

87 
57 

87 
55 

86 
58 

87 
69 

92 
66 

88 
64 

87 
64 

89 
62 

90 
50 

90 
60 

87 
50 

87 
53 

87 
55 

83 
58 

84 
50 

77 
50 

72 
42 

80 
44 

88 
59 

85 
63 

86 
61 

89 
60 

87 
55 

89 
58 

89 
53 

84.9 
56.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

67 
29 

72 
36 

83 
42 

82 
55 

82 
55 

83 
55 

84 
51 

88 

53 

85 

57 

S3 
59 

90 
61 

90 
50 

81 
65 

85 
49 

84 
55 

76 
53 

76 
48 

65 
49 

70 
35 

67 

47 

64 
49 

72 
59 

84 
59 

84 
60 

84 
52 

82 
52 

82 
50 

79.4 
51.7 

M^RIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

65 
39 

87 
37 

78 
59 

59 

86 
60 

82 
50 

84 
60 

88 
61 

86 
65 

83 
6S 

89 
71 

92 

70 

91 
70 

89 
55 

92 
65 

92 
54 

88 
71 

87 
57 

89 
56 

85 
59 

83 
52 

79 
53 

74 
42 

79 
50 

75 
60 

78 
63 

83 
61 

82 
65 

82 
59 

82 
62 

84 
58 

34.0 
59.7 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

54 
39 

72 

44 

78 
54 

82 
55 

85 
58 

81 
62 

84 

51 

89 
59 

87 
65 

84 
72 

81 
58 

92 
65 

90 
70 

88 
64 

89 
63 

91 

64 

83 
63 

86 

55 

90 
61 

95 
58 

81 
57 

78 
56 

71 
42 

77 
50 

72 
58 

76 
57 

79 
60 

81 
70 

81 
50 

80 
63 

82 
59 

82.2 
59.1 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

66 
31 

70 
44 

80 
55 

84 
61 

82 
52 

82 
64 

83 
63 

66 
64 

34 
66 

88 
70 

85 
68 

87 
68 

84 
67 

90 
65 

87 
66 

88 
59 

84 
64 

85 
52 

85 
54 

75 
52 

72 
52 

69 
49 

62 

37 

70 
52 

74 
54 

80 
56 

85 
58 

83 
65 

83 
58 

80 
57 

30 
55 

80.4 
58.0 

MENA 

MAX 
MIN 

66 

40 

66 

42 

80 
52 

83 
63 

84 
63 

77 
59 

r. 

85 

61 

79 
53 

83 
69 

88 
67 

83 
65 

81 
68 

86 
65 

85 
55 

84 
64 

81 
63 

84 
57 

82 

58 

77 
58 

78 
60 

71 
53 

54 
43 

76 
48 

81 
62 

79 
54 

87 
60 

85 
59 

85 
57 

80 
61 

81 
62 

80.1 
59.0 

MONT  I  CELLO  3  S 

MAX 
MIN 

67 
42 

76 
40 

82 
51 

36 
61 

87 
58 

81 
58 

85 
59 

89 
57 

84 
59 

89 
68 

91 
58 

87 
56 

88 
59 

90 
70 

90 
67 

89 
65 

87 
70 

84 
61 

83 
57 

80 
62 

84 
60 

78 
52 

70 
47 

81 

47 

90 
50 

85 
57 

85 
61 

83 
62 

83 
60 

83 
57 

83 
55 

84.1 
59.2 

M0R08AV  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

75 
45 

68 

41 

77 
55 

82 

58 

86 

60 

35 
59 

34 

59 

86 

50 

88 

60 

82 
52 

38 
68 

90 
66 

87 
67 

37 
65 

90 
64 

89 
55 

88 
59 

86 
52 

86 

57 

89 
62 

80 
62 

84 

55 

67 
47 

72 

47 

81 
54 

90 
67 

85 
65 

88 
62 

79 
50 

87 
57 

84 
54 

83.5 
59.2 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

65 
39 

75 
43 

83 
55 

85 
61 

87 
59 

85 
50 

86 
61 

87 
59 

85 
62 

85 

74 

89 
68 

90 
55 

88 
65 

90 
65 

90 
55 

89 
65 

85 
65 

90 
60 

89 
61 

85 
58 

83 
50 

79 
56 

70 
42 

75 
50 

75 
50 

77 
62 

85 
61 

87 
54 

86 
58 

85 
63 

84 
56 

83.7 
59.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

68 
35 

73 
36 

79 
52 

85 
55 

82 

54 

83 
59 

85 
53 

86 
56 

81 
63 

85 
70 

90 
67 

35 
63 

82 
68 

88 
62 

88 
62 

88 
67 

84 
64 

85 
53 

85 

54 

80 
58 

81 

57 

57 
53 

69 
38 

77 
45 

86 

57 

80 
52 

88 
51 

87 
53 

86 
53 

82 
57 

82 
60 

81.8 
56.7 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

69 

42 

72 
50 

82 

54 

82 

57 

83 
60 

85 
60 

85 
60 

88 
63 

85 
65 

89 
66 

86 

64 

90 
63 

84 
60 

39 
64 

86 
63 

64 

80 
57 

85 
60 

84 
52 

76 
51 

75 
49 

50 
51 

68 

45 

59 
52 

55 
53 

77 
56 

82 
51 

83 
56 

83 
59 

84 
57 

82 
50 

80.5 
57.2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

59 
31 

66 
39 

72 
46 

61 
54 

82 
56 

83 
59 

34 
54 

85 
56 

88 
61 

86 
55 

89 
67 

82 
65 

89 
64 

83 
60 

88 
63 

87 
62 

89 
64 

80 
54 

85 
55 

84 
52 

75 
49 

75 
50 

65 
39 

56 

45 

67 
52 

63 
54 

77 
57 

84 
62 

82 
54 

84 
55 

32 
55 

79.4 
54.8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

68 
33 

70 
42 

80 
57 

83 
60 

85 
57 

35 
55 

85 

60 

86 

61 

83 
66 

38 

70 

82 
68 

S3 
63 

86 
68 

88 
64 

38 
65 

89 
58 

83 
66 

85 
55 

64 
55 

80 
54 

80 
52 

67 
50 

68 
36 

73 
48 

55 

53 

75 
59 

82 
59 

81 
63 

84 
55 

83 
56 

80 
52 

SO. 8 
57.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

71 
43 

69 
39 

73 
52 

83 
54 

86 
58 

85 
61 

83 
55 

86 
56 

87 
55 

79 
65 

86 

62 

90 
59 

87 
63 

37 
62 

89 
57 

88 
62 

89 
64 

89 
52 

89 

54 

88 
60 

77 
57 

84 
56 

68 
45 

72 
45 

81 
53 

36 
64 

85 
55 

89 
60 

89 
55 

90 
57 

85 
55 

83.5 
55.5 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

MAX 
MIN 

71 
41 

65 

42 

69 
55 

82 
58 

85 

60 

84 
59 

83 

56 

85 
58 

86 
59 

78 
65 

86 
65 

87 
63 

80 
64 

85 
63 

38 
60 

87 
65 

88 
66 

88 

50 

88 
56 

86 
59 

77 
57 

82 
49 

55 
42 

70 
50 

79 
51 

83 
54 

85 
66 

88 
59 

84 
50 

87 
51 

81 
60 

81.4 
58.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

65 
39 

73 
43 

81 
59 

85 
59 

85 
60 

32 
63 

36 

58 

88 
63 

85 
67 

86 
72 

82 
68 

91 
66 

89 
73 

89 
65 

90 
57 

89 
66 

84 
72 

87 
60 

87 
60 

79 
57 

83 
59 

75 
56 

72 
42 

78 

51 

68 
55 

77 
51 

82 
61 

84 
67 

85 
59 

81 
50 

83 
58 

32.3 
60.2 

NIHROD  DAM 

MAX 

MIN 

68 
37 

66 

38 

74 
49 

86 

59 

89 
60 

88 
59 

83 

54 

87 
57 

90 
51 

85 

70 

89 
66 

90 
62 

90 
57 

88 
64 

92 
52 

92 

63 

92 
54 

86 
56 

87 
56 

88 
59 

73 
50 

82 
55 

59 
39 

70 
45 

78 
52 

75 
55 

84 
60 

88 
51 

88 
55 

85 

58 

82 
55 

83.1 
56.7 

OKAY 

MAX 
MIN 

69 

45 

73 
44 

89 
57 

88 
65 

36 
64 

86 
63 

87 
60 

87 
63 

84 
65 

89 
68 

90 
70 

86 
67 

84 
59 

89 
58 

88 
66 

87 
70 

91 
70 

88 
59 

87 
58 

86 
63 

84 
50 

78 

51 

71 
45 

81 
49 

86 
54 

88 

71 

89 
72 

88 
61 

86 
64 

85 
63 

84 
61 

85.0 
61.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

65 

38 

69 
42 

83 
57 

86 
63 

87 
63 

85 
59 

85 
57 

87 
50 

81 
61 

89 
59 

89 

70 

88 
67 

86 
70 

89 

70 

88 
65 

89 
64 

87 
64 

89 
57 

88 
60 

83 
58 

83 
51 

70 
52 

65 
41 

75 
52 

73 
59 

79 
63 

79 
58 

89 
64 

89 
60 

89 
62 

84 
65 

83.0 
59.7 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

66 
37 

72 
42 

81 
52 

84 
57 

83 
58 

83 
61 

85 
60 

89 
60 

87 
64 

87 
69 

85 
62 

91 
64 

90 
70 

89 
63 

90 
67 

91 
55 

87 
71 

87 
60 

85 
50 

84 
54 

80 
54 

79 
53 

71 
42 

74 
49 

70 
52 

75 
60 

80 
51 

84 
65 

84 
53 

82 
61 

84 
58 

82.6 
58.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

66 

35 

73 
42 

83 
54 

89 
56 

87 
52 

84 
59 

37 
55 

90 
60 

87 

59 

91 

71 

90 
69 

90 
64 

89 
68 

91 
67 

89 
63 

90 
65 

84 
53 

86 
55 

86 
58 

83 
59 

32 
55 

76 
50 

68 
38 

76 
48 

80 
58 

78 
63 

87 
61 

87 
63 

86 
56 

85 
61 

84 
63 

84.0 
58.1 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

66 

37 

75 

40 

85 
55 

86 
58 

88 
50 

86 
60 

89 

57 

87 
58 

87 
59 

88 
62 

89 
67 

83 
62 

89 
67 

91 
65 

90 
60 

90 
62 

86 
64 

88 
55 

88 
54 

82 
56 

84 
60 

80 

50 

71 
37 

76 
45 

75 
59 

SO 
62 

87 
62 

83 
63 

85 

55 

84 
58 

85 
55 

84.3 
56.9 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

64 
44 

76 
43 

82 
61 

81 
61 

85 
63 

81 
52 

85 

62 

89 

54 

84 
54 

39 

69 

88 
70 

91 
72 

85 
70 

89 
70 

89 
67 

89 
69 

88 
59 

86 
64 

87 
60 

78 
52 

84 
55 

78 
52 

72 
47 

80 
51 

87 
65 

84 
63 

83 
63 

85 
54 

83 
53 

S3 
63 

85 
60 

83.5 
62,0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
44 

77 
48 

82 
62 

88 
61 

35 
52 

81 
62 

86 

63 

89 

64 

86 

70 

90 
68 

93 
72 

90 
69 

39 
69 

90 
70 

91 
67 

91 
68 

88 
70 

89 
62 

89 
61 

78 
64 

84 
66 

69 
50 

71 
48 

82 
52 

89 
67 

84 
64 

83 
65 

80 
55 

84 
55 

84 
55 

83 
50 

84.1 
62.7 

POCAHONTAS  I 

MAX 
MIN 

66 

33 

71 
36 

80 

43 

82 

51 

80 
54 

82 
68 

84 
56 

88 

53 

84 
56 

88 
67 

82 
61 

90 
61 

89 
63 

88 
56 

91 
62 

91 
67 

87 
59 

85 
50 

86 
54 

84 
50 

78 
49 

72 
50 

72 
38 

71 
47 

63 
49 

72 
57 

83 
59 

83 
63 

84 
52 

80 
55 

81 
58 

31.2 
53.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

72 
45 

65 

45 

75 

47 

81 
59 

83 
59 

87 
61 

34 
61 

85 

61 

83 
61 

84 
51 

87 
65 

88 
66 

87 
57 

83 
68 

90 
57 

90 
66 

90 
67 

80 
65 

85 
59 

90 
60 

85 
60 

86 

64 

79 
48 

73 
52 

82 
55 

90 
62 

87 
64 

83 
64 

78 
61 

84 
62 

85 
59 

83.6 
60.1 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

66 

38 

70 
42 

81 
51 

33 
61 

82 

64 

31 
52 

82 
61 

85 

65 

83 
55 

36 
67 

89 
70 

36 
61 

83 
70 

85 
6S 

85 
66 

84 
70 

85 
61 

82 
61 

84 
60 

81 
60 

77 
64 

72 
48 

65 
38 

76 
52 

83 
62 

81 
68 

84 
65 

83 
61 

81 
65 

81 
63 

78 
60 

80.8 
60.3 

ROGERS 

MAX 

MIN 

60 
32 

69 

46 

68 
43 

80 
50 

84 
66 

83 
68 

82 
57 

84 
63 

84 
66 

37 

70 

88 
67 

87 
66 

80 
65 

86 
51 

84 
64 

85 
69 

80 
61 

80 
55 

80 
59 

70 
48 

70 
51 

65 

45 

70 
42 

60 
52 

81 
55 

75 
59 

30 
55 

80 
61 

78 
55 

78 
60 

79 
57 

78.0 
56.8 

ROMWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

65 

44 

74 
42 

82 
57 

87 
61 

86 
52 

84 
59 

86 
60 

39 
51 

86 
62 

89 
67 

as 

67 

91 
71 

89 
59 

90 
56 

92 
69 

91 
68 

37 
66 

89 
52 

86 
56 

86 

53 

84 
52 

78 
53 

71 
46 

81 
4S 

90 
53 

89 
54 

85 
53 

84 
64 

82 
63 

83 
59 

85 
55 

84.8 
59.7 

S 

•«  Reference  Notes 

FoUow 

lug  St 

Uon 

[ndex 

- 

57 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MAY  1963 

Continued 

Da;  Of  Month 

% 

Slalion 

S 

1 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16  1  17 

18   13 

20 

21   22 

23 

1  24   25 

26 

27   26  29 

30 

31    1    ; 

RUSSELLVILLE 

MAX 

63 

75   84 

89   85   87 

88 

91 

87 

90 

90   90  1  89   93   91   92   8 

3   89!  88 

86 

83   78 

70 

74   75 

79 

90   89   89 

86 

84   85.0  ' 

MIN 

36 

41   54 

59   60   60 

55 

57 

60 

70 

68   64   69   66   64  1  64   64   54   57 

58 

57   51 

40 

49   57 

52 

50   62   57 

51 

57   57.8  ' 

SAINT  CHARLES 

MAX 

68 

65   75 

80   85   86 

80 

86 

88 

85 

88   90   89   90   90 

90   90     j  89 

88 

80   84 

52 

72   82 

80 

84   84   81 

80 

82   82.4 

MIN 

to 

44   50 

58   60   62 

58 

60 

65 

60 

65   68   67   63   62 

62   70       55 

57 

50   58 

44 

57   57 

56 

53  ;  64   52 

53 

67   59,2 

SEARCY 

MAX 

67 

75   83 

88   85   83 

86 

90 

85 

87 

84   90   86   89   91 

90   88   82  i  88 

82 

83   77 

71 

75  ;  73 

76 

85   88   86 

82 

83   83.1 

MIN 

38 

41   57 

58   58   61 

60 

59 

6^ 

70 

69   68   67   64   64 

64   66   69 

59 

58 

50   56 

43 

54  1  58 

61 

61  1  67   58 

62 

57   59.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

62 

75   83 

86   85   86 

86 

88 

85 

88 

91   89  1  90   89   90 

90   88   87 

89 

80 

84   75 

70 

79   83 

84 

84  '  86   86 

85 

34   84.1 

MIN 

37 

41   56 

73   57   56 

56 

60 

64 

69 

70   66 

65   66   62 

64   55   56 

56 

58 

60   51 

39 

47   58 

62 

61 j  60   61 

58 

55   58.4 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

70 

68   84 

86   81   82 

85 

81 

S3 

90 

90   87 

84   89   86 

89   81   83 

8* 

74 

73  1  61 

59 

55  !  82 

76 

83  :  79   83 

83 

80   80.0 

MIN 

31 

45   51 

62   58   59 

57 

62 

6i 

70 

70   67 

68   64   65   68   60   50 

59 

47 

45   43 

40 

64 

69 

50 

53  t  60   55 

62 

53  1  67.0  ! 

STAMPS 

MAX 

67 

76   85 

86   87   86 

88 

88 

82 

89 

92   86 

89   91   89  '    89   89   88 

90 

80 

86  1  74 

81 

87 

90 

92  !  83   88 

83 

84   85.5 

MIN 

42 

45   57 

62   63   58 

60 

63 

63 

66 

68   65  '  68   66   65   66   70   59 

59 

62 

61  ,  48 

46 

63 

59 

70  1  52   51 

61 

69   60.9 

STUTTGART 

MAX 

66 

75   81 

85   85   85 

85 

89 

85 

89 

88   90  '  89   90   90 '  89   89   87   86 

84 

83 

80 

72 

80  1  80 

81 

82  1    84   82 

81 

83.7 

MIN 

Ui 

47   59 

60   59   67 

61 

64 

57 

56 

65   71 

69   52   67 

56   64   62 

52 

60 

66 

53 

47 

54   63 

63 

62 [  65   59 

55 

69.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

66 

64   72 

81   84   83 

81 

85 

87 

84 

87   88 

89   89   89 

89   89   85 

85 

87 

77 

82 

59 

71  1  79 

80 

81  1  82   80 

82 

81   81.2 

MIN 

41 

44   50 

59   59   61 

60 

62 

63 

66 

69   69 

69   67   65 

57   58   60 

60 

60 

60 

56 

45 

60  '  67 

55 

50  •    54   52 

63 

69 :  60.0  ' 

SUBIACO 

MAX 

66 

72   83 

89   86   84 

86 

89 

84 

92 

91   89  j  88   91   90 

90   85   87  1  86 

81 

81 

77 

75 

74  '  79 

79 

88 1  85   87 

84 

84  ;  84.0 

MIN 

38 

44   54 

64   62   59 

57 

60 

6i 

75 

69   65   73   66   65 

55   63   56   59 

55 

57 

48 

40 

50   56 

60 

69 

64   58 

62 

52 

68.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

68 

72   84 

86   85   84 

87 

87 

81 

89 

90   84  '  84   89   88 

87   88   87 

87 

78 

82 

70 

72 

81 

87 

89 

91 

85   88 

84 

84 

83.8 

MIN 

46 

47   60 

66   66   62 

63 

66 

66  j  68 

70   66   69   68   68 

59   58   62 

64 

64 

62 

49 

47 

63 

54 

70 

65 

53   56 

64 

63 

62,7 

WALORON 

MAX 

68 

70   85 

89   87   84 

86 

88 

86 

89 

94   91  ;  85   91   89 |  90   85   85 

86 

84 

79 

79 

68 

79 

86 

83 

88 

86   87 

88 

85  ;  84.5 

MIN 

36 

39   53 

57   61   60 

56 

57 

67 

73 

68   66   71   65   65  j  68   63   54 

66 

59 

57 

53 

39 

49 

52 

64 

60 

50   56 

50 

60  '    58.5 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 

66 

72   81 

85   82   83 

86 

89 

87 

87 

81   91  I  90   90   91 

93   83   87 

87 

77 

80 

59 

72 

73 

63 

75 

81 

82   84 

81 

82 

81.3 

MIN 

35 

42   50 

58   58   61 

58 

59 

64 

70 

63   64  j  67   61   68 

66   62   68 

60 

56 

54 

44 

40 

49 

52 

60 

62 

52   58 

59 

68 

57.4 

WARREN 

MAX 

70 

77   83 

85   86   85 

87 

88 

84 

89 

92   88  :  87   89   89 

90   89   87 

89 

81 

86 

80 

58 

82 

90 

85 

85 

82   87 

86 

84 

84.8 

MIN 

44 

41   57 

59   59   59 

63 

61 

60 

66 

66   66   68   67   66 

55   70   61 

57 

53 

52 

52 

46 

50 

51 

68 

63 

63   62 

59 

56 

60.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

6i 

72   78 

83   85   82 

85 

88 

86 

85 

86   90  1  88   89   90 

91   93   88 

89 

84 

84 

80 

72 

77 

73 

75 

82 

80   81 

80 

85 

82.8 

MIN 

38 

43   56 

58   60   61 

59 

61 

66 

70 

71   67 

73   65   66 

56   72   64 

69 

59 

62 

52 

41 

49 

50 

53 

52 

68   50 

60 

58 

60.3 

WHITE  ROCK 

MAX 

61 

63   76 

81   80   76 

78 

80 

75 

81 

82   80 

78 

71 

72 

65 

65 

64 

73 

65 

81 

81   80 

75 

76 

74.0 

MIN 

35 

42   52 

59   60   56 

61 

62 

62 

65 

58   55 

68 

48 

55 

41 

42 

49 

51 

57 

65 

60   59 

52 

58 

66,3 

WYNNE 

MAX 

64 

73   79 

80 

85 

88 

85 

86   88   89 

89   87 

77 

83 

74 

72 

77 

82 

82   82 

80 

83 

81.1 

MIN 

34 

43   58 

56 

56 

63 

65 

61  '  69   77   68 1  68   66   57 :  54 

57 

57 

48 

38 

46 

47 

67   55 

58 

54 

57.3 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.19 

.16 

.14 

.16 

.24 

.13 

.16 

.20 

.22 

.17 

.10 

.25 

.20 

.22 

.15 

.29 

.2 

2  .21 

.27 

.23 

.15 

.30 

.08 

.09 

.18 

.15 

.20 

.13 

.19 

.22 

.18 

6.8( 

WIND 

69 

32 

25 

17 

30 

33 

21 

19 

31 

49 

19 

23 

32 

23 

22 

30 

4 

5   35 

20 

38 

26 

46 

31 

30 

22 

26 

42 

34 

23 

20 

25 

931 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.26 

.12 

.00 

.21 

.10 

.08 

.38 

.27 

.20 

.19 

.16 

.25 

.29 

.13 

.22 

.46 

.1 

4  .44 

.12 

.18 

.22 

.28 

.21 

.06 

.15 

.12 

.28 

.28 

.24 

.15 

.  .27 

6.4( 

WIND 

- 

19 

24 

23 

42 

28 

13 

7 

59 

72 

67 

40 

61 

32 

28 

57 

6 

0   38 

16 

31 

21 

30 

44 

23 

17 

48 

29 

31 

21 

15 

11 

B  1031 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.12 

.20 

.21 

.20 

.13 

.14 

.25 

.24 

.30 

.27 

.17 

.28 

.30 

.16 

.18 

.28 

.2 

4  .21 

.26 

.26 

.22 

.29 

« 

.13 

.10 

- 

- 

.15 

.24 

.17 

.26 

B  6.3 

WIND 

37 

28 

28 

17 

26 

11 

19 

23 

41 

53 

18 

45 

44 

28 

19 

30 

4 

6   31 

20 

38 

12 

7 

0 

3 

26 

37 

18 

9 

18 

13 

13 

751 

MAX 

62 

76 

76 

86 

80 

86 

91 

90 

91 

88 

89 

92 

90 

86 

94 

93 

8 

8   87 

91 

87 

88 

87 

57 

74 

74 

63 

81 

92 

90 

92 

92 

84. « 

MIN 

42 

43 

48 

54 

60 

61 

64 

63 

64 

65 

61 

68 

68 

64 

64 

68 

6 

8   52 

53 

58 

58 

55 

48 

48 

56 

55 

60 

63 

55 

63 

65 

59.; 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.16 

.11 

.21 

.20 

.19 

.08 

.19 

.26 

.05 

.11 

.21 

.22 

.17 

.23 

.23 

.2 

5  .23 

.21 

.25 

.13 

.24 

.05 

.17 

.19 

.14 

.16 

.23 

.17 

.22 

.12 

5.5' 

WIND 

43 

20 

24 

20 

29 

30 

18 

15 

34 

49 

24 

25 

32 

24 

19 

35 

4 

0   19 

13 

25 

15 

21 

26 

22 

22 

26 

24 

27 

11 

16 

8 

75: 

MAX 

83 

77 

76 

89 

90 

88 

83 

91 

90 

78 

85 

95 

90 

as 

94 

94 

8 

0   94 

94 

91 

82 

90 

65 

55 

85 

85 

85 

89 

89 

96 

74 

85. 

MIN 

49 

49 

57 

60 

64 

66 

63 

64 

64 

64 

70 

71 

70 

58 

57 

68 

6 

9   64 

64 

64 

65 

61 

62 

68 

65 

55 

70 

66 

66 

67 

68 

63.:, 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.05 

.10 

.14 

.18 

.07 

.11 

.16 

.11 

.23 

.04 

.16 

.12 

.12 

.16 

.1 

6  .15 

.17 

.15 

.08 

.16 

.05 

.08 

.33 

.12 

- 

.14 

.18 

.16 

.14 

B  4.K 

WIND 

16 

17 

9 

6 

16 

9 

4 

8 

14 

23 

14 

17 

12 

11 

10 

14 

1 

7   10 

10 

18 

12 

20 

16 

16 

24 

27 

18 

6 

4 

9 

19 

42' 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.21 

.16 

.14 

.21 

.22 

.18 

.21 

.25 

.23 

.08 

.33 

.27 

.20 

.18 

.25 

.25 

.2 

8  .27 

.26 

.22 

.21 

.14 

.12 

.13 

.13 

.09 

- 

.21 

.25 

.32 

.22 

B  6.4: 

WIND 

22 

9 

5 

8 

12 

7 

8 

10 

9 

9i 

1/7 

18 

9 

5 

7 

10 

1 

8   6 

4 

19 

8 

12 

11 

9 

21 

12 

8 

7 

6 

19 

15 

33' 

MAX 

76 

80 

91 

94 

92 

95 

96 

- 

- 

-  j 

- 

- 

96 

98 

98 

9 

7   96 

96 

94 

94 

- 

80 

75 

77 

- 

94 

97 

- 

97 

96 

91.: 

MIN 

57 

52 

63 

67 

67 

67 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

71 

86 

72 

7 

0   65 

67 

63 

63 

- 

47 

56 

61 

- 

66 

62 

- 

70 

55 

64. ( 

STUTTGART  9  ESE 

EVAB 

.23 

.16 

.23 

.22 

.38 

.26 

.18 

.26 

.31 

4 

.23 

.21 

.36 

.33 

.27 

.37 

.4 

4  .27 

.29 

.35 

.26 

.34 

.05 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data*'  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA.^  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S-T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month, 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See.  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIKATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Piinting  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE 7-12-6  3 ^'^^ 


3 
i 

if 


I    s 


c/)    'p     I 

sl'^^        i=^    I    3  ^         S     5"     S     <=■     I      S     1 

1 — ^rri^).' 


o  o 

51 


<  < 
<1 


io  'ITT  •v\'vgHa 

NOISIAIQ      S.LNSfinCOa 


fS3iCS38  TVSIJJO 


CIVsI  S33i  ONV  aovzsod 


BXVUOXU 


'.O^ 

f^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


JUNE  1963 
Volume  68      No.  6 


"^^-n-r 


'^ 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSA, 

JUNE  196: 

i 

Temperature 

Preci 

citation 

' 

•  1 

M 

5i 

11 

• 

•5 

s  1 

H 

J 

X 

. 

s 

J 

1 

1 

o 
o 

o 

a 

No.  o 

Days 
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Snow,  Sleet 
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Mox. 
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1 

ii 
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0  ^ 

1  0 

Q 

1 

o 

I 
S 

o 
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t 

1   ! 

1 

fel 

sJ 

NORTHWEST 

BEAVER  DAM 

88.4 

63.6 

76.0 

98 

15  + 

55 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

4.37 

2.65 

20 

.0 

0 

4 

2 

BENTONVILLE 

89.1 

63.9 

76.5 

95 

13 

55 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

1.58 

.75 

16 

.0 

0 

4 

0 

EUREKA  SPRINGS 

87.9 

63.5 

75.7 

0.5 

97 

13 

54 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

3.30 

-    2.31 

1.63 

16 

,0 

0 

3 

2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

88.1 

64.0 

76.1 

94 

29+ 

58 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

1.75 

.89 

27 

,0 

0 

4 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

88.8 

65.2 

77.0 

2.0 

95 

13+ 

60 

22+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.40 

-  2.67 

.81 

20 

.0 

0 

4 

0 

GRAVETTE 

90.0 

62.6 

76.3 

1.4 

97 

14 

52 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.53 

-  2.68 

.90 

15 

,0 

0 

5 

0 

HARRISON 

88. 3M 

63. IM 

75. 7M 

0.5 

97 

13 

53 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

1.75 

.53 

15 

.0 

0 

5 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

85.4 

65.4 

75.4 

95 

13 

59 

22+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2.77 

1.13 

15 

.0 

0 

4 

2 

LEAD  HILL 

90.0 

63.8 

76.9 

1.5 

98 

14 

55 

22+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.85 

-  1.57 

1.10 

14 

.0 

0 

4 

1 

ROGERS 

88.5 

65.5 

77.0 

2.4 

95 

13 

59 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

1.11 

-  4.28 

.55 

16 

.0 

0 

3 

0 

SI  LOAM  SPRINGS 

91.2 

66.3 

78.8 

98 

30+ 

57 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

.99 

.22 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

76.5 

1.5 

2.32 

-  2.79 

,0 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

89.2 

60.6 

74.9 

97 

13+ 

51 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

2.57 

1.02 

15 

,0 

0 

4 

2 

1 

6REERS  FERRY  DAM 

88.8 

64.5 

76.7 

96 

14+ 

52 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

4.82 

1.56 

11 

.0 

0 

5 

4 

3 

MAMMOTH  SPRING 

87.7 

62.1 

74.9 

-  0.6 

96 

10+ 

54 

4+ 

0 

13 

0 

0 

0 

3.25 

1,08 

16 

.0 

0 

4 

3 

MARSHALL 

87.1 

66.0 

76.5 

95 

14  + 

55 

22  + 

0 

11 

0 

0 

0 

3.79 

1.25 

17 

.0 

0 

5 

3 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

88.5 

65.4 

77.0 

1.2 

95 

29  + 

57 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

4.15 

-   .29 

2.31 

16 

.0 

0 

8 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

86.7 

64.5 

75.5 

97 

15 

57 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

4.30 

2,05 

16 

.0 

0 

8 

2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

86. 5M 

63. 8M 

75. 2M 

96 

14 

56 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

3.43 

1,38 

U 

,0 

0 

4 

3 

DIVISION 

75.8 

0.1 

3.77 

-   .37 

.0 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

89.1 

65.7 

77.4 

97 

14+ 

59 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

4.74 

1.93 

16 

.0 

0 

4 

3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

90.0 

53.3 

75.7 

98 

14+ 

56 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

2.58 

1.75 

16 

.0 

0 

5 

1 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

88.5 

62.5 

75.5  ■ 

95 

14+ 

54 

4+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2.99 

-  1.18 

1.15 

15 

.0 

0 

6 

2 

BLYTHEVILLE 

89.6 

68.1 

78.9 

0.3 

100 

9 

61 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

2.70 

-   .59 

1.96 

15 

.0 

0 

4 

1 

CORNING 

89.2 

66.1 

77.7 

0.1 

98 

9+ 

60 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

5.39 

1.48 

1.83 

20 

.0 

0 

7 

4 

JONES BORO 

88.9 

68.4 

78.7 

0.4 

98 

13+ 

62 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

3.31 

-   .39 

1.24 

15 

.0 

0 

5 

2 

KEISER 

90.2 

67.1 

78.7 

101 

9 

61 

4 

0 

15 

0 

0 

0 

5.59 

2.60 

16 

,0 

0 

8 

3 

MARKED  TREE 

88.2 

67.2 

77.7 

-  0.3 

100 

9 

50 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3.59 

.00 

1,24 

16 

,0 

0 

7 

2 

NEWPORT 

89.1 

67.8 

78.5 

-  0.1 

97 

14 

62 

4+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.11 

-   .98 

1,12 

19 

.0 

0 

5 

2 

PARA60ULD  RADIO  KORS 

89.8 

67.6 

78.7 

98 

14 

61 

4 

0 

15 

0 

0 

0 

2.01 

1,10 

16 

.0 

0 

4 

1 

POCAHONTAS  1 

89. 3M 

64. OM 

76. 7M 

-  0.5 

97 

14 

56 

4+ 

0 

15 

0 

0 

0 

.0 

0 

SEARCY 

90.6 

67,0 

78.8 

0.8 

98 

13 

60 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

4.74 

.75 

1,95 

20 

.0 

0 

4 

4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

88.2 

67.4 

77.8 

97 

14 

56 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

4.28 

1.28 

29 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

77.8 

0.0 

3.75 

.11 

.0 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

92.8 

66.6 

79.7 

1.5 

100 

13  + 

58 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

2.31 

-  2.01 

.98 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

CLARKSVILLE 

92.8 

fr7.2 

80.0 

102 

13 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.28 

1.22 

17 

.0 

0 

4 

3 

2 

DAROANELLE 

92.4 

65.2 

79.3 

0.5 

101 

13 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

4.42 

.22 

2.09 

17 

.0 

0 

4 

2 

2 

DEVILS  KNOB 

84.4 

55.2 

74.8 

92 

14+ 

51 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

1.80 

1.04 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT       //R 

92.5 

58.5 

80.5 

1.9 

101 

13+ 

63 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

4.08 

-   .27 

2.78 

19 

.0 

0 

3 

2 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

91.1 

64.3 

77.7 

97 

28+ 

60 

28+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.23 

,43 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MEN  A 

88.9 

66.6 

77.8 

0.6 

95 

11  + 

61 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.34 

1.52 

17 

.0 

0 

4 

2 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

OZARK 

91.4 

68.7 

80.1 

2.3 

100 

13 

64 

22+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.42 

-  1.72 

.68 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

PARIS 

92.5 

66.2 

79.4 

100 

13+ 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.84 

1.44 

15 

.0 

0 

3 

2 

2 

RUSSELLVILLE 

92.8 

65.6 

79.7 

102 

13+ 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.48 

2.21 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

SUBIACO 

91.6 

67.0 

79.3 

0.8 

100 

13 

60 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.95 

-  1.37 

.96 

17 

.0 

0 

5 

3 

0 

WALDRON 

92.6 

65.5 

79.1 

100 

10 

57 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.53 

1,58 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

WHITE  ROCK 

84.8 

66.1 

75.5 

91 

13 

59 

22 

0 

2 

0 

0 

0 

3.00 

1,55 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

78.7 

1.9 

2.90 

-  1.59 

.0 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

91.4 

66.0 

78.7 

99 

13+ 

60 

0 

17 

0 

0 

0 

3.85 

1,82 

16 

.0 

0 

BENTON 

90.4 

55.9 

78.2 

99 

14 

59 

3+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.72 

1,12 

21 

.0 

0 

3 

3 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

90. 5M 

55.3 

77. 9M 

99 

15+ 

55 

0 

17 

0 

0 

0 

3.81 

1.52 

25 

.0 

0 

5 

3 

CONWAY 

90.9 

65.7 

78.3 

-  0.2 

97 

13+ 

58 

0 

17 

0 

0 

0 

2.47 

-  1.49 

1.35 

17 

.0 

0 

4 

GREENBRIER 

89.8 

64.0 

75,9 

97 

13+ 

55 

0 

15 

0 

0 

0 

3.99 

1.38 

17 

.0 

0 

5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

91.6 

68.8 

80.2 

0.8 

99 

11  + 

62 

0 

21 

0 

0 

0 

3.19 

-  1.12 

1.05 

20 

.0 

0 

5 

LEOLA 

90.7 

55.5 

78.1 

99 

14 

57 

0 

17 

0 

0 

0 

1.48 

.55 

17 

.0 

0 

i 

LITTLE  ROCK  WB  AP           //R 

93.3 

67.5 

80.4 

1.5 

102 

15 

60 

3+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1.25 

-  2.36 

.75 

16 

.0 

0 

2 

MALVERN 

91.4 

63.7 

77.6 

99 

14 

53 

0 

20 

0 

0 

0 

3.11 

1.97 

20 

.0 

0 

4 

MORRILTON 

92.7 

67.0 

79.9 

1.6 

101 

13 

60 

0 

21 

0 

0 

0 

3.02 

-   .86 

1.28 

16 

.0 

0 

5 

NIMROD  DAM 

92.1 

64.8 

78.5 

103 

14 

55 

0 

18 

0 

0 

0 

1.95 

1.41 

17 

.0 

0 

2 

PERRYVILLE 

92.4 

54.8 

78.6 

1.7 

101 

13 

58 

0 

23 

0 

0 

0 

2.01 

-  2.53 

1.30 

17 

.0 

0 

4 

SHERIDAN  TOWER 

93.0 

63.2 

78.1 

98 

9 

57 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

3.20 

.0 

0 

DIVISION 

78.6 

0.6 

2.77 

-  1.27 

.0 

EAST  CENTRAL 

BRINKLEY 

91.2 

66.5 

78.9 

0.5 

99 

14 

50 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

1.51 

.96 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

OES  ARC 

91.7 

68.1 

79.9 

100 

28+ 

62 

3+ 

0 

21 

0 

0 

0 

1.94 

.52 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

HELENA 

89.3 

68.2 

78.8 

0.1 

99 

14 

59 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

1.78 

-  1.57 

.75 

20 

,0 

0 

5 

1 

0 

KEO 

89.6 

67.0 

78,3 

97 

14 

62 

3+ 

0 

16 

0 

0 

0 

1.42 

.58 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARIANNA  2  S 

91.0 

67.8 

79.4 

0.9 

100 

14 

61 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

1.09 

-  2.02 

.31 

20 

,0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  CHARLES 

91.1 

67.6 

79.4 

100 

15 

59 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.30 

1.20 

21 

,0 

0 

4 

1 

1 

STUTTGART 

91.5 

69.7 

80.6 

1.5 

100 

15 

54 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.82 

.81 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

STUTTGART  9  ESE 

89.8 

67.7 

78.8 

99 

15 

62 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

1,92 

.95 

20 

,0 

0 

3 

2 

0 

WEST  MEMPHIS 

89.8 

70.1 

80.0 

99 

14 

50 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3,65 

.92 

21 

,0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

79.3 

0.8 

1.98 

-  1.56 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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HOOWN 

91.8 

66.3 

79.1 

99 

14+ 

56 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.84 

2.04 

20 

.0 

0 

4 

4 

1 

OUEEN 

92. OM 

58. OM 

80. OM 

98 

14+ 

59 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5.15 

1.51 

17 

.0 

0 

ERKS 

92.7 

55.5 

79.1 

100 

11 

55 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

4.34 

1.40 

13 

.0 

0 

5 

3 

3 

PE    3    NE 

91.0 

67.8 

79.4 

0.6 

100 

14 

58 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.69 

-       .07 

1.80 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

UNT    lOA 

90. <> 

54.1 

77.3 

0.9 

97 

13 

56 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

4.30 

.55 

2.71 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

RROWS    DAM 

91.4 

53.1 

77.3 

99 

12 

50 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

2.02 

.82 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

SMVILLE    PEACH    SUBSTA 

89.7 

55.4 

77.5 

97 

15 

60 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

2.22 

.61 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

»Y 

92.2 

58.9 

80.6 

1.3 

99 

14+ 

58 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.87 

.19 

1.47 

19 

.0 

0 

7 

2 

2 

AMPS 

92.5 

57.3 

79.9 

99 

15+ 

66 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

4.79 

2.97 

20 

.0 

0 

3 

3 

2 

XARKANA   WB    AIRPORT                    //R 

91.5 

70.9 

81.2 

1.8 

98 

13 

61 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.00 

l.U 

1.95 

20 

.0 

0 

3 

3 

3 

DIVISION 

79.2 

1.1 

3.92 

.22 

.0 

OUTH    CENTRAL 

RADELPHIA 

90.4 

68.0 

79.2 

96 

30+ 

61 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.86 

-    1.10 

.96 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

MDEN    1 

92.1 

58.5 

80.3 

0.9 

99 

15 

59 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.29 

-       .07 

.95 

17 

.0 

0 

6 

3 

0 

DORADO    FAA    AIRPORT 

92.4 

68.0 

80.2 

0.2 

101 

9 

57 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.04 

-       .09 

1.44 

20 

.0 

0 

4 

2 

RDYCE    6    W 

93.7 

65.3 

80.0 

100 

15  + 

59 

3+ 

"      0 

24 

0 

0 

0 

2.96 

1.00 

16 

.0 

0 

6 

3 

GNOLIA    3    N 

91.0 

55.9 

78.5 

-    1.1 

99 

12 

55 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

4. SO 

1.21 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         103*  on  the  14th  at  Nimrod  Dam 

Lowest  Temperature:  50*  on  the  19th  at  Narrows  Dana 

Greatest  Total  Precipitation:  6.  54  inches  at  Salem 

Least  Total  Precipitation:         0.  71  inch  at  Natural  Dam 
Greatest  One- Day  Precipitation;       3.  36  inches  on  the  20th  at  Salem 
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.21 
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T 
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T 
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. 

12 

T 
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3.6! 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


RT   SMITH   WB   AIRPORT 
TILE   ROCK   WB   AIRPORT 
XARKANA   WB   AIRPORT 


Wind  dixection 


ENE 

ENE 

S 


3  if 


Wind         speed 
m.  p.  fa. 


6.6 

7.0 
7.3 


38 
31 


1^? 


Relative    humidity   aveiagei  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


S^2 

s  :  s 


5.4 
4.5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANS; 
JUNE    19£ 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

87 
60 

88 
64 

88 

61 

90 
61 

91 
64 

93 

65 

99 

70 

98 
65 

97 

70 

96 

74 

95 
66 

99 

66 

99 
66 

98 
75 

96 
68 

96 
66 

83 
64 

86 
64 

86 
65 

87 
63 

61 
67 

84 
54 

87 
65 

68 
66 

88 
56 

89 
66 

90 
64 

95 
55 

94 
69 

92 
66 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

89 
61 

89 
66 

90 
63 

91 
65 

92 
66 

91 
68 

94 
68 

95 
67 

95 

70 

93 
66 

94 

71 

96 
72 

93 
67 

94 
75 

95 

71 

93 
72 

82 
67 

87 
68 

82 
66 

82 
66 

83 
67 

84 
58 

89 
68 

90 

70 

86 

70 

89 
6B 

90 
67 

93 
66 

94 
70 

96 

70 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

84 
56 

86 
63 

89 
62 

91 

61 

90 
64 

93 

67 

94 
64 

95 
62 

96 
66 

96 
67 

97 
65 

98 

75 

99 

68 

99 

74 

96 
70 

90 
69 

82 
65 

87 
68 

89 

66 

87 
65 

86 
67 

88 
55 

90 
66 

93 
57 

92 
69 

92 
57 

92 
57 

9» 

57 

95 

68 

93 

65 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

86 
61 

85 

64 

87 
59 

90 
61 

92 
62 

94 
65 

95 

66 

96 

65 

97 
67 

95 

70 

90 
65 

90 
63 

96 
66 

97 

72 

90 
70 

80 
67 

82 
64 

84 
64 

87 
66 

85 
68 

76 
66 

61 

66 

65 
66 

65 
69 

87 
70 

89 
64 

91 
64 

92 
67 

96 
66 

91 
66 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

89 
56 

87 
62 

87 
57 

90 
58 

91 

60 

92 

64 

95 
65 

96 
66 

97 
66 

96 

70 

92 

62 

90 
60 

96 
64 

98 
70 

96 
67 

80 
64 

83 
60 

85 
64 

86 
61 

83 
67 

60 
64 

80 
57 

87 
63 

67 
65 

89 
66 

91 
62 

93 
62 

94 
64 

96 
65 

94 
67 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

11 

86 
61 

87 
54 

88 
54 

90 
58 

92 
62 

94 
64 

93 

64 

94 
62 

93 
67 

90 
66 

88 
59 

95 
62 

95 
69 

91 
69 

77 
66 

84 
61 

85 
64 

85 
60 

81 
69 

60 
63 

80 
59 

87 
61 

84 
65 

88 
65 

90 
61 

91 
62 

92 
63 

94 
64 

92 
66 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

82 
55 

85 
61 

88 
57 

88 

59 

91 
63 

90 
70 

90 
65 

93 
66 

94 
70 

92 

71 

95 

64 

90 
61 

94 
66 

98 
69 

98 
75 

93 
67 

70 
60 

82 
62 

83 
62 

84 
63 

83 
61 

80 
58 

82 
58 

88 
53 

87 
63 

88 
63 

89 
63 

91 
63 

93 
66 

92 
65 

BENTON 

MAX 

MIN 

86 
59 

87 
68 

89 
59 

92 

61 

92 

63 

92 
65 

94 
66 

95 

64 

97 
66 

94 
69 

95 
68 

95 
67 

96 
64 

99 
67 

98 

71 

85 
69 

85 
67 

88 
67 

83 
63 

86 
68 

81 
67 

81 
67 

88 
67 

88 
67 

88 

70 

86 
66 

91 
63 

94 
66 

93 
66 

90 
57 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

55 
55 

88 
62 

88 

61 

90 
60 

90 
62 

89 
67 

93 
65 

92 

65 

90 

70 

95 
67 

90 
63 

94 
66 

96 
67 

93 
68 

93 
72 

86 
65 

60 
59 

81 
62 

86 
63 

83 
64 

81 
52 

84 
59 

89 
65 

89 
65 

88 
65 

90 
65 

92 
63 

95 
61 

91 
65 

92 
55 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

84 
56 

89 
64 

89 
59 

90 
60 

93 
62 

64 

65 

63 

65 

67 

98 
68 

97 
68 

95 
64 

99 

72 

97 
70 

99 

68 

83 
67 

84 
66 

88 
63 

84 
56 

85 
67 

81 
66 

87 

68 

69 
66 

88 
57 

68 
66 

91 
63 

93 
66 

95 
67 

95 
66 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 
65 

87 
62 

90 
61 

93 
68 

97 
71 

98 

74 

99 

71 

100 
74 

96 
76 

92 
66 

94 
65 

99 

70 

98 

68 

90 
69 

73 
66 

84 
64 

86 
66 

88 
67 

80 
70 

81 
56 

84 
67 

86 
66 

85 
68 

86 
67 

90 
57 

66 
72 

92 
71 

90 
65 

91 
70 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
68 

90 
67 

90 
65 

93 
64 

94 
65 

95 
68 

96 

67 

96 
65 

99 

67 

100 
69 

98 
65 

97 
72 

100 
65 

96 

74 

96 
69 

93 
68 

84 
65 

87 
66 

86 
67 

89 
64 

84 
67 

87 
64 

91 

68 

92 

70 

90 
69 

93 
68 

94 
66 

96 
63 

97 
67 

97 
57 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

88 
62 

86 
65 

90 
60 

90 
63 

96 
65 

94 
69 

97 
68 

97 
67 

97 

70 

98 

73 

91 
65 

96 
64 

98 
65 

99 
72 

96 
72 

78 
70 

84 
64 

87 
64 

86 
64 

86 
66 

81 
69 

67 
68 

88 
55 

68 
69 

91 
69 

91 
64 

92 
66 

94 
56 

94 
58 

92 
57 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

91 
59 

89 
65 

90 
63 

92 

64 

94 
67 

95 
69 

97 
70 

96 
68 

98 

74 

97 
72 

96 
72 

97 
71 

97 
68 

96 
75 

99 
74 

97 
71 

82 
68 

87 
66 

85 
69 

85 
67 

84 
67 

88 
69 

90 
67 

91 
59 

88 
69 

90 
59 

91 
66 

93 
67 

93 

70 

92 
68 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
59 

89 
69 

89 
66 

92 

64 

93 
65 

95 

67 

97 
68 

99 

67 

100 

67 

100 
70 

96 
68 

98 

70 

102 
66 

101 
74 

96 
69 

93 
69 

65 
68 

87 
66 

86 
68 

87 
66 

84 
64 

86 
62 

89 
69 

90 
70 

88 

70 

91 
69 

93 
55 

95 
6S 

97 
69 

94 
68 

CONWAY 

MAX 
MIN 

99 
58 

87 
68 

88 
60 

90 
61 

92 
63 

93 
66 

94 
66 

96 
64 

97 
66 

96 

71 

93 
64 

91 
67 

97 
66 

96 
72 

95 

70 

92 
66 

64 
65 

86 
64 

86 
66 

87 
55 

82 
66 

84 
65 

89 
65 

88 
56 

89 
70 

88 
64 

94 
52 

95 
54 

96 
69 

93 
57 

CORNING 

MAX 
MIN 

89 

67 

88 
64 

88 
61 

90 
62 

93 
64 

95 
69 

95 
69 

98 
70 

98 
72 

97 
72 

90 
66 

89 
66 

97 
67 

94 
68 

87 
66 

71 
63 

83 
60 

85 
63 

87 
66 

81 
68 

79 
62 

SO 
52 

65 
64 

88 
65 

68 
66 

91 
57 

90 
68 

92 
68 

93 
66 

94 
70 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

91 
62 

90 
64 

92 

60 

94 
63 

93 
65 

95 
66 

97 
57 

98 
69 

98 

71 

97 
67 

96 
72 

96 

70 

100 
68 

99 

73 

100 
71 

92 

73 

76 

68 

86 
68 

88 
68 

84 
59 

81 
71 

87 
64 

90 
58 

90 
68 

89 
69 

90 
58 

90 
64 

92 
67 

92 
69 

90 
52 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
64 

89 
60 

91 
62 

93 
64 

95 
67 

95 
67 

97 
67 

97 
70 

96 

71 

94 
68 

97 
69 

98 
63 

99 
73 

99 

73 

92 
68 

83 
66 

88 
64 

86 
65 

86 
67 

62 
66 

87 
57 

88 
56 

87 
58 

88 
69 

88 
57 

90 
65 

91 
67 

92 
65 

89 
67 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

90 
59 

89 
65 

89 
62 

91 
62 

92 

63 

93 
66 

96 
68 

97 
65 

99 
67 

99 
72 

95 
67 

95 
68 

101 
65 

100 
72 

98 
69 

94 
69 

85 
65 

87 
65 

86 
66 

87 
66 

84 
55 

86 
61 

89 
67 

90 
59 

89 

70 

91 

67 

93 

64 

96 
65 

96 
69 

95 
67 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

88 
59 

89 
66 

89 
66 

91 
68 

92 
65 

91 
69 

94 
69 

96 
66 

96 
68 

95 
66 

97 
67 

96 
74 

98 
68 

98 
75 

96 

74 

89 
71 

83 
66 

87 
67 

87 
66 

92 

70 

93 
70 

87 
70 

91 

67 

91 
68 

92 
69 

94 
67 

91 
67 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
62 

86 
68 

90 
62 

91 
64 

93 
65 

95 

70 

96 

70 

98 
69 

96 

71 

98 

76 

92 
66 

92 
66 

96 
66 

100 
72 

96 

71 

90 
68 

83 
64 

67 
66 

89 
67 

86 
66 

61 
70 

84 
58 

90 
67 

87 
70 

89 

70 

91 
67 

93 
66 

100 
72 

91 
67 

97 
70 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

80 
61 

79 
63 

80 
62 

82 
67 

87 
67 

87 
67 

89 

70 

91 
69 

91 

72 

92 

70 

89 
65 

90 
69 

91 
69 

92 
75 

86 
65 

84 
59 

75 

58 

78 
63 

77 
62 

78 
62 

78 
52 

78 

51 

81 
64 

81 
52 

60 
66 

82 
66 

66 
67 

90 
70 

89 
66 

88 
69 

DIERKS 

MAX 
MIN 

91 
55 

93 
61 

92 

71 

94 

60 

94 
62 

95 

64 

95 
65 

99 
62 

97 
63 

96 

64 

100 
67 

98 
67 

97 
66 

98 

73 

96 

72 

93 
67 

83 

67 

68 

67 

88 
56 

87 
66 

86 
54 

68 
64 

92 
69 

93 
69 

89 

59 

90 
66 

92 

64 

92 

66 

9* 
66 

92 

64 

DUMAS 

MAX 
MIN 

91 
63 

89 
63 

90 
60 

90 
64 

93 
64 

94 
64 

96 
69 

97 
69 

96 
72 

96 
70 

97 
69 

99 
68 

99 
64 

100 
74 

99 
73 

93 

70 

84 
67 

90 
65 

86 
66 

86 
56 

83 
67 

88 
65 

92 
57 

92 

68 

91 
70 

91 
66 

94 
67 

94 
68 

95 
67 

90 
66 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
57 

90 
64 

85 
61 

94 
62 

95 
66 

96 
68 

97 
67 

98 
68 

101 

73 

98 
68 

99 
69 

97 
72 

99 

71 

96 
76 

100 
74 

93 
71 

60 
67 

86 
69 

89 
69 

86 
67 

87 
69 

86 
69 

91 
68 

89 

71 

89 
70 

89 
69 

91 
66 

94 
66 

93 
69 

91 
66 

EUDORA 

MAX 

MIN 

90 
66 

90 
65 

92 
65 

93 

65 

95 
68 

98 
69 

98 

71 

100 
70 

100 
70 

99 

71 

100 
74 

96 
73 

101 
70 

101 
73 

101 
74 

100 
69 

79 
66 

86 
69 

66 

68 

61 

70 

66 
65 

90 
68 

89 
57 

90 
59 

90 
58 

88 
68 

89 
66 

91 
70 

93 
69 

91 
66 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
57 

66 
65 

86 

61 

89 

62 

89 

65 

90 
66 

92 

67 

92 

68 

90 

71 

94 

70 

87 
62 

91 
64 

97 
69 

96 

70 

90 
69 

67 
60 

79 
57 

80 

60 

66 
62 

81 
62 

80 
56 

81 
54 

86 
52 

86 
61 

86 
64 

88 
63 

89 
62 

92 
66 

90 
62 

91 
67 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
59 

84 
60 

86 
62 

86 
60 

87 
63 

86 
66 

91 
66 

90 
65 

90 
69 

94 
69 

92 
65 

91 
67 

94 
65 

94 
69 

92 

72 

76 
65 

81 
62 

83 
64 

84 
64 

82 
63 

84 
58 

65 
59 

89 
64 

89 
65 

89 
65 

91 
63 

90 
63 

94 
60 

94 
66 

91 
63 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 

60 

85 
64 

86 

64 

88 
61 

89 
65 

86 

71 

92 

70 

91 

71 

90 

74 

95 

70 

93 
61 

92 
67 

95 
67 

94 
69 

94 
72 

91 
64 

80 
61 

84 
64 

86 
64 

83 
62 

82 
61 

84 
60 

89 
54 

90 
64 

90 
65 

90 
64 

89 
64 

92 

52 

92 
66 

90 
65 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

91 
59 

92 
63 

92 

59 

95 
63 

94 

63 

95 
69 

96 

68 

100 
67 

100 

70 

99 

71 

98 
67 

98 
69 

100 
64 

100 
74 

100 
71 

96 
69 

84 
64 

89 
66 

88 
67 

83 
65 

87 
66 

88 

64 

92 
65 

92 
57 

91 

57 

93 
66 

93 
55 

96 
67 

94 
68 

95 
67 

FORT  SMITH  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
65 

90 
67 

93 
66 

94 
67 

94 
70 

96 

70 

96 

69 

99 

71 

101 
69 

97 
69 

94 
73 

101 
69 

97 
77 

99 

71 

86 
69 

84 
68 

87 
68 

81 
65 

87 
65 

84 
66 

87 
67 

69 
69 

92 
70 

91 
71 

92 
69 

93 
68 

97 
66 

97 
70 

96 
69 

FORT  SMITH  WATER  KLANT 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
63 

88 
62 

89 
60 

91 
61 

91 
65 

93 
64 

95 

64 

96 

64 

97 
62 

97 
65 

94 
67 

96 

64 

94 
69 

97 
66 

94 
67 

83 
65 

84 
64 

86 
65 

86 
63 

86 
60 

85 
61 

89 
70 

91 
69 

90 
69 

92 

65 

91 

64 

97 
60 

96 
65 

93 
63 

GILBERT 

MAX 
MIN 

88 
51 

86 
58 

87 
55 

90 
58 

92 

58 

91 
59 

95 

60 

96 
61 

96 
61 

97 
65 

94 
55 

86 

60 

97 
60 

96 
65 

91 
65 

63 
67 

82 
62 

83 
63 

86 
60 

81 
66 

81 
62 

85 
55 

85 
60 

85 
63 

86 
53 

89 
62 

90 
59 

93 
60 

91 
63 

92 
61 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

84 
52 

87 
60 

88 
63 

90 
55 

90 
61 

90 
67 

93 
65 

94 
66 

92 
69 

96 

70 

93 
63 

94 
65 

90 
66 

97 
66 

96 

71 

89 
62 

82 
57 

64 
61 

86 

50 

85 
59 

83 
60 

87 
59 

89 
63 

90 
54 

90 
53 

91 
63 

91 
63 

95 
60 

91 
63 

94 
63 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

87 
56 

85 
61 

87 
57 

90 
59 

92 

61 

92 
63 

95 
65 

96 
63 

97 
64 

95 
t,7 

91 
63 

88 
64 

97 
63 

95 
70 

94 
70 

86 
67 

83 
65 

85 
63 

85 
54 

89 
56 

81 
55 

82 
53 

67 
64 

87 
65 

87 
69 

89 
63 

92 
63 

93 
64 

95 
66 

92 
66 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

82 
52 

87 
64 

85 
57 

87 
59 

90 
60 

91 
65 

92 
66 

95 

65 

96 

67 

96 

70 

95 
62 

91 
63 

86 
66 

96 

71 

96 
66 

92 
68 

76 
62 

83 
66 

85 
63 

91 
67 

84 
65 

60 
63 

80 
64 

86 
57 

86 
67 

87 
64 

86 
64 

92 
66 

94 
66 

94 
67 

HARRISON 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
62 

86 
58 

89 
60 

90 
60 

90 

53 

94 

64 

94 
65 

95 
68 

96 

70 

90 
66 

87 
64 

97 
65 

96 
68 

68 
75 

80 
64 

77 
61 

79 
55 

61 
61 

64 
67 

80 
62 

81 
55 

67 
63 

86 

69 

87 
57 

90 
62 

92 

60 

95 
62 

96 
68 

i 

See  Reference  Nolei  FoUowIng  SUUon  Index 
-    68    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JUNE  1963 

StatloQ 

Day  Ol  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

'is 

T 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MARK  I SON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
59 

63 
6* 

64 
61 

84 
62 

67 
65 

87 
69 

90 
67 

90 
70 

90 

74 

93 
66 

86 
67 

65  1  95 
65   66 

94 
70 

82 

70 

70 
62 

79 
61 

80 
65 

82 
63 

82 
67 

75 
64 

78 
59 

64 
64 

84 
65 

85 
67 

87 
66 

89 
64 

93 
65 

92 
66 

90 
70 

85.4 
65.4 

HELENA 

MAX 
MIN 

8* 
6* 

86 
61 

86 
59 

67 
64 

90 
65 

91 
68 

96 
66 

96 

68 

96 

73 

98 
77 

97 
72 

91 
65 

93 
69 

99 
73 

96 
75 

97 
73 

80 
67 

84 
67 

87 
66 

87 
70 

82 
69 

77 
67 

65 
67 

87 
69 

66 
70 

85 
66 

36 

70 

68 
68 

36 
68 

92 
68 

89.3 
68.2 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

90 
58 

90 
65 

90 
63 

91 
64 

91 
64 

91 
69 

94 
69 

94 
67 

95 
71 

94 
70 

96 
67 

97 
72 

98 
68 

100 
76 

97 
73 

88 
74 

84 
67 

66 
68 

64 
67 

86 

66 

84 
66 

66 
67 

91 
69 

91 
69 

86 
69 

90 
70 

90 
66 

92 

67 

92 

69 

91     1  91.0 
65     '  67.8 

HOT  SPRINOS  I  NNE 

MAX 
MIN 

90 
62 

69 
67 

91 
66 

66 
64 

92 

70 

93 
71 

96 
72 

99 

70 

97 
75 

96 

75 

99 
69 

94 
70 

96 
66 

96 
60 

96 
71 

94 
69 

64 
65 

86 
67 

64 
67 

86 
65 

82 
66 

87 
67 

86 
68 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

91 
68 

93 
70 

95 

68 

93 
68 

91.6 
58.8 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

38 
66 

67 
64 

87 
62 

69 
63 

92 
65 

94 
73 

96 
69 

96 
76 

96 

76 

96 

77 

92 
68 

90 
67 

98 
71 

95 
72 

91 
70 

76 
67 

82 
63 

85 
69 

87 
66 

83 
68 

77 
64 

79 
66 

78 
68 

66 
68 

69 
69 

39 

67 

88 
70 

92 

71 

94 
68 

94 

70 

88.9 
68.4 

KEISER 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
63 

88 
62 

92 

61 

95 

64 

97 
69 

99 
69 

96 
68 

101 
68 

99 
76 

96 
68 

94 
63 

98 
68 

98 

70 

92 

71 

74 
64 

81 
64 

85 
67 

89 
67 

83 
69 

81 
67 

84 
66 

66 
67 

85 
69 

68 
67 

68 
67 

87 
67 

90 
70 

90 
66 

91 
70 

90.2 
67.1 

KEO 

MAX 
KIN 

87 
62 

86 
65 

67 
62 

69 
64 

91 
65 

92 
69 

94 
69 

95 
66 

95 
66 

93 
71 

90 
65 

94 
69 

95 
64 

97 
74 

95 
71 

91 
67 

81 
66 

65 
67 

86 
66 

83 
67 

61 
68 

83 
68 

87 
65 

87 
68 

87 
70 

89 

67 

91 
66 

93 
66 

94 
69 

90 
67 

89.6 
67.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

86 
56 

86 
63 

86 
59 

91 

61 

90 
62 

91 
64 

95 

67 

94 
66 

96 
67 

97 

70 

95 
64 

90 
62 

97 
64 

98 

70 

86 
66 

66 
64 

65 

61 

64 
63 

67 
62 

85 
66 

83 
64 

63 
56 

87 
62 

87 
65 

38 
67 

90 
63 

92 

61 

94 
63 

94 
67 

95 
67 

90.0 
63.8 

LEOLA 

MAX 

MIN 

89 
57 

86 
62 

88 
58 

90 
60 

92 
63 

93 
66 

95 

67 

96 
64 

97 
70 

95 
69 

94 
68 

95 
68 

97 
63 

99 
74 

97 
70 

93 
69 

62 
66 

85 
66 

64 
63 

85 
67 

80 
67 

85 
57 

87 
65 

88 
66 

88 
68 

88 
65 

92 
62 

95 
64 

93 
67 

92 
65 

90.7 
65.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
60 

90 
63 

92 

60 

91 
63 

94 
64 

96 
69 

99 
68 

99 

67 

100 

71 

98 

72 

95 
66 

96 
68 

LOO 
65 

100 
75 

102 
74 

64 
70 

66 
66 

88 
68 

89 
66 

66 
68 

82 
69 

88 
68 

89 
66 

90 
68 

91 

71 

93 

67 

95 
66 

99 
69 

98 
69 

95 
67 

93.3 
57.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

91 
55 

89 
65 

90 
60 

92 

60 

92 
65 

94 
69 

96 
68 

96 

64 

97 

70 

94 
69 

97 
67 

99 
67 

96 
67 

97 
74 

97 
74 

94 

70 

80 
65 

85 
67 

86 
62 

86 
62 

85 
65 

85 
66 

90 
67 

89 
68 

85 
67 

87 
65 

89 
63 

91 
64 

91 
67 

90 
64 

91.0 
65.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

90 
53 

87 
62 

91 
57 

91 
58 

92 
58 

92 
56 

94 

64 

96 

60 

96 

66 

94 

64 

97 
66 

95 
66 

97 
64 

99 

71 

97 
66 

89 
67 

85 
65 

69 
64 

84 
62 

86 
65 

86 
66 

67 
65 

88 
67 

91 
66 

89 

68 

91 
65 

92 

61 

91 
66 

94 
66 

92 
65 

91.4 
53.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

85 
55 

85 
61 

66 
54 

90 
54 

92 

56 

93 
62 

95 
63 

95 
65 

96 
63 

96 
69 

89 
63 

88 
61 

96 
65 

96 
69 

72 
67 

71 
63 

84 
59 

84 
64 

64 
61 

81 

67 

60 
62 

79 
56 

86 

60 

65 

65 

87 
64 

89 

60 

91 
60 

93 
62 

93 
65 

91 
65 

87.7 
52.1 

MAR  I ANNA  2  S 

MAX 
HIN 

89 
68 

67 
65 

87 
61 

89 

63 

93 

67 

96 
69 

96 

70 

97 
69 

98 

71 

97 
71 

93 
70 

94 
65 

98 
66 

100 
75 

97 

72 

89 

70 

86 
64 

89 
66 

66 
67 

83 

70 

83 

68 

85 
68 

87 
68 

87 
68 

38 
69 

89 
65 

90 
69 

91 
67 

93 
67 

92 
66 

91.0 
57.3 

MARKEO  TREE 

MAX 
MIN 

85 
66 

84 
64 

85 
60 

88 
61 

92 
64 

94 
69 

95 
69 

96 
67 

100 

71 

95 
76 

90 
67 

93 
63 

96 
68 

96 
73 

62 

70 

82 
68 

81 
64 

84 
67 

86 
66 

84 
68 

79 
68 

81 

67 

86 
66 

84 
68 

85 
67 

36 

63 

38 
69 

90 
70 

90 
67 

91 
66 

88.2 
67.2 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

85 

56 

82 

68 

85 
66 

66 
65 

89 
66 

90 
72 

92 

70 

92 

67 

94 

76 

95 

77 

90 
66 

66 
66 

93 
65 

96 

66 

89 
67 

84 
66 

80 
63 

90 
65 

82 
66 

80 
67 

78 
62 

78 
56 

85 
62 

83 
65 

85 
70 

36 
63 

86 

61 

92 

62 

92 

69 

89 
68 

37.1 
66.0 

MENA 

MAX 
MIN 

84 
61 

86 
65 

86 
64 

90 
64 

89 

64 

90 
70 

93 
69 

94 
66 

94 

70 

96 

70 

96 
69 

93 
68 

95 
65 

95 

73 

95 

70 

89 

66 

78 
64 

83 
65 

81 

67 

64 
64 

82 
66 

83 
66 

86 

68 

89 
68 

86 

67 

37 
66 

90 
65 

91 
67 

93 
66 

90 
67 

88.9 
55.5 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

88 
62 

67 
65 

89 
59 

91 
65 

94 
65 

94 
70 

95 
70 

97 
65 

97 

67 

96 
71 

96 
72 

96 

70 

97 
64 

99 
72 

99 

73 

95 
71 

80 
66 

85 
65 

86 
64 

86 
69 

81 
68 

86 
60 

67 
66 

88 

67 

88 
69 

88 
69 

90 
63 

91 
66 

92 
68 

91 
67 

90.9 
66.9 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
HIN 

85 

57 

91 
65 

90 
59 

91 
61 

93 
64 

93 

67 

94 
66 

97 
65 

98 

70 

99 

68 

96 

69 

98 
69 

96 
68 

96 

74 

98 
71 

99 

73 

92 
68 

81 
68 

87 
67 

86 

67 

85 
68 

66 
68 

66 
68 

90 
66 

89 
69 

86 
66 

89 
63 

91 
65 

93 
67 

93 
65 

91.7 
66.8 

HORRILTON 

MAX 
MIN 

90 
60 

86 
66 

91 
63 

93 
62 

93 
65 

94 
67 

97 
66 

LOO 
67 

98 

68 

99 

75 

97 
65 

92 
69 

LOl 
67 

98 
75 

95 

70 

93 
69 

89 
66 

85 
65 

87 
66 

90 

67 

82 
67 

85 
63 

89 
65 

89 

69 

38 
69 

90 
67 

96 
65 

98 
67 

93 
70 

96 
69 

92.7 
67.0 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

88 
56 

87 
60 

68 
58 

90 
60 

91 

60 

91 
63 

94 
64 

96 

68 

95 

65 

95 
68 

96 

65 

93 
66 

97 
62 

95 
72 

94 
69 

90 
69 

83 
64 

85 

64 

83 
63 

84 

64 

85 
65 

65 
65 

89 
63 

89 
65 

89 
64 

89 
64 

92 
63 

93 
65 

94 
62 

91 
65 

90.4 
54.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

78 
62 

60 
63 

81 
65 

62 

60 

62 

55 

87 
66 

86 
67 

66 
65 

88 
67 

66 
65 

91 
69 

64 
63 

66 
60 

33 

64 

85 
69 

87 

70 

34 
65 

84 
65 

MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
62 

66 
63 

90 
57 

90 

58 

92 
68 

94 
70 

94 
69 

95 

72 

95 
65 

69 
66 

68 
65 

95 
72 

91 
68 

81 
68 

66 

61 

84 
64 

84 
64 

66 
64 

83 
65 

80 
59 

83 
65 

89 
67 

88 
66 

89 
66 

90 
65 

92 

65 

94 
67 

95 

67 

94 
68 

38.5 
65.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

80 
57 

85 
64 

63 
56 

86 
60 

88 
62 

89 
65 

90 
65 

93 
66 

93 

65 

95 
69 

95 

65 

90 
63 

89 
64 

96 

72 

97 
68 

79 
68 

69 
62 

83 
65 

81 
62 

83 
68 

81 
65 

79 
59 

80 
64 

65 
67 

84 
68 

86 
64 

68 
63 

89 
63 

94 
63 

92 

55 

86.7 
64.5 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

85 
56 

63 
64 

87 
59 

90 
62 

90 
66 

90 
67 

94 
68 

90 
65 

87 
60 

94 

70 

96 
69 

85 
68 

74 
64 

84 
62 

84 
63 

83 
63 

62 
67 

81 
65 

80 

57 

67 
61 

85 
65 

87 
66 

87 
63 

91 
62 

86.5 
63.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

65 
5* 

90 
63 

89 

60 

90 
60 

92 

60 

93 
62 

94 
63 

95 

61 

97 

63 

97 
63 

95 
64 

99 
69 

96 

64 

98 
68 

97 

71 

97 
66 

85 
66 

84 

64 

87 

50 

63 
52 

85 

65 

86 
67 

87 
67 

91 
69 

92 

67 

39 
64 

91 
62 

92 

64 

94 
64 

93 
51 

91.4 
63.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

63 
60 

66 
62 

86 
63 

66 
62 

90 
66 

89 
65 

69 
64 

93 

64 

95 

68 

95 
66 

94 
65 

96 
69 

96 
66 

96 
71 

97 
71 

96 
68 

82 
64 

62 
64 

86 

64 

65 

64 

87 
63 

85 
66 

85 
67 

89 
68 

92 
68 

35 
66 

87 
64 

33 
65 

91 
66 

93 
62 

89.7 
65.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

87 
63 

66 
66 

86 
62 

90 
62 

92 
65 

94 

70 

96 
70 

95 
71 

96 

72 

95 

76 

90 
66 

90 
66 

96 
68 

97 
74 

84 
71 

77 
67 

83 
63 

65 
67 

89 
66 

84 
68 

79 
68 

81 
65 

85 
67 

85 
69 

88 
70 

90 
67 

92 
69 

93 

70 

95 

63 

94 
69 

39.1 
67.8 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

8<> 

56 

69 
63 

89 
69 

89 

60 

92 

61 

92 
63 

95 
64 

98 
64 

99 

66 

101  100 
69   65 

96 
67 

95 
65 

L03 
73 

98 

68 

101 
73 

81 
64 

83 
62 

87 
62 

85 
64 

68 
66 

82 

60 

65 
65 

69 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
62 

96 
65 

93 
67 

96 
66 

92.1 
64.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

89 
58 

89 
63 

91 
66 

92 
65 

93 
66 

93 
71 

95 
72 

95 
66 

95 
72 

94 
72 

97 
68 

98 
69 

99 

70 

99 
76 

97 
75 

96 
71 

84 
66 

88 
70 

68 
68 

86 
66 

86 
66 

86 
69 

92 
72 

94 
71 

90 
70 

90 
70 

92 
69 

94 
69 

93 

70 

93 
67 

92.2 
68.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

86 
6* 

82 
69 

69 
68 

92 

66 

93 

66 

97 
69 

95 

70 

97 
68 

97 
70 

99 

70 

97 
69 

96 
74 

100 
67 

96 
75 

97 
71 

83 
68 

84 

67 

86 
68 

84 
70 

86 
67 

88 
64 

85 
64 

86 

71 

90 
71 

33 
71 

90 

70 

91 
68 

94 
65 

96 

70 

95 
69 

91.4 
68.7 

PARAOOULO  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

88 
71 

87 
66 

87 
62 

88 
61 

92 

67 

94 

69 

96 

70 

97 
71 

97 

74 

96 

75 

94 
67 

69 

67 

97 
69 

96 
69 

94 
72 

74 
64 

64 
63 

86 
62 

89 
66 

82 
66 

80 
63 

80 
63 

87 
67 

90 
68 

89 
68 

89 
68 

93 
69 

90 
69 

94 
67 

93 
70 

89.3 
67.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

89 
59 

91 
65 

91 

61 

91 
62 

95 
63 

94 
66 

97 
67 

98  100 
67   73 

100 
72 

98 
69 

96 
71 

100 
65 

97 

74 

96 

70 

92 
69 

83 
65 

66 
67 

87 
66 

89 
64 

83 
64 

86 
61 

69 

68 

89 
65 

39 
66 

90 
66 

90 
64 

95 
63 

95 

68 

96 

67 

92.5 
66.2 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

90 
56 

91 
65 

89 
66 

91 
65 

90 
59 

92 

60 

94 
65 

93 
72 

95 
65 

98 
64 

96 
65 

99 
67 

93 
65 

94 
66 

101 
64 

96 
72 

98 
68 

93 
68 

86 
65 

89 

88 
64 

86 
68 

66 
64 

86 
68 

68 
67 

86 
69 

88 
64 

82 
69 

86 
63 

65 
70 

90 
65 

89 
70 

90 
64 

68 
56 

90 
66 

39 
57 

91 
64 

90 
71 

92 
64 

91 
63 

96 
64 

95 
69 

96 
68 

95 
63 

95 
65 

96 
66 

92.4 
64.8 

91.6 
68.0 

90 
67 

90 
65 

91 
66 

91 
68 

94 

71 

95 
70 

95 

74 

94 
72 

94 
71 

95 

71 

96 
67 

98 
62 

97 
74 

68 

66 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
65 

69 

66 

91 
65 

93 
67 

94 
68 

95 

72 

97 
71 

97 
71 

98 
75 

97 
73 

95 
72 

95 

70 

96  100 
66   77 

99 

76 

82 
68 

83 
66 

86 

70 

85 
69 

88 
70 

61 

70 

86 
72 

88 
70 

66 
72 

68 
73 

89 

70 

90 
63 

93 
67 

96 
70 

93 
68 

91.6 
69.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

66 
59 

65 
56 

85 

56 

88 

56 

91 
58 

93 

64 

95 

63 

94 
66 

95 

65 

95 

70 

89 
63 

90 
60 

93 
64 

97 
74 

94 
60 

87 
61 

90 
67 

66 
69 

83 

70 

92 

77 

85 

85 

85 

86 
68 

89 
65 

90 
66 

92 
63 

93 
66 

89.3 
64.0 

PORTLAND 

MAX 
HIN 

65 
56 

90 
63 

86 
62 

66 
62 

91 
65 

93 
67 

96 

67 

97 
69 

96 

70 

98 
69 

97 

70 

99 

71 

95  100  100 
69   69   73 

99 

74 

90 
67 

78 
67 

84 
70 

87 
68 

83 
68 

79 
65 

84 
64 

84 
64 

87 
69 

86 
68 

37 
63 

86 
68 

89 

70 

88 
55 

90.1 
57.3 

S««  R«f«r«&c*  Not«t  FoUowIiig  SUtloa  Indsx 
-   69   - 


Conttnued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANS, 
JUNE  191 

Slatton 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16  ' 

I 

!7 

18 

19 

20  ! 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

61 

86 
54 

85 
65 

86 
65 

87 
65 

92 
68 

93 

70 

93 
69 

96 
70 

97 
68 

97 
70 

97 

71 

99 
72 

100 
73 

94 
63 

82 
61 

86 
68 

87 
55 

85 
66 

85 
57 

87 
64 

90 

56 

92 

70 

90 
55 

91 
68 

91 
67 

94 
62 

94 
54 

92 
66 

91. 
66. 

ROGERS 

MAX 
MIN 

84 
59 

86 
65 

86 
62 

88 
63 

88 
64 

88 
68 

92 
67 

92 

59 

90 
72 

94 
70 

94 
58 

92 
67 

95 
69 

92 
72 

90 
64 

78 
60 

80 
53 

86 
64 

80 
62 

80 
53 

8* 
60 

88 
65 

88 
56 

66 
66 

90 
65 

91 
65 

93 
63 

92 
56 

92     1  88. 
66       65.: 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

86 
62 

87 
64 

89 
64 

91 
62 

94 
63 

94 
66 

96 

68 

97 
59 

99 
59 

97 
56 

96 
71 

97 
67 

99 
64 

101 

99 

73 

94 
71 

81 
67 

88 
59 

87 
55 

86 
59 

81 
64 

84 

63 

84 
55 

87 

73 

67 
59 

89 
69 

66 
58 

91. 
70 

91 
66 

93 
66 

91. 

67. 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

90 
59 

88 
64 

90 
61 

91 
62 

94 

64 

94 
66 

97 
67 

98 
65 

100 
58 

102 
76 

98 
67 

94 
68 

102 
67 

100 

100 
59 

93 

70 

83 
65 

85 
65 

85 

65 

87 
67 

82 
56 

85 
61 

69 
57 

89 
58 

69 
71 

91 

57 

94 
54 

97 
66 

98 

70 

95 
66 

92.1 
66.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

84 
62 

89 

63 

89 
59 

89 
63 

91 
64 

93 
69 

95 
69 

96 
69 

97 
71 

98 

73 

97 
58 

93 
56 

96 
66 

100 
73 

99 
74 

84 
56 

85 
54 

89 
65 

89 

70 

85 
55 

80 
68 

87 
55 

88 
59 

88 
70 

89 
55 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

94 
57 

91. 
57. 

SEARCY 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
65 

87 
60 

91 
62 

93 
64 

94 
67 

96 
69 

97 
68 

97 

70 

96 
71 

92 
65 

90 
66 

98 
67 

93 
71 

85 
58 

84 
64 

87 
56 

88 
66 

88 
58 

80 
58 

83 
56 

87 
57 

88 
70 

89 
70 

90 
66 

92 
67 

94 
68 

95 
68 

93 
67 

90. 
67. 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

91 
59 

88 
66 

90 
59 

92 
61 

94 
64 

94 
67 

96 

69 

97 
68 

98 
69 

96 
63 

96 

64 

95 
65 

96 
64 

97 
63 

94 
57 

90 
61 

90 
62 

89 
61 

88 
59 

85 
59 

90 
60 

91 
50 

95 
62 

95 

61 

93 
67 

92 
61 

95 
57 

95 
68 

93 
66 

93. 
63. 

SILOAM  SPRINOS 

MAX 
MIN 

84 
57 

88 
64 

88 
65 

90 
62 

90 
67 

90 
71 

92 

68 

93 
59 

93 

71 

97 

78 

92 
66 

93 
59 

97 
58 

96 
72 

83 
66 

81 
61 

86 
54 

88 
55 

85 
52 

85 
52 

89 
62 

94 
56 

94 

67 

94 
57 

94 
67 

94 
67 

96 

63 

94 
56 

98 
66 

91.1 
66.1 

STAMPS 

MAX 

MIN 

92 
56 

90 
65 

91 
64 

92 
62 

93 

68 

94 
68 

98 
68 

99 

66 

98 
59 

97 
70 

99 

67 

97 
69 

99 
68 

99 

74 

90 
59 

80 
55 

88 
57 

88 
59 

86 
62 

86 
56 

87 
66 

91 
58 

92 
68 

88 
59 

90 
69 

91 
66 

95 
56 

93 
58 

92 
56 

92. 
57. 

STUTTOART 

MAX 
MIN 

82 
61 

88 
64 

86 
66 

87 
64 

90 
67 

92 
68 

94 
68 

97 

72 

99 
73 

98 
75 

98 

76 

95 
54 

95 

70 

99 

77 

100 
74 

98 
59 

86 

60 

87 
57 

89 
79 

86 
59 

82 
67 

84 

70 

89 
69 

89 

77 

87 
69 

90 
70 

89 
70 

97 
88 

92 

71 

91. 
69. 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

83 
64 

88 
65 

86 
62 

88 
66 

90 
67 

92 
69 

93 

70 

94 
70 

96 

72 

95 
72 

95 
66 

91 
59 

93 
66 

99 

70 

97 
71 

80 
64 

84 
64 

88 
56 

85 
58 

86 
66 

80 
68 

85 
56 

87 
68 

87 
59 

66 
57 

68 
58 

90 
68 

93 
69 

94 
67 

IV. 

SUB  I  ACQ 

MAX 
MIN 

89 
60 

89 
68 

89 
63 

92 

64 

92 
65 

92 
69 

96 
68 

98 
68 

99 

75 

99 
75 

96 
68 

98 

70 

100 
66 

93 
68 

90 
67 

84 
64 

86 
66 

85 
55 

88 
54 

83 
65 

84 
61 

87 
67 

90 

67 

86 
68 

91 
68 

92 
65 

94 
65 

95 
68 

90 
57 

91. 
57. 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 

71 

90 
69 

91 
67 

91 
70 

92 
72 

94 

73 

95 

72 

95 

75 

94 

72 

95 

71 

97 
74 

98 
72 

97 

77 

85 
71 

82 
68 

88 

71 

87 
56 

87 
66 

86 

68 

86 

70 

92 

71 

93 

72 

90 
71 

92 

71 

92 
72 

94 

72 

94 

71 

92 

70 

91. 

70. 

WALORON 

MAX 
MIN 

89 
57 

90 
62 

89 
62 

92 

62 

93 
63 

93 

67 

96 
66 

98 
54 

98 
57 

100 
70 

98 
56 

95 
69 

99 
66 

97 
69 

93 
68 

85 
65 

85 
55 

86 
55 

88 
55 

84 
64 

87 
65 

91 
67 

93 
67 

90 
66 

92 
65 

94 
66 

96 
55 

95 
67 

95 
56 

92. 
55. 

WALNUT  RIOOE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
56 

85 
65 

86 
62 

89 
63 

91 
66 

93 

70 

95 

71 

95 

72 

95 

72 

95 

70 

90 
57 

90 
56 

95 
69 

79 
70 

74 
65 

80 
62 

85 
57 

87 
68 

82 

70 

80 
55 

80 
63 

85 
57 

87 
70 

89 

71 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

92 
57 

92 

70 

88. 
67. 

WARREN 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
67 

90 
63 

94 
65 

93 
65 

94 
69 

97 
69 

100 

57 

98 

72 

97 
70 

101 
73 

98 
71 

98 
66 

100 
73 

92 
69 

82 
67 

87 
57 

86 
66 

86 
69 

83 
59 

88 
65 

90 
55 

90 
58 

89 
59 

89 
57 

92 
64 

95 
67 

94 

70 

87 
56 

92. 
57. 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

88 
83 

86 
83 

87 
60 

89 
61 

93 
68 

95 

72 

97 
73 

97 
59 

98 

72 

96 
76 

93 

71 

95 
64 

98 
71 

94 
77 

80 
69 

84 
55 

88 
64 

88 
66 

85 
58 

80 
68 

85 
68 

85 
66 

85 

70 

66 
70 

87 
65 

85 

70 

88 

70 

91 
75 

91 
70 

89. 
70. 

WHITE  POCK 

MAX 
MIN 

81 
62 

81 
61 

82 
64 

84 
64 

85 
67 

86 
68 

88 

71 

88 

71 

89 

71 

90 
71 

89 
67 

89 

71 

91 
69 

88 
75 

86 
69 

84 
62 

77 
50 

81 

64 

79 
64 

80 
62 

79 
63 

79 
59 

86 
55 

86 
66 

82 
66 

87 
66 

85 
53 

89 
56 

88 
64 

86 
59 

84. 
66. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

SteUoB 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.20 

.25 

.21 

.27 

.23 

.23 

.27 

.27 

.30 

.30 

.32 

.31 

.12 

.25 

.21 

.32 

.27 

.25 

.22 

.09 

.13 

.15 

.18 

.23 

_ 

.15 

.30 

.31 

.32 

.18 

B  7.1 

WIND 

23 

27 

34 

21 

19 

32 

30 

27 

26 

29 

41 

28 

24 

25 

33 

38 

49 

38 

22 

26 

29 

46 

34 

30 

23 

20 

23 

20 

20 

25 

86 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.15 

.35 

.16 

.36 

.26 

.29 

.25 

.20 

.44 

.35 

.34 

.31 

.12 

.47 

.04 

.23 

.08 

.22 

.25 

_ 

.43 

.57 

.14 

.29 

.23 

.14 

.19 

.24 

.12 

.57 

B  8.0< 

WIND 

14 

16 

17 

11 

19 

39 

42 

25 

31 

51 

45 

19 

28 

15 

18 

35 

26 

19 

17 

34 

17 

18 

11 

13 

16 

12 

10 

13 

18 

20 

66 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.25 

.23 

.16 

.34 

.24 

.26 

.27 

.26 

.26 

.32 

.35 

.30 

.24 

.27 

.34 

_ 

.06 

.15 

.17 

.15 

.16 

.19 

.16 

.25 

.22 

.23 

.25 

.24 

.27 

.33 

B  7.1 

WIND 

21 

22 

26 

5 

18 

16 

15 

11 

9 

19 

29 

10 

14 

19 

18 

32 

18 

10 

5 

17 

15 

22 

27 

16 

25 

22 

12 

11 

13 

5 

so: 

MAX 

90 

91 

91 

97 

95 

96 

97 

100 

100 

98 

99 

98 

93 

100 

104 

82 

70 

90 

90 

89 

86 

87 

87 

95 

94 

95 

98 

99 

101 

108 

94.1 

MIN 

64 

65 

66 

67 

68 

71 

71 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

64 

65 

68 

70 

69 

64 

64 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

69.1 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.23 

.25 

.22 

.24 

.27 

.28 

.33 

.31 

.34 

.38 

.31 

.24 

.20 

.17 

.26 

.16 

.14 

.19 

.10 

.13 

.10 

.23 

.10 

.18 

.18 

.20 

.22 

.19 

.20 

6.5- 

WIND 

17 

18 

25 

16 

20 

32 

34 

26 

30 

33 

40 

20 

25 

16 

19 

23 

16 

14 

13 

18 

18 

18 

13 

12 

17 

14 

12 

12 

16 

14 

60 ; 

MAX 

94 

93 

95 

95 

97 

96 

95 

97 

97 

97 

97 

100 

95 

99 

96 

93 

80 

79 

86 

84 

88 

90 

91 

96 

99 

93 

98 

95 

96 

95 

93.1 

MIN 

64 

54 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

76 

77 

74 

76 

74 

76 

71 

72 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

70 

71.: 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.14 

.14 

.13 

.13 

.14 

.12 

.17 

.17 

.19 

_ 

.18 

.19 

.09 

.19 

.16 

.18 

.22 

.09 

.13 

.06 

.10 

.10 

.15 

.17 

.12 

.19 

.16 

.11 

.20 

.12 

B  4.3' 

WIND 

16 

17 

19 

9 

11 

14 

15 

10 

7 

12 

21 

14 

9 

8 

7 

18 

21 

11 

11 

5 

11 

21 

22 

20 

21 

17 

12 

10 

12 

10 

4i: 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.30 

.25 

.26 

.26 

.27 

.27 

.17 

.33 

.36 

.31 

.36 

.25 

.25 

.23 

.22 

.15 

.21 

.22 

.24 

.12 

.22 

.23 

.31 

.22 

.19 

.20 

.30 

.23 

.34 

.24 

7.5: 

WIND 

12 

13 

9 

10 

6 

11 

7 

7 

10 

12 

18 

1 

17 

1 

14 

14 

18 

8 

16 

* 

26 

24 

34 

18 

28 

17 

7 

4 

8 

10 

38; 

MAX 

98 

95 

101 

102 

102 

104 

103 

104 

103 

106 

105 

102 

108 

104 

104 

97 

95 

97 

95 

95 

90 

94 

102 

99 

99 

103 

100 

103 

103 

— 

100.' 

MIN 

67 

72 

76 

70 

71 

72 

77 

75 

75 

77 

73 

74 

75 

77 

74 

72 

70 

72 

66 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

75 

- 

72.5 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.35 

.35 

.29 

.27 

.31 

.32 

.36 

.35 

.37 

.40 

.42 

.31 

.28 

.34 

.32 

.32 

.14 

.29 

.28 

.28 

.19 

.15 

.19 

.27 

.28 

.25 

.31 

.27 

.31 

.28 

8.0! 

WIND 

27 

57 

39 

23 

25 

58 

60 

52 

49 

66 

98 

52 

49 

43 

49 

66 

65 

48 

34 

70 

56 

39 

19 

33 

49 

33 

24 

34 

39 

36 

las' 

MAX 

97 

98 

95 

99 

101 

98 

98 

100 

101 

99 

98 

99 

97 

105 

100 

99 

82 

94 

95 

83 

94 

89 

98 

101 

101 

99 

103 

101 

103 

104 

97.-, 

MIN 

64 

68 

67 

67 

70 

71 

73 

74 

76 

75 

71 

72 

71 

74 

76 

76 

66 

66 

71 

55 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

71.' 

WARREN 

EVAP 

.23 

.27 

.26 

.21 

.30 

.11 

.38 

.16 

.34 

.31 

.33 

.24 

.22 

.26 

.11 

.40 

.15 

.08 

.17 

.10 

.17 

.11 

.18 

.14 

.36 

.06 

.22 

.32 

.26 

.05 

6.51 

WIND 

10 

26 

17 

13 

14 

31 

29 

23 

21 

32 

39 

19 

22 

14 

16 

32 

14 

3 

9 

31 

24 

9 

13 

5 

10 

9 

16 

12 

18 

14 

54; 

MAX 

97 

100 

98 

95 

95 

95 

100 

101 

108 

100 

100 

103 

97 

103 

101 

101 

96 

85 

91 

86 

91 

88 

102 

104 

103 

103 

105 

99 

103 

101 

98. « 

MIN 

63 

67 

68 

67 

68 

65 

65 

73 

67 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

76 

71 

70 

72 

70 

69 

71 

65 

74 

75 

68 

65 

71 

72 

65 

69.' 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 


S*«  R«fw«Dc»  NoI«a  Following  Station  Indox 
-    70    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

If 
II 

{| 

i 

< 

1 

r 

o 
o 
a 

1 

J 

I 
i 

No.  of  Days 

1 

■5 
ll 

a 

S 
a 
6 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doy» 

Station 

Mox. 

Min. 

1 

Q.    c 
1     § 

s 

a 

6 
1 

o 

o 

I 

S 

° 

1 

8 

il 

°  1 

JANUARY    1963 
PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 
WYNNE 

APRIL    1963 
MOUNT    MAGAZINE 

IT. 6 
*3.9 

73.3 

25.9 
21.5 

55.2 

36.8 
32.7 

64.3 

76 
66 

83 

10 
10 

15 

6 

-    3 

32 

24 
24 

1 

870 
992 

95 

0 
0 

0 

6 

7 

0 

22 
26 

1 

0 

1 

0 

1.09 
1.45 

3.80 

.35 

.50 

1.^2 

5 
5 

27 

T 
.8 

.0 

T 
0 

0 

24+ 

5 

5 

4 

0 

1 

4 

0 
0 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

s 

Day  oi  Month 

1    1    2        3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U       12 

13      14      15 

16      17       18 

19  1  20 

21 

22 

23      24 

25 

26      27 

28 

29      30 

31 

JANUARY    1963 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

1.0» 

.10 

.35 

T 

T           T 

.15      T 

T 

.i« 

T 

T 

.27      .01 

T 

WYNME 

1.45 

.05 

.20 

.50 

T 

.10      .30 

T 

.30 

FEBRUARY    1963 

BLACK    ROCK 

- 

T 

T 

.72 

- 

.45 

MARCH    1963 

RATCLIFF 

1.65 

.22 

.37 

.51 

.37 

•  IS 

T 

APRIL    1963 

MOUNT    MAGAZINE 

3.,0 

I 

.70 

.51 

1.10    l.»2 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   71    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED   DATA 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JANUARY  1963 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

60 
30 

62 

3S 

64 
35 

56 

41 

53 
47 

48 
39 

54 
30 

65 

32 

66 

41 

76 
56 

57 
32 

32 
17 

29 
11 

39 
10 

43 
15 

46  57 
18   23 

62 
36 

49 
24 

34 
16 

46 

19 

60 
28 

56 

9 

26 
6 

31 
14 

30 
22 

24 

11 

33 
11 

36 
28 

40 
3* 

41 
30 

47.6 
25. 9 

MYNNE 

MAX 
MIN 

S2 
25 

50 
35 

62 
29 

57 
33 

44 
32 

44 
32 

45 
32 

58 
23 

65 
37 

68 
52 

67 

44 

50 
15 

22 
3 

37 

10 

42 
18 

49  SO 
22   20 

51 

30 

51 
23 

32 
9 

34 

14 

48 
28 

49 

1 

22 
-  3 

26 

7 

27 
24 

29 
5 

23 

4 

38 

IS 

33 

28 

34 
20 

43.9 
21.5 

APRIL  1953 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

32 

62 

kl 

74 
51 

78 
56 

SO 
60 

76 
54 

77 
59 

79 
62 

78 
61 

60 
60 

eo 

65 

79 
65 

81 
65 

82 
64 

83 
62 

76  70 
64   56 

78 
58 

69 

54 

71 
50 

78 

49 

67 
43 

54 
40 

57 

46 

65 
52 

70 
56 

71 
54 

75 
59 

74 
58 

75 
57 

73.3 
55.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

- 

.07 

.09 

- 

.02 

.11 

- 

.15 

.05 

.11 

.17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

WIND 

- 

11 

7 

18 

31 

13 

14 

38 

25 

75 

79 

38 

43 

20 

13 

12 

20 

22 

21 

20 

14 

69 

70 

35 

28 

50 

23 

33 

39 

15 

20 

B      947 

MAX 

54 

56 

62 

67 

68 

51 

55 

53 

64 

63 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54 

60 

- 

- 

57 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIN 

36 

38 

33 

34 

38 

46 

30 

37 

30 

34 

46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

31 

39 

- 

- 

28 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FEBRUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

_ 

* 

« 

» 

.19 

.13 

.02 

.01 

.16 

.05 

* 

. 

* 

* 

» 

* 

.77 

- 

.12 

.03 

* 

* 

.41 

- 

.25 

• 

.21 

B  2.74 

WIND 

31 

77 

44 

17 

14 

13 

42 

34 

40 

21 

39 

44 

63 

97 

24 

60 

21 

10 

24 

43 

71 

50 

33 

36 

32 

71 

49 

114 

1214 

MAX 

- 

67 

- 

- 

- 

67 

71 

48 

47 

57 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66 

51 

68 

70 

- 

- 

47 

71 

71 

- 

70 

- 

MIN 

- 

24 

- 

- 

- 

33 

31 

40 

36 

40 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

30 

30 

32 

- 

- 

32 

45 

40 

- 

32 

- 

MARCH  1963 

WARREN 

EVAP 

» 

.88 

.30 

.12 

.06 

.14 

.13 

.28 

♦ 

.12 

.21 

.16 

.16 

.32 

.08 

.07 

.10 

.12 

.05 

.36 

.19 

.27 

.12 

.15 

.19 

.13 

.19 

.21 

.23 

.28 

.21 

5.83 

WIND 

64 

33 

58 

47 

119 

67 

34 

10 

69 

26 

102 

50 

59 

47 

52 

48 

80 

69 

45 

63 

28 

26 

19 

60 

56 

61 

22 

40 

57 

57 

44 

1612 

MAX 

67 

61 

79 

79 

81 

60 

62 

68 

71 

73 

75 

85 

86 

85 

75 

57 

70 

88 

85 

87 

80 

77 

73 

81 

79 

83 

86 

85 

92 

91 

92 

77.8 

MIN 

46 

35 

45 

63 

51 

38 

40 

42 

41 

45 

43 

54 

44 

39 

37 

43 

50 

59 

59 

41 

36 

32 

39 

36 

53 

43 

39 

39 

45 

50 

52 

44.5 

APRIL  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

_ 

.28 

.06 

.31 

_ 

_ 

.07 

.26 

.13 

.11 

.13 

.02 

.18 

.15 

.28 

.22 

.29 

.23 

.09 

.24 

.08 

.19 

.13 

.11 

.07 

.05 

_ 

_ 

.22 

B  4.96 

WIND 

29 

41 

61 

62 

30 

22 

13 

13 

64 

14 

0 

- 

- 

- 

- 

66 

100 

80 

82 

47 

32 

45 

51 

13 

26 

18 

21 

18 

30 

38 

B  1172 

MAX 

94 

94 

87 

85 

78 

59 

53 

80 

84 

87 

71 

70 

85 

88 

88 

84 

83 

87 

87 

74 

92 

62 

88 

77 

73 

70 

78 

- 

83 

87 

81.0 

MIN 

50 

49 

56 

52 

54 

50 

46 

46 

54 

62 

57 

54 

51 

43 

46 

56 

63 

63 

65 

63 

63 

67 

65 

55 

55 

57 

60 

~ 

65 

60 

56.1 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OeSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 

PINE  BLUFF  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

TEXARKANA  W8  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

S—  raferano*  notes  follovrlng  Station  Indaz. 
-   72    - 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

^ 

OBSERVATION 

g 

§ 

u 

U 

p 

TIME  AND 
TABLES 

g 

§ 

U 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

I 

OBSERVER 

i 

3 

1 

i 

i 

1 

if 

^ 

Q 

3 

a 

1 

i 

i 

ii 

ABSOTT 

0006 

SCOTT 

39  0* 

9*  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  04 

91  9* 

610 

7A 

WILLA  H.  GRAHAM 

ALICIA 

006* 

LAtfRENCE 

39  9* 

91  09 

296 

7A 

RUBY  B.  OHEN» 

MENA 

4756 

POCK 

34  39 

94  19 

1207 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

ALUM  FOnc 

0130 

SALINE 

3*  4« 

92  52 

780 

5P 

9P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  48 

285 

9P 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KH8M 

YELL 

34  47 

99  29 

894 

7A 

c 

REBA  Y.  SWAIH 

MONTROSE 

ASHLEY 

91  29 

129 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

AHITV  S   NE 

OlSO 

CLARK 

34  17 

93  29 

479 

7A 

alta  f.  garner 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

493* 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

69 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANTOINE 

0176 

PIKE 

34  02 

93  29 

285 

8A 

c 

OWEN  8.  HENDRIX 

MORRILTON 

4936 

CONWAY 

39  08 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

APLIN  1  W 

01S6 

34  98 

93  DO 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

MOUNT  IDA 

*988 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

7A 

WILLIAM  E.  BLACK 

APPLE TON 

0196 

POPE 

35  29 

92  93 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

39  10 

93  41 

2600 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

ARKAOELPHIA 

0220 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

ARKANSAS  CITV 

023* 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

8A 

JOHN  W.  TRAHMELL 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5036 

BAKTER 

36  20 

92  23 

800 

eA 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ASHDOHN 

02B6' LITTLE  RIVER 

33  40 

94  06 

329 

*P 

4P 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046  STONE 

39  51 

92  09 

768 

SS 

7A 

NELL  A,  TAPLEY 

ATHENS 

0  300:  HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A.  PINKERTON 

MULBERRY  6  NNE 

50721  FRANKLIN 

39  34 

9*  01 

900 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

AUGUSTA 

0326  WOODRUFF 

39  IB 

91  22 

218 

7A 

c 

CECIL  WILLIS 

NARROWS  DAM 

5110;  PIKE 

34  09 

93  43 

425 

SA 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8AL0  KHOB 

0330  WHITE 

39  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5U2|  HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7A 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATCSVILLE  LIVESTOCK, 

0*3S|  INDEPENDENCE 

39  *9 

91  47 

671 

SP 

9P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

51141  HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BATESVILLE  L  *N0  0  NO  1 

0«60  INDEPENDENCE 

39  49 

91  38 

277 

9P 

7A 

C  H 

HELEN  GARRISON 

NATHAN  *  WNW 

91581  HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

BEAVER  DAM 

032*1  CARROLL 

36  29 

93  90 

1136 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWHOPE  3  E 

517*1  PIKE 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F,  WARD 

BEEBE 

0330  WHITE 

91  93 

290 

c 

MARVIN  MORRISON 

1  NEWPORT 

51861  JACKSON 

91  17 

225 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

BEECH  GROVE 

033*,  GREENE 

36  09 

90  38 

298 

BA 

B*  e.  HAMMOND 

52001  PERRY 

34  57 

93  10 

480 

6A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEEDEvILLE 

0336;  JACKSON 

39  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

1  NORFORK  DAM 

5226  8AXTEH 

36  15 

92  15 

429 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BENTON 

0362  SALINE 

34  33 

92  37 

289 

9P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

■ ODELL  3  N 

539*1  WASHINGTON 

39  48 

9*  2* 

1900 

7A 

MRS.  RENZO  HURST 

BENTONVILLE 

0386 

8ENT0N 

36  22 

94  13 

1299 

6P 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

ODEN  2  W 

800 

TA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERRVVILLE  *  NW 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1190 

7A 

c 

DAVID  L.  STIOHAM 

5376  HOWARD 

33  46 

99  53 

300 

9P 

5P 

J.  T.  HARGIS 

BIO  FORK 

066* 

POLK 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

OSCEOLA  2  NNW 

5480 

MISSISSIPPI 

39  44 

89  59 

245 

6A 

ALLEN  HARMON 

BLACK  ROCK 

07*6 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

299 

7A 

LEE  W.  MCKENNEV 

OWENSVILLE 

5*98 

SALINE 

3*  37 

92  *9 

500 

8A 

HRS.  GUY  E.  COOK 

8LAKELT  MOUNTAIN  OAH 

07b* 

GARLAND 

34  36 

93  U 

426 

SA 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OZARK 

5508 

FRANKLIN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

6A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0796  YELL 

35  06 

93  39 

499 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OZONE 

5514 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

C.  W,  MELSON 

BLUFF  CITV  3  SH 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

t  PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562  GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

BLTTHEVlLLE 

06061  MISSISSIPPI   !   5 

39  56 

89  59 

252 

6P 

7A 

H 

FRED  CREENWELL 

t  PARIS 

5576  LOGAN 

39  IS 

93  *3 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

900NEVILLE  6  NM 

LOGAN         ^   1 

39  12 

93  99 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARIS  4  WSW 

5S77|  LOGAN         1   1 

35  16 

93  48 

775 

C     us  SOIL  CONS  SERVICE 

600NEVILLE  7  NE 

0026 

LOGAN 

39  13 

93  90 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

55661  CROSS        !  9 

90  39 

222 

7A 

1  PAULAMAY  G.  LEWIS 

BOONEVILLE  6  NNE 

062  7 

LOGAN 

39  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

559l!  SCOTT 

I 

3*  48 

93  57 

666 

7A 

1  BOMAR  K.  HANSARD 

BOONEVILLE 

0630 

LOGAN 

39  09 

93  55 

511 

7A 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

PARTHENON 

56021  NEWTON 

7 

93  15 

C     ETHEL  CARLTON 

BOTKlNBURG  2  S 

0642 

VAN  eUREN 

39  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

PELSOR 

566*1  POPE 

39  43 

93  06 

2000 

!  DOYNE  J.  CURTIS 

BOUGHT ON 

06A6 

NEVADA 

33  92 

93  20 

239 

7A 

EUNICE  INCERSOLL 

■  PERRYVILLE 

5694  PERRY 

35  00 

92  48 

325 

SS 

7A 

A.O.  H0L6R00K 

BRANCH  4  NW 

06871  FRANKLIN 

39  21 

9*  00 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PINE  BLUFF 

579*  JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

TA 

C     HARRY  W.  WHITE 

BRANCH  3  SU 

06661  FRANKLIN 

39  16 

93  59 

900 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756'  JEFFERSON 

1 

3*  10 

91  56 

204 

HID 

HID 

H  i  U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

SRINKLEY 

0936:  MONROE 

34  53 

91  12 

209 

7A 

RICHARD  K.  WEIS 

PINE  RIDGE 

5760  MONTGOMERY    [  3 

3*  39 

93  54 

TA 

i  J,  R.  HUDDLESTON        i 

BUFFALO  TOKER 

lOlo!  NEWTON 

39  92 

93  30 

2978 

WILLIAM  R.  WVATT 

POCAHONTAS  I 

5620  RANDOLPH      |  7 

36  16 

90  59 

330 

9P 

BENEDICTINE  SISTERS 

BULL  SHOALS  DAM 

1020.  BAITER 

36  22 

92  3* 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PORTLAND 

5866  ASHLEY        i  3 

33  1* 

91  30 

122 

7A 

TA 

PEARL  NEWTON 

BURDETTE 

10521  MISSISSIPPI 

35  49 

89  97 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

PRESCOTT 

590e'  NEVADA          3 

33  48 

93  23 

318 

9P 

TA 

" 

R.  P.  HAMBY 

CABOT  4  SW 

1102  PULASKI 

34  97 

92  04 

289 

9P 

B.  M.  WALTHER 

PRESCOTI  SCS 

5910  NEVADA        !   3 

33  48 

93  23 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CALICO  ROCK 

1132'  IZABD 

36  07 

92  06 

400 

AUSTIN  D*  HARRIS 

5970'  MARION          7 

36  14 

92  51 

aoc 

C    '  0.  N.  CUNNINGHAM 

CAMDEN  1 

1152:  OUACHITA 

33  36 

116 

5P 

7A 

NIXON  M,  BAILEY         | 

1  HATCLIFF  2  S 

6005'  LOGAN 

1 

39  17 

93  93 

450 

C    1  U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

CAMDEN  2 

115*:  OUACHITA 

33  39 

92  91 

199 

c 

RATCLIFF  5  NE 

6006  FRANKLIN 

I 

39  21 

93  49 

420 

C     US  SOIL  CONS  SERVICE   j 

CARLISLE  1  SW 

122*  LONOKE 

34  47 

91  45 

239 

8A 

;  RATCLIFF  5  NNW 

6007  FRANKLIN 

1 

39  22 

93  55 

460 

1  C     US  SOIL  CONS  SERVICE   , 

CARPENTER  0AM 

1238  GARLAND 

34  27 

93  01 

409 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

6008  LOGAN 

1 

39  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

CLARENDON 

1*62  MONROE 

34  41 

91  18 

172 

7A 

6016  MILLER 

33  05 

94  01 

250 

1  C     BONNY  L,  ALLEN          1 

clarksville 

1*55  JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

OR*  IRVING  T.  BEACH 

remhel  dam 

6102  HOT  SPRING 

3 

34  26 

92  54 

315 

C     ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1*57  JOHNSON 

39  32 

93  25 

640 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1  ROGERS 

62*8  BENTON          7 

36  20 

9*  07 

1387 

" 

SS 

H   HOWARD  FOWLER 

CLINTON 

1*92  VAN  euREN 

39  35 

92  28 

910 

7A 

EARL  B.  RIOOICK 

;  ROHWER  2  NNE 

6253  OESHA            1 

33  48 

91  16 

150 

9P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

COMBS  3  SE 

157*,  MADISON 

35  48 

93  48 

1400 

c 

MAUDE  C.  SRASHEARS      1 

fiUSSELLVILLE 

6352  POPE             I 

39  18 

93  08 

360 

9P 

9P 

5P 

H  1  WM.  W.  SPAULDING 

COMPTON 

1562  NEWTON 

36  09 

93  16 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

SAINT  CHARLES 

6376  ARKANSAS        7 

34  23 

91  08 

200 

8A 

SA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

CONN A V 

1596  FAULKNER 

39  05 

92  28 

316 

9P 

7A 

BILL  JOHNSON 

■   SAINT  FRANCIS 

6380  CLAY          |   5 

36  27 

7A 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

CORNING 

1632  CLAY 

36  2* 

90  39 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK               1 

SALEM 

6*03  FULTON        t  7 

36  23 

91  90 

'" 

7A 

ALGER  B.  POHEHOY 

COVE 

1666  POLK 

34  26 

94  29 

1090 

7A 

JOE  C,  ALLEN 

SEARCY 

6506  WHITE            ^ 

,35  13 

91  ** 

249 

9P 

7A 

H 

ADAM  C>  HELTON 

CROSSETT  7  S 

1730  ASHLEY 

33  02 

91  96 

179 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

j  SHERIDAN  TOWER 

6566  GRANT            3 

3*  27 

92  21 

290 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMH 

CRYSTAL  VALLEY 

1750.  PULASKI 

34  42 

92  27 

390 

7A 

WALTER  C.  TIHMING       j 

'   SHIRLEY 

6986  VAN  BUREN       7 

35  39 

92  19 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI tmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperatiire"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   ^These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and] 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation J 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. f 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price ^ 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CORRECTIONS 

August  1960  Station  Index  Pine  Bluff  FAA  Beginning  August  24,  1960  the  elevation  should  be  204  feet. 

January  1963  Climatological  Data  Table     Arkadelphia  Correct  Precipitation  Total  to  1.40  inches. 

January  1963  Daily  Precipitation  Table     Arkadelphia  Correct  as  follows:   0.00  amount  on  31st;   Total  1.40  inches. 
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ARKANSAS  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       108°    on   the   23d  at    Siloam   Springs,    and   on   the   22d   at    Waldron 

Lowest  Temperature:        47°    on   the   10th   at   Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:       16.32   inches   at    Blakely   Mountain  Dam 

Least  Total  Precipitation:      0.53    inch   at    Bentonville 

Greatest  One- Day  Precipitation:        8.35   inches   on   the   16th   at   Hot    Springs   1   NNE 


SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


Flash-flooding  occurred  at  Hot  Springs  the  morning  of 
July  16,    1963.     This  was  the  worst  flash-flood  since 
May  14,   1923.     Excessive  rainfall  over  the   lakes   in  the 
area  caused  large  releases   from  Remmel  Dam  at  Lake 
Catherine  which  brought  about  a  sharp  rise  on  the  Oua- 
chita River  at  Malvern  during  the  early  morning  hours, 
followed  by  flooding  at  Arkadelphia  the  next  day,   July  17. 
One  child  drowned  on  July  17  as  a  result  of  high  water  in 
streams. 

Eight  to  10  inches  of  rain  fell  over  Hot  Springs  during  a 
short  period  of  time.     The  National  Park  Service  report- 
ed 8.  35  inches  for  a  total  fall  between  the  hours  of  1:45 
a.m.   and  10:30  a.  m.     The  U.   S.   Geological  Survey    in- 
vestigated the  rainfall  distribution,   reporting  that  the 
City  Water  Department  northwest  of  Hot  Springs  measur- 


ed 9.  98  inches  of  rain.     Also  Blakely  Mountain  Dam   on 
Lake  Ouachita  reported  8.  77  inches  with    6   inches   fall- 
ing between  6:00  a.  m.   and  8:00  a.  m.   on  the  morning  of 
the  16th. 

Damage  to  Hot  Springs  proper  amounted  to  one  million 
dollars.     Garland  County  suffered  an  additional  one  mil- 
lion dollars  property  damage  to  sewers,  bridges,  and 
roads. 


R.  O.   Reinhold 

Weather  Bureau  Meteorologist  in  Charge 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Little  Rock,  Arkansas 
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0 
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0 
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1.64 
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.0 

0 

7 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 
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NARROWS    DAM 

92.0 

66.6 

79.3 
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23 

58 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

5.28 

.98 

23 

.0 

0 

9 

5 
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NASHVILLE    PEACH    SU8STA 

90.5 

67.7 

79.1 

101 

23 

63 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

4.21 

1.23 

26 

.0 

0 
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OK.AY 

93.* 

70.9 

82.2 

-    0.4 
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22  + 

65 

19+ 
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3.32 
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.97 

15 

.0 
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22  + 
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10+ 

0 
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0 
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0 
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3.36 

16 
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3 
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TEXARKANA    WB    AIRPORT                    //R 

92.0 

72.5 

82.3 

-    0.3 

99 

22  + 

68 

10+ 

0 

22 

0 

0 
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2.14 
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80.8 
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SOUTH    CENTRAL 
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70.1 
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99 
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11+ 
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5.29 
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2,10 

14 
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93.5 

70.7 
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-    0.3 

101 

22 
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0 

27 
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3.27 
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90.9 

70.4 
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99 

4 
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11  + 
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22 
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3.38 
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16 

.0 

0 

8 

2 
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93.3 

68.8 

81.1 

102 

4 

57 

0 

24 

0 
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10.17 
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16 
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11 
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MAGNOLIA    3    N 

90.6 
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0 
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80.6 
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23+ 
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2.23 
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PRESCOTT 

93. 6M 

69. 3M 

81.  5M 

-    1.6 

103 

23+ 

61 

12+ 

0 

25 

0 
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0 

3.77 

-       .59 

1.60 

27 

.0 

0 

7 
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SPARKMAN    3    WSW 

92.4 

65.9 

79.2 

101 

4 

54 

11  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.04 

1.65 

27 

.0 

0 

8 
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WARREN 

92.2 

69.4 

80.8 

-    2.0 

103 

4 

55 

0 

20 

0 

0 

0 

8.06 

1.52 

27 
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0 

15 

7 

DIVISION 

80.6 
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6.08 

2.09 
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91.8 
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99 

22 

59 

11 

0 
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1.75 

26 
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89.3 

68.2 

76.8 

97 

4 

56 

11  + 
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16 
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1.96 

14 

.0 

0 

12 
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91.3 
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.93 

28 

.0 

0 

6 

3 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

90.5 

71.3 

80.9 
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61 

12+ 

0 

14 

0 

0 

0 
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.0 
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1.71 
3.43 
4.66 
3.02 

T 

T 

.07 

T 
.04 

T 

.44 
.28 
.09 

.26 

T     7 

.26   .15   .30 

.06 

.57 

.59 

7     .48 

.06 

7 

.10 

.40 
.08 

7 

.52 

.64 

.32 
.47 
.66 
1.38 
.61 

.34 
.61 

1.32 

7 

.43 
.05 

.05 
.14 
7 
.06 

.41 
.06 

T 

.08 

.51 
1.65 

7 

.72 
.23 
.08 
.03 
.96 

,56 
,08 

7 
,04 

BEAVER  0AM 
BEECH  GROVE 
SEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

1.66 
2.09 
2.46 
4.48 
.53 

.03 

.03 

.16 
.43 
.15 

.59 
.13 

7 

.10 

7 

1.09 

1.25   .40 
.02 

.56 

.14 

.24 

.14 

.72 

.10 
.31 
.44 

7 

.73 
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1.07 

13.07 
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.85 
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3.52 
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.06 
.30 
.18 
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5.99 

T 
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.34 

T     .14 
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7 
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.03 
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.25 

.02 
.20 
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.28 
.28 
.16 

.40 
.17 
.03 

.45 
.04 

.15 

7 

.16 
1.64 
.04 

.08 
.17 
.86 

,39 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MONTICELLO  3  S 

.97 
2.51 

5.17 
3.77 
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.40 
.40 

T 

.08 

7 

.18 
.03 

.02 

.61 
.15 
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.05 
.25 

.21 
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.25 

.10  • 

NATURAL  DAM 

».39 

.18 

.04 

.08 

.44 

.54 

.74 

2.37 

NEWHOPE  3  E 
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T 

•  66 

T 

.32 

.30 

.69 

.28  . 

OZARK 

2.47 

T 

•  12 

.02 

1.11 

T 

•  07 

T 

.17 

I 

T     .92 

.06 

OZONE 

1.32 

T 

T 

.52 

.80 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

2.13 

.12 

.73 

•  01 

•  24 

.71   .02 

.30 

PARIS 

«.45 

.40 

.10 

.06 

.15 

T 

.04 

•  55 

.06 

•  07 

.05 

.64 

.10  1.55 

.68 

PARKIN  2  W 

3.23 

.35 

T 

T 

•  76 

* 

* 

• 

■ 

* 

• 

2.12  . 

PARKS 

2.46 

•  48 

•  49 

•  86 

.49 

.12 

PERRYVILLE 

4.31 

.26 

•15   ^55 

•  10 

•  65 

.01 

T     T 

1.14 

1.45  . 

PINE  BLUFF 

3.70 

T 

T 

T 

.46   .68 

.07 

T 

•  48 

.41 

.64 

.93   .03 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

6.72 

•  99 

.57 

1.14 

.05 

.89   .28 

.18 

.36 

.24 

.04 

1.64 

.23 

•  05   I 

.06 

POCAHONTAS  1 

4. OS 

•04   .42 

•  07 

1.98 

.94 

T 

T 

.25 

•05   .25 

.06 

PORTLAND 

5.98 

T 

.12 

T 

1.60 

.12 

T     .30 

.20 

.93 

.58 

.42 

.10 

.33 

.95 

T 

.33  . 

PRESCOTT 

3.77 

•  20 

.10 

.10 

.80 

.40 

1.60 

.55 

.02 

RATCLIFF 

2.30 

T 

.21 

2.09 

T 

ROGERS 

2.12 

.80 

.08 

•  13 

•  16 

.02 

.48 

.02 

.01   .42 

ROHWER  2  NNE 

11.76 

.12 

•  23 

.11 

•  26 

.19 

U78   .60 

2.37 

1.12 

.23 

.32 

.48 

2.22   T 

1.73 

RU5SELLVILLE 

7.02 

.57 

.10 

•  32 

.26 

.57 

.21 

.89 

.53 

.66 

1.66 

1.25 

SAINT  CHARLES 

4.14 

.50 

.22 

T 

T 

.52   .25 

.54 

.28 

.36 

.14 

.34 

.68 

.31  . 

SAINT  FRANCIS 

2.52 

.30 

.90   .25 

.05 

1.02 

SALEM 

8.37 

1.08 

1.01 

T 

.02 

•  08 

•  33 

1.84 

.57 

.08 

.86  2.50 

SEARCY 

3.30 

T 

•  35 

T 

T 

.92 

.26 

.35 

.20 

•  25 

.85 

.12  '. 

SHERIDAN  TOWER 

6.03 

.30 

.37 

.17 

1.07 

.52 

•  84 

.53 

T 

.85 

.14 

.10 

.54 

.30 

.30 

T 

SHIRLEY 

2.42 

.06 

T 

.08 

•  24 

.24 

.24 

T 

.26 

.33   .53 

•  35 

.09  . 

SI  LOAM  SPRINGS 

1.62 

.01 

.66 

.02 

.04 

T 

.38 

.12   .39 

T 

SPARKMAN  3  WSW 

6.04 

.85 

.34 

.24 

.90   .97 

.02 

.10 

1.65 

.95   .02 

STAMPS 

7. 86 

1.04 

T    3.38 

T 

.16 

3.15 

.08 

•  05 

STORY 

4.80 

1.00 

T 

T    K32 

.18 

T 

.85 

1.45 

STUTTGART  9  ESE 

4.25 

T 

.01 

.03 

.32  2.25 

.44 

•  36 

.22 

.01 

•  02 

.01 

.15 

.43  . 

SUBIACO 

3.23 

T 

.12 

.21 

•  60 

.10 

T 

.77  1.08 

.03 

.32  . 

TAYLOR 

11.11 

.27 

.69 

6.50 

.65 

1.56 

.46 

.17 

.81 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

4.52 

T 

T 

1.43 

T     .03 

2.14   .38 

T 

T 

•  17 

•  18 

.19 

T 

WALDRON 

2.16 

T 

•  63 

T 

.02 

T     .47 

.10 

T     .74 

.08 

.12  . 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4.20 

1.45 

.04   T 

.04 

1.30 

.50 

•  15 

.34 

.14   .24 

WARREN 

8.06 

T 

•  47 

T 

T 

T 

.12 

1.11 

.56   .56 

.17 

•  33 

.21 

•  38 

.92 

.17 

1.52 

.74   .01 

.13 

.66  . 

WEST  MEMPHIS 

1.26 

.60 

.04 

•  03 

.41 

•  09 

.09 

WHITE  ROCK 

2.43 

.17 

.33 

.07 

.12 

.17 

.36 

.02 

1.19 

WYNNE 

2.34 

.47 

•  40 

.80 

.18 

T 

.03 

.10 

.02   T 

.34 

I 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SeaaoD   of    1962   -   1963 


Station 

July 

Augxist 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

AtBOTT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  SB 

T 

- 

T 

T 

- 

ALICU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.3 

2.6 

- 

- 

ALUM  rWK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  6D 

.5 

T 

T 

.5 

*IY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

AKITY  »  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.1 

1.4 

- 

- 

ANTorME 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.2 

APLiN  1  H 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

.1 

.6 

AHKAOCLPHIA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

- 

ARKANSAS  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

.3 

ASHOODN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

ATHENS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

AtKUSTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

BALD  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

.3 

1 

T 

2.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.6 

1 

T 

2.6 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.S 

5 

- 

BEAVER  OAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.7 

.7 

BEECH  eMVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

1 

T 

- 

BEEOeVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

2 

- 

BENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

T 

T 

T 

T 

BENTONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

.3 

1 

- 

BEMYVILLE  »  NH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

BIG  FORK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BLACK  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

1.0 

1 

- 

T 

- 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

T 

- 

BLUFF  CITY  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

T 

.5 

BLYTMEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

T 

- 

BOONEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

T 

T 

.; 

BOUSHTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

.6 

2.6 

BUFFALO  TOWER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1 

1 

- 

BURDETTE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

2.0 

3.0 

5.0 

CA80T  *  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

CALICO  ROCK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

CARLISLE  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

1.3 

- 

.3 

- 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

CLARKSVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  60 

T 

T 

T 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

.2 

CONWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of   1962   -   1963 


Station 

JuJy 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CORNtNS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.e 

1.5 
2 

.3 

2.6 

COVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

.3 

T 

1.2 

1 

1.5 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

CUMMINS  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

T 

2.0 

DAISY  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

DAMASCUS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

I 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

DARDANELLE 

SNOWFALL 
1  IN  OH  GO 

T 

T 

T 

DE  OUEEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

OERMOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

DES  ARC 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.0 

T 

3.0 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

3.0 

DIERKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.} 

.5 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

2.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

EUOORA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.5 

.5 

EVENING  SHADE  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO- 

T 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.1 

.2 

T 

T 

.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.2 

T 

.2 

FORDYCE  6  W 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 

.5 

1.5 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 

FULTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

GILBERT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.1 

.1 

GLENMOOO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.1 

.5 

.6 

GRAVELLY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

T 

- 

GREEN  FOREST  4  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

1.0 

.1 

T 

1.8 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

.1 

.1 

GREERS  FERRY  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

A 

T 

- 

GURDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

T 

.5 

HAMBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

HARRISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 

2.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

T 

- 

HECTOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

" 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


Slalion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

HELENA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

I.O 
1 

3.0 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HOPPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

T 

1.0 

HORATIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

HOT  SPRINGS  1  HUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

- 

T 

T 

- 

INDEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

JASPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

JESSIEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1.3 

2 

T 

2.S 

KEISER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

a 

- 

KEO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

- 

- 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

LAKE  MAUMELLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

.3 

LANGLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

LEAD  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

LFE  CREEK  GUARD  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEOLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

- 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

.7 

.« 

T 

2.6 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

LURTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.5 

.9 

HAD  I  SON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.5 

1.0 

7 

T 

T 

3.5 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MALVERN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

1 

- 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

1.0 
1 

1.0 

1 

♦  .3 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARSHALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MELBOURNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

MENA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.6 

.8 

MONTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

.6 

- 

- 

MOROBAY  LOCK  AND  DAMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

T 

.3 

MORRILTON 

SNOWFALL  ' 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  MAGAZINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

.5 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

1.0 
2 

1.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1 

- 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

2.0 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

NARROWS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.9 

1.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

Febmary 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

NATHAN  4  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

T 

1.0 

NATURAL  DA« 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWHOPE  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

l.S 

3.0 

NIMROO  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

ODELL  3  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

1.0 
1 

2.7 

OOEN  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

.3 

.3 

OKAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

T 

T 

OSCEOLA  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

2.S 

*.; 

OWENSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

T 

l.O 

OZARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

OZONE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.9 

:.; 

6.0 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PARKIN  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

PARKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

PELSOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1 

- 

PERRYVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

PINE  BLUFF 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

PINE  RIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

- 

- 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

- 

T 

- 

PORTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

T 

2.0 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

- 

RATCLIFF 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

ROHWER  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON.  GD 

2.0 

T 

2.0 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

SAINT  CHARLES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

1.3 

SAINT  FRANCIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

2.0 

- 

SALEM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.2 

2.2 

SEARCY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

l.S 

- 

T 

- 

SHERIDAN  TOWER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

- 

- 

SHIRLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

2 

.4 

SILOAH  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.'> 

T 

.A 

SPARKMAN  3  WSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

STAMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

STAR  CITY  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

~ 

~ 

" 

" 

~ 

T 

~ 

~ 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

STORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

.8 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

.5 

4 

.3 

I 

1.8 

SUBIACO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

TAYLOR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

.5 

.S 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.2 

.5 

T 

.7 

WALORON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.: 

.6 

1.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 

2 

T 

T 

1.1 

WARREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

T 

2.0 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

WHITE  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1 

- 

WYNNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

.S 

- 

NOTE:   COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1  INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1963 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
80 

91 
77 

92 
80 

100 
81 

94 
89 

94 
82 

93 

81 

92 

84 

90 
80 

90 
80 

88 
79 

87 
78 

87 
79 

90 
80 

89 
78 

90 
75 

90 
77 

92 
76 

92 
81 

92 
SO 

94 
81 

94 
79 

88 
81 

87 
76 

90 
69 

88 
7S 

86 
71 

88 
75 

87 
76 

84 
78 

88 
82 

90.2 
78.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  19*3 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

~ir 

14 

- 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

95 
66 

98 

68 

97 
71 

98 

70 

99 
72 

97 

72 

91 

73 

90 
70 

84 
70 

86 
58 

85 
57 

91 
69 

89 
71 

86 
68 

11 

87 
69 

94 
72 

95 
71 

9* 
76 

99 
75 

94l  96 
71   63 

90 
68 

91 
70 

90 
67 

83 

67 

79 
69 

S8 
67 

89 
69 

as 

68 

95 
69 

91.0 
68.7 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
69 

96 

71 

99 
72 

97 

71 

94 

70 

94 
73 

93 
72 

88 

70 

86 
62 

84 
62 

86 
71 

91 
71 

89 
57 

84 
69 

83 
71 

93 
73 

93 

72 

96 
72 

95 
72 

9* 
75 

96 
73 

91 
69 

91 
70 

88 

70 

82 

70 

82 

70 

86 
67 

86 
6« 

87 
71 

94 
71 

90.4 
70.1 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
67 

96   98 
68   58 

97 
57 

97 
69 

98 

71 

98 

74 

95 

70 

89 
65 

84 
67 

90 
72 

97 
70 

86 
67 

87 
66 

92 
73 

93 
74 

93 
77 

93 
78 

100 
75 

100 
72 

102 
76 

99 
69 

95 
59 

93 
69 

84 
67 

91 
68 

72 

87 

70 

86 

6« 

96 
69 

93.3 
78.3 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

91 
67 

94 
69 

98 
72 

98 
73 

96 
72 

95 

70 

89 
72 

89 
71 

85 
58 

83 
54 

85 
56 

90 
62 

88 
72 

88 
72 

87 
55 

90 
69 

95 
70 

96 

70 

99 
71 

99 
71 

92 

70 

91 
6« 

88 
69 

90 
71 

83 
68 

85 

66 

84 
66 

86 
67 

84 
67 

84 
68 

93 
69 

90.0 
68.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

93 

67 

97 
68 

101 

71 

101 
70 

98 

70 

99 
72 

90 
71 

89 
68 

88 
64 

86 
53 

87 
54 

93 
50 

85 
70 

85 

71 

93 
52 

91 
67 

99 
47 

99 

71 

99 
72 

105 
76 

99 
67 

92 
66 

85 

67 

92 

70 

88 
65 

85 

6* 

87 
64 

89 
68 

85 
69 

83 

69 

94 
68 

92.2 
67.1 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

90 
66 

93 
66 

98 
58 

98 
69 

95 

70 

95 

68 

92 
69 

89 
59 

87 
65 

84 
50 

87 
48 

91 
56 

87 
73 

85 
69 

92 
50 

90 
68 

93 
68 

96 

70 

95 
72 

99 
78 

95 
64 

89 

64 

85 
6« 

92 

70 

87 
64 

85 
64 

85 
67 

88 
67 

86 
73 

84 
68 

91 

68 

90.4 
66.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

92 
69 

89 
65 

93 
67 

97 
68 

97 
69 

98 
70 

97 
71 

90 
59 

88 
52 

82 
52 

86 
57 

83 
62 

90 
75 

89 
68 

94 
62 

95 
62 

96 
69 

95 
68 

99 

73 

98 
71 

100 
65 

98 
67 

97 
72 

103 
68 

1»0 
64 

94 
63 

88 

63 

85 

67 

88 
70 

92 
67 

98 
66 

93.0 
66.5 

BENTON 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
69 

98 
70 

101 
70 

99 
71 

96 
72 

96 
72 

92 
71 

87 
69 

88 
56 

86 
55 

84 
71 

94 
73 

79 
69 

88 
57 

85 

70 

93 
71 

93 

70 

92 
72 

♦3 
72 

96 
72 

93 

70 

89 
72 

89 
69 

>6 

69 

84 
65 

80 

70 

87 
69 

85 
69 

83 

68 

91 
71 

90.1 
6*.l 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

83 
70 

94 
67 

96 
67 

98 
69 

99 

69 

98 
69 

92 
69 

90 
58 

83 
61 

87 
55 

79 
59 

89 
66 

90 
73 

92 
69 

92 
50 

97 
62 

»8 

70 

99 

70 

100 
70 

103 
71 

98 
67 

100 
71 

106 
72 

'11 

95 

70 

95 
64 

S3 
63 

90 
70 

92 

70 

»3 
69 

97 
65 

93.9 
67.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 

67 

95 

68 

100 
69 

100 
70 

100 
71 

97 
59 

94 

71 

94 
59 

88 
56 

87 
56 

86 
69 

91 
73 

92 

67 

76 
56 

89 
68 

86 
6« 

94 
69 

94 

70 

9» 
70 

100 
73 

96 
72 

97 
68 

95 

70 

93 
69 

88 
70 

89 
6« 

81 
67 

89 
68 

84 
68 

86 
69 

91.5 
68.2 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
72 

94 
72 

97 
73 

91 
71 

91 
73 

95 
74 

94 
75 

87 
75 

84 
52 

82 
59 

85 
59 

90 
64 

88 
66 

90 
70 

90 
70 

90 
68 

94 
69 

99 
7* 

96 
75 

96 

76 

89 
65 

88 
66 

90 
73 

91 
71 

87 
66 

85 

69 

87 
70 

98 
69 

85 
74 

85 

69 

89 
71 

89.9 
69.7 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

96 
67 

96 
68 

102 
58 

102 
69 

102 
69 

97 
57 

97 
70 

97 
71 

92 
59 

91 
60 

88 
55 

95 
73 

94 
75 

85 
69 

93 
63 

96 

71 

99 
73 

99 

70 

100 
72 

102 
70 

101 
74 

102 
77 

98 
69 

101 
70 

93 
71 

88 
68 

90 
68 

♦5 
67 

91 
69 

87 

70 

98 
68 

95.7 
69.4 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

95 
68 

97 
70 

99 

71 

98 
73 

99 

72 

97 

71 

95 
75 

92 
72 

87 
69 

87 
53 

88 
53 

92 
64 

93 
69 

78 
70 

87 
68 

90 
67 

97 
71 

98 
73 

95 
7* 

99 
74 

94 
72 

94 
69 

85 
68 

92 

70 

85 
68 

86 
67 

87 
69 

89 
66 

86 
69 

91 
70 

93 
69 

91.8 
68.8 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 

70 

98 
75 

99 
72 

97 
70 

96 

73 

95 
75 

96 
72 

90 
71 

88 
61 

87 
60 

91 
70 

95 
66 

91 
70 

89 
70 

91 
72 

96 
74 

9* 
75 

95 
73 

97 
76 

100 
77 

lot 

73 

92 
69 

95 
68 

91 

70 

85 
69 

91 
70 

90 
69 

92 

70 

9t 
71 

97 
71 

93.5 

70.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

94 
70 

94 
69 

100 
70 

101 
70 

101 
72 

98 

70 

92 

71 

93 
72 

88 
72 

88 
58 

87 
71 

91 
71 

90 
74 

85 
71 

91 
54 

93 

98 
74 

99 
76 

94 
71 

106 
7* 

101 
7* 

97 
76 

99 

70 

97 
72 

91 
71 

88 

70 

89 
71 

95 
68 

90 
69 

86 
72 

97 
68 

93.9 
78.8 

CONWAY 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 
67 

99 
71 

101 
71 

98 

74 

98 
70 

94 
73 

92 
73 

89 
71 

87 
53 

88 
54 

91 
72 

91 
72 

79 
67 

90 
65 

90 
70 

96 
73 

96 
73 

100 
73 

100 
71 

98 
73 

94 
71 

92 
69 

92 

70 

91 

70 

85 
68 

•4 
70 

90 
66 

88 
70 

84 
6* 

99 
78 

92.2 
69.3 

CORNING 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
72 

98 
70 

95 
70 

93 

70 

96 
73 

93 

73 

88 

70 

83 
61 

85 
57 

90 
55 

93 
60 

86 
70 

88 
69 

90 
66 

89 
58 

95 
71 

96 
7* 

96 
72 

96 
76 

89 
66 

90 
70 

89 
70 

90 
70 

86 
66 

88 

65 

M 

68 

91 
70 

84 
71 

86 
68 

92 

68 

90.7 
68.4 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
68 

97 
68 

98 
72 

95 
68 

95 
70 

95 
72 

95 

75 

87 
70 

87 
61 

88 
59 

89 
62 

93 
72 

86 
76 

81 
72 

91 
73 

95 
7* 

99 
73 

93 
72 

96 
76 

96 
75 

99 
74 

84 
67 

87 
66 

8« 
69 

66 

70 

91 
71 

92 
6« 

94 
72 

92 
U 

95 
72 

91.8 
78.2 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

89 
68 

93 
69 

96 

71 

97 
74 

96 

70 

91 
71 

92 
67 

90 
71 

84 
57 

84 
56 

67 
56 

91 
55 

90 
70 

85 
68 

85 

70 

87 
6* 

n 

73 

93 
72 

92 
71 

99 
73 

91 
72 

92 
68 

•6 

65 

87 
67 

(2 

67 

83 

6* 

89 
67 

87 
66 

86 
68 

88 

70 

92 
*• 

89.3 
68.2 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

99 
68 

96 
68 

100 
70 

101 
69 

98 
72 

96 
68 

95 
71 

93 
71 

87 
71 

88 
57 

87 
57 

95 
70 

88 
74 

84 
70 

91 
66 

91 
69 

96 
72 

96 

72 

96 

70 

103 
74 

99 
72 

96 
71 

97 
69 

93 
72 

88 

70 

88 

68 

86 
69 

90 
67 

87 
69 

87 
71 

96 
69 

92.9 
69.2 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 
67 

95 
61 

97 
69 

95 
69 

94 
71 

95 

70 

98 

73 

92 
70 

84 
65 

80 
68 

89 
71 

93 
71 

87 
71 

88 
69 

90 
73 

94 
71 

94 
72 

94 
72 

96 
72 

100 
73 

100 
76 

99 
69 

97 

70 

89 

70 

84 
70 

8« 
69 

91 
68 

84 
70 

85 
68 

96 
69 

91.1 
69.8 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

93 

70 

96 

71 

99 

74 

102 
75 

100 
76 

98 

75 

95 

78 

90 
73 

86 
70 

84 
59 

88 
59 

90 
66 

91 
74 

80 
70 

86 
67 

95 

70 

72 

96 

78 

95 
76 

101 
76 

95 
75 

93 

71 

90 
70 

95 
76 

92 
68 

85 

69 

69 

89 
69 

85 
70 

89 
71 

94 
72 

92.1 
71.2 

OIERKS 

MAX 
MIN 

92 
65 

93 
65 

95 
58 

98 

67 

96 

67 

95 
68 

93 
68 

98 
71 

91 
69 

87 

82 
65 

91 
71 

93 
72 

88 
76 

87 
59 

90 
69 

94 
69 

94 

70 

93 
69 

97 
69 

100 
71 

101 
74 

99 
67 

9« 
67 

95 

70 

86 

70 

87 
68 

98 
68 

87 
67 

84 

66 

99 

67 

92.5 

68.7 

DUMAS 

MAX 

MIN 

90 
69 

94 
69 

98 

72 

99 

74 

95 

70 

95 

70 

95 

73 

94 
72 

88 
57 

87 
57 

89 
55 

93 
65 

93 

71 

86 
69 

85 
70 

89 
58 

93 
73 

94 
73 

93 
71 

96 
74 

96 

70 

94 

70 

83 

66 

90 
68 

85 

68 

84 
69 

90 
68 

88 
67 

89 

70 

90 
71 

94 
67 

91.3 
68.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
67 

95 

71 

99 
71 

96 
69 

94 

71 

95 

74 

95 
71 

87 
66 

85 
62 

85 
62 

85 
70 

91 
71 

84 
73 

86 
70 

90 
75 

92 
74 

92 
75 

92 
72 

94 
75 

96 
75 

96 
71 

91 
70 

90 
68 

»6 
70 

81 
69 

90 
70 

88 

67 

90 
69 

91 
72 

94 
73 

98.9 
70.4 

EUOORA 

MAX 
MIN 

97 
68 

95 
68 

97 
70 

99 
75 

97 
69 

96 

73 

95 
73 

94 
70 

87 
68 

85 
60 

87 
50 

93 
56 

92 
71 

91 
74 

84 
72 

96 
72 

95 

74 

96 

72 

95 
71 

96 
74 

92 
72 

95 

70 

82 
66 

87 
66 

85 
69 

86 
68 

93 
70 

93 
67 

94 
69 

93 
71 

92 

70 

92.3 
69.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

83 
69 

92 
67 

95 
69 

97 
70 

98 
71 

94 
62 

88 
68 

87 
51 

84 
63 

79 
59 

85 
70 

89 
68 

89 
72 

92 
57 

92 
61 

95 

70 

95 
74 

96 

67 

98 
72 

100 
74 

96 
65 

93 
69 

102 
74 

95 

70 

91 
66 

87 
62 

88 
62 

68 

89 
67 

90 
66 

91 
66 

91.6 
67.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
70 

95 
68 

97 
65 

98 
67 

96 
58 

94 
68 

92 
72 

89 
59 

84 
61 

85 
54 

79 
63 

87 
66 

89 
71 

85 
64 

91 
61 

93 
63 

96 
73 

96 
71 

99 
74 

101 
74 

100 
67 

99 
76 

100 
75 

102 
74 

93 

70 

88 

57 

82 
6« 

88 
71 

90 
69 

88 
6« 

96 
64 

92.2 

68.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

95 

70 

94 
68 

95   97 

58  1  70 

96 
72 

95 
70 

90 
70 

88 
68 

86 
64 

85 
55 

82 
61 

97 
53 

87 
73 

87 
68 

90 
50 

93 
62 

95 
73 

96 
72 

97 
72 

100 
74 

100 
70 

97 
75 

102 
72 

101 
72 

97 
72 

92 
66 

80 
63 

85 

70 

89 
68 

89 
69 

94 
66 

92.7 
67.9 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

93 
57 

95 
68 

100 

70 

102 
71 

101 
70 

98 
71 

95 

73 

96 
70 

90 
69 

90 
58 

89 
57 

88 
70 

95 

70 

90 
68 

90 
59 

88 
68 

95 
71 

96 
74 

95 
73 

98 
74 

74 

99 
75 

89 
66 

93 
67 

90 
67 

89 
65 

65 

90 
68 

90 
66 

88 
71 

99 
70 

93.3 
68.8 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
71 

95 
70 

100 
70 

101 
73 

102 
72 

95 
72 

92 

74 

95 
74 

90 
68 

86 
62 

75 
65 

92 
71 

91 
75 

83 
67 

93 
67 

96 
71 

100 
74 

100 
73 

101 
73 

103 
73 

102 
76 

101 
76 

101 
71 

103 
72 

95 

73 

91 
57 

86 
69 

»4 
70 

88 
73 

87 
72 

99 
69 

94.6 
71.1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
68 

94 
66 

98 
56 

99 
67 

99 
65 

97 
66 

91 
67 

94 

71 

91 
65 

64 
55 

85 
63 

89 
68 

88 
73 

87 
70 

88 
64 

92 
65 

96 
69 

97 
68 

96 

68 

102 
69 

102 
69 

101 
72 

99 
66 

100 
68 

92 
72 

90 
69 

S3 
69 

93 
69 

91 
69 

86 
69 

99 

64 

93.2 
67.4 

GILBERT 

MAX 
MIN 

93 

64 

95 

64 

97 
65 

99 
66 

99 
68 

97 
64 

91 
65 

93 
68 

85 
62 

85 
47 

85 
50 

92 
60 

88 
70 

87 
68 

91 
59 

94 
61 

97 
67 

97 
66 

101 
65 

103 
57 

97 
62 

91 
64 

97 
63 

92 
67 

87 
62 

86 

60 

90 
65 

96 
68 

88 

69 

89 
69 

97 
66 

92.9 
63.8 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

87 
70 

95 

65 

98 
65 

99 
67 

99 

59 

97 
68 

90 
68 

89 
68 

83 
52 

85 
55 

81 
58 

88 
64 

89 
71 

92 
67 

87 
61 

94 
62 

94 
69 

95 
67 

96 
72 

100 
70 

97 
67 

96 
71 

104 
70 

102 
69 

97 
69 

93 

61 

78 
63 

88 
67 

93 
66 

92 
67 

98 
63 

92.8 
66.2 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

93 
66 

95 
66 

97 

70 

99 

70 

95 
73 

96 
68 

91 
70 

91 
71 

87 
59 

85 
52 

86 
50 

91 
56 

89 
72 

SO 
70 

89 
53 

91 
67 

95 

70 

95 
72 

96 
68 

101 
68 

93 

70 

91 
68 

91 
67 

91 
69 

85 
66 

86 

65 

87 
68 

90 
66 

85 
68 

83 
68 

95 
68 

91.0 
67.2 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

92 

66 

95 

70 

95 
72 

96 

72 

97 
72 

97 
74 

94 
71 

88 
71 

90 
68 

87 
56 

85 
55 

87 
53 

90 
70 

85 
71 

85 
65 

90 
67 

90 
68 

94 
71 

97 
73 

97 
73 

100 
70 

95 
65 

92 

67 

90 
67 

91 
66 

86 
65 

86 
68 

86 

67 

88 

69 

89 

70 

84 
68 

90.7 
68.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
65 

99 
59 

100 
59 

100 
71 

96 
59 

94 
71 

90 
68 

85 
53 

84 
52 

84 
53 

90 
56 

90 
75 

92 

70 

93 
70 

96 
62 

97 
72 

99 
66 

90 
68 

97 
68 

96 

71 

89 
66 

88 
65 

85 
73 

93 
78 

90 
70 

89 
72 

95 

66 

92.5 
47.7 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
70 

94 
69 

95 
74 

98 
70 

96 
72 

92 
74 

89 
72 

85 
68 

82 
63 

81 
56 

80 
57 

88 
67 

36 
74 

88 
70 

89 
64 

92 
65 

92 
72 

95 
71 

98 
75 

97 
78 

93 
69 

88 
68 

95 
68 

93 
71 

87 
67 

83 
65 

86 
67 

89 
70 

89 
68 

85 
71 

91 
67 

89.8 
68.8 

HELENA 

MAX 
MIN 

89 
70 

90 
72 

94 

74 

97 
74 

96 

74 

96 
74 

95 
75 

93 
73 

90 
70 

84 
59 

84 
55 

89 
62 

90 
57 

90 
59 

78 
70 

81 
70 

87 
72 

92 
74 

96 
74 

92 

75 

95 
72 

89 
68 

88 
68 

83 
68 

87 
68 

82 
68 

81 
67 

87 
68 

87 
72 

86 
71 

89 
70 

88.9 
69.8 

S«e  Rsisrence  Notes  Following  SlAllon  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1963 


Day  Of  Month 


13      14      15     16      17 


18      19  I  20   !  21      22      23 


26     27     28     29      30     31 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

HENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


MAX   91 

MIN'  68 


MAX ,  93 
MIN   70 


92   95 

67   70 


97   9* 
70   69 


93   95 

67   73 


93   99  102   99   97 |  97 

70  Tt'i    75   76   76   77 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX   93 
MIN   69 


MAX  I  93 
MIN  !  67 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95   98 
74   75 


9*   99 
71   73 


93   97 
71   71 


94   97 
68   71 


96   98 
69   70 


95   99 
71   74 


90   93 
64   67 


96   94 
73   75 


92   93 

71   74 


98   95 
75   72 


99   96 

69   70 


93   92 

69  I  71 


100   99 
69   71 


104  101 
74   76 


MAX 

MIN 


96  100 
67   67 


93   96   97 


67  69 

95  99 

70  70 

92  97 

71  72 

99  96 

MINI  67   66  68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90 
71 


101 
66 


95   93 
69   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


91  88  94 
66  66  67 

92  93  96 
68  68  69 

91  92  94 

66  66  68 

96  98  102 

68  70  74 

93  91  98 
65  66  67 


96   94 
68   69 


104  101 
72   75 


99   97 
57   69 


MIN'  67   66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


92   93   95 
63   64   66 

91 


72   74   59 


97   99 
65   67 


91 

65   58 


98   95   94 
64   68   70 


95   95 
57   57 


99  102 
69   59 


94   95 
67   72 


95   99 
70   71 


94   97 
72   73 


95  100 
70   72 


94  101 
■67   70 


104  100 
72   72 


97   93 
72   71 


102  102 
71   71 


100  100 

58   70 


101 
75 


92   96   98 

70   70   73 


99   99 

77   73 


91 
59 


94   97 
70   71 


88   89   93 
58   70   70 


96   97 
72   68 


100 
72 


85  90  93 

67  69 

91  92  96 

70  59  70 


94   96 
71   72 


97   95 
71   69 


94   92 

73   69 


95   91 

73   70 


89   85 
74   65 


89   85 

74   63 


91   87 
71   69 


87   83 
72   53 


71 

100 


95   94   93 
68   65   70 


98  97  95 

73  72  71 

96  93  94 

71  74 

96  95 

68  72  70 


97  100   95 
70   68   70 


95  I  90 
70   72 


100 
68 


95   91   95 
70   70  72 


95  101 
69   71 


101  100 
70   73 


92   92 
69   72 


97   95 
68   68 


96   89 
72   70 


97   95 

69   70 


93   87   84 
70   69   56 


93   91 
73   63 


94   91 
73   57 


93   90 
70   67 


88   84   84 
69   58   53 


93   87   87 

72   58  !  53 


91   84 
74  64 


87   85 
70   64 


92   88 
69   70 


94   85 
72   70 


95   95 
72   59 


93   89 
73   71 


93   88 
59  59 


89   87 
63   58 


91   89 
70  53 


94   98 

70   58 


95   97 
72   67 


89   85 
73   66 


97   91 
74   71 


92   87 
73   70 


93   86 
74   53 


92   89 
73   58 


98   92 
72   57 


93   87 
73   72 


92   86 
73   70 


88   82 
71   61 


72   68  I  53 


97  I  90 
65 


88   87 
58   55 


92   86 
72   58 


93   92 
71   72 


87   85 
61   59 


89   91 
60   63 


87   93 
58   57 


88   89 
57   70 


87   91 
55   69 


85   89 
55   70 


90   91 
57   70 


85   89 
54   65 


86   89 
54   69 


85   90 
51   55 


88   91 
55   67 


85   88 
56   64 


81   87 
59   71 


77   85 
55   70 


86   92 
58   68 


87   87 
58   65 


88   96 
55   71 


84   91 
60   69 


88   91 
55   71 


84   85 
53   63 


88   83 
53   57 


85   79 
65   59 


88   91 
58   53 


87   86 
55   65 


84   92 
69   73 


84   90 
65   74 


88   90 
58   60 


87   94 
60   70 


93   88   88 
73   76   66 


89   76   89 
74   65   67 


85   86   91 
74   72   67 


87   87   90 
75   70   65 


92   77   84 
72   69   69 


90   95   95 
74  70   63 


93   77 
71   68 


96   78   86 
74   71   69 


92   89   85 
70   57   66 


93   78   88 
70   67   68 


83   91   90 
70   65   59 


91   78   83 
68   70   68 


85   85   88 
75   77   55 


87   86   89 
74   72   61 


85   77   85 
72   70   54 


93   90   85 
72   70   69 


89   93   80 
71   73   71 


90   89   90 
74   73   66 


90   80   87 
74   70  64 


85   89   93 
69   65   68 


89   87   89 
71   70  64 


91   93   77 
71   71   68 


90   94   78 
70   71 


90   93   93   92   94 
74   73   73 


86   92 
67   73 


91   96 
68   72 


89   95 
53   71 


87   91 
59   72 


87   89 
61   71 


87   88 
55   57 


82   85 
61   61 


86   85 
61   61 


82   87 
61   58 


87   92 
57   71 


90   95 
70   72 


85   85   90 
74   73   57 


94   94   77 
75   70   54 


95   91 
73   73 


87   84   91 
75   75  54 


87   89 

73   70  54 


91   87   91 
74   70   65 


93   92   89 
73 


92   76   86 
73   70   71 


85   90   89 
72   58   53 


89   89   82 
68   72   70 


91   96   95 
70   70   55 


87   92   90 
73   72   63 


91   88 
71   77 


91   86   90 
70   70   56 


82   92   75 
54   72   70 


65  72 

87  93   94 

71  73   7* 

98  98  101 

65  7-4   70 


90   96 
73   73 


89   90 
72   71 


67   69   68 


86   92 
M   74 


87   93 
66   72 


90   93 
69   73 


87   92 
69   71 


91  95 

67  M 

93  95 

58  69 

89  89 

55  70 

85  91 

67  67 


92   95 
70   73 


90   91 
58   66 


73   74   69 


96  100 
74   77 


93   98  103 
70  I  72   72   73 


88  93  95 

73  71  7* 

86  91  93 

72  7*  72 


93   95 
72   75 


72   74   76 


99   98  103  lOe 

7*   72  77  73 

»5   95  98  101 

68   70  70  72 

»9l  98  101  95 

72   75  69  68 

97  98  100 

70  74  68 

95  95  97 

67  67  70 


89   88   92 
70   69   69 


69  69   72 

95  98   92 

75  77   70 

97  96  102 

70  74   71 


97   94   95 
74   75   66 


92   99 
71   74 


6«  71  72 

94  100  101 

68  71  75 

93  94  96 

59  70  72 

85  95  95 


70   69   73 


SO  87  91 

70  73  72 

87  90  96 

65  72  72 

95  95  97 

55  71  72 


87   91 
58   74 


65   74 

101  106 


97   98 
7*   77 


102  104 
71   74 


98  103  98 

72  74  72 

93  97  93 

74  76  76 

94  96  90 

75  77  76 

95  98  87 
75  74  68 

93  91  90 

70  71  71 


84   80 
68   67 


93  97  96 

75  77  74 

9«  99  92 

76  77  71 

95  98  90 

75  74  72 

92  95  91 

73  75  73 

100  103  99 

72  75  66 

93  96  91 

74  74  75 


76   77   76 


97  100  97 

73  75  71 

91  93  92 

74  72  68 


99 
72 


100  106 
72   72 


85   88   94 
72   73   75 


95   95   95 
73   73   71 


95   90 
70   71 


90   86   91 
68   70   73 


91   88 
65   71 


90 

81 

78 

88 

88 

70 

69 

69 

67 

67 

84 

85 

87 

87 

as 

68 

69 

69 

69 

73 

85 

87 

(9 

90 

85 

66 

58 

f  8 

6( 

73 

92   86 
69   58 


87   97 
67   67 


98   89 
71   67 


95   92 
73   58 


96   88 
67   60 


85   85 
68   69 


91   90 
65   67 


84   87   89 


86   88   88 


89  92  90 

68  70  70 

102  97  97 

73  68  69 


95   82 
70   66 


97  100 
74   67 


as  84  85 

67  68  68 

86  84  85 

71  71  70 

88  85  89 

66  65  66  I 


87   86 
67   69 


85   84   86 
64   66   57 


84   86 
69   69 


86   85 
66   66 


85   87 
69   69 


83   85 
68   66 


85   82   86 
69   69   71 


100   96   94{  90 
73   6«   71 


69   71   68 


102  105   96 
68   65   66 


89  89  86 

M  68  68 

89  89  86 
66  67  66 

90  85  86 

68  66  67 

97  89  82 

69  69  66 


99  lOl 
73   65 


9»'    96 
66   65 


89   80 
67   66 


90  86  89 

68  59  74 

97  98  94 

72  57  69 

99  97  95 

76  70  70 

101  97  99 

77  71  72 

89  86  91 

66  67  71 

105  99  100 

75  69 


72   68   70 


96   89   88 
69   66   69 


70   69   69 


84  86  87 

6«  69  69 

94  88  85 
67  64  59 

96  84  88 

69  70  59 

92  90  88 

73  70  70 

86  85  88 
66  67  67 

95  91  91 
71  69  65 

87  88  87 

69  68  70 

87  84  88 

70  59  69 


71   70   69 


at       81 
71   66 


88 
70 


88   87 
65   67 


87   95 
69   70 


84   94 
69   70 


89   92 

70   70 


91   90 
67   70 


86   90 
71   71 


85   94 
70   78 


S3   94 
72   71 


90    n 

67   73 


85   95 
68   69 


88   88 
68   69 


85 

70 


90   90 
71   69 


86   9t 

67    n 


93   87   86   94 
70   70   68   68 


89   87 
65   63 


93   90 
67 


82   92 

*a    67 


89   93 
73   70 


89   89 
72   70 


69   7S   70 


89   84   85   98 


65 

89   »8 


64   63   65 


81   91 
68   70 


85   91 
67  »» 


88   86 
69   73 


87   93 
65   70 


94   90 
69   70 


90  87 

70  68 

86  85 
65 

82  83 

66  67 


86   86 
67   65 


85   97 
70   71 


84   86   86   89 


95   89   86   97 
49   70   72 


94   90 
68   70 


91   93 
73   68 


103  103 
76   76 


94   94 
68   68 


95  102  100 

73  74  74 

91  82  87 
72  67  69 

98  96  96 

71  70  72 

92  88 

70  70 


83  80 

68  68 

90  85 

70  68 

98   89  80 

64   64  66 

86   84  88 
69   69 

89  85 
71   68 

90  84  84 
68   68  65 


83   90 
69   70 


86   87 
70   59 


68   70   70 


89   95 
75   71 


87   92 
73   70 


85   87 
67   67 


90 

70   70 


69   66 

91 


91   90 
68   70 


86   98 
71   71 


88   88   86 


Se«  Refeience  Notes  FoUowlag  Station  Iiidox 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY  1963 

StaHon 

Day 

Of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

' 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19; 

20  1 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

29  i 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEARCY 

MAX 
MIN 

93 
69 

97 
69 

98 

73 

100 
75 

98 
76 

96 
72 

90 
72 

90 
72 

87 
66 

85 
58 

90 
66 

89 
72 

86 
74 

90 
63 

90 
70 

95 
72 

97 
73 

97 
73 

101 
73 

95 
73 

92 

70 

88 
70 

92 
73 

86 
69 

86 
67 

87 
68 

90 
67 

87 
70 

86 

70 

96 
72 

91.7 
69.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

9S 
67 

95 
68 

97 
70 

100 
75 

100 
76 

97 
71 

93 
72 

92 
66 

87 
67 

87 
56 

89 

70 

92 
71 

78 
67 

89 
67 

82 
69 

95 
73 

96 
73 

97 
75 

98 
73 

93 
71 

94 
68 

88 
68 

90 
69 

84 
67 

84 
62 

85 
68 

90 
67 

87 
68 

90 
67 

95 
69 

91.2 
68.6 

SI LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
73 

96 
68 

100 
69 

102 
70 

102 
72 

101 
72 

94 
71 

91 
71 

85 
66 

86 
54 

91 
67 

94 
74 

91 
71 

93 
62 

98 
67 

99 
71 

101 
70 

103 
75 

104 
74 

104 
74 

102 
75 

108 
73 

104 
75 

98 
73 

96 
66 

79 
66 

92 

70 

93 
70 

91 
70 

97 
67 

95.9 

69.7 

SPARKMAN  3  WSU 

MAX 
MIN 

92 
63 

9» 
66 

98 
66 

101 
67 

98 
66 

96 
66 

94 
69 

95 
67 

89 
67 

87 
54 

87 
67 

88 
65 

92 
66 

88 
67 

89 
68 

91 
6« 

94 
68 

94 
63 

97 
71 

95 
71 

99 

70 

92 

67 

94 
66 

91 
64 

81 
65 

83 
67 

93 
65 

94 
65 

94 
67 

96 
68 

92.4 
•  65.9 

STAMPS 

MAX 
MIN 

93 
68 

»4 
6S 

97 
69 

99 

70 

96 
68 

96 
69 

97 

72 

97 
69 

88 

70 

87 
65 

92 
71 

94 
72 

87 
72 

89 
67 

92 
73 

93 
73 

94 
73 

93 
73 

98 

73 

99 
73 

99 

73 

95 

70 

96 
67 

89 
68 

80 
66 

89 
67 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

95 
72 

92. B 
69.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
69 

94 
71 

98 
74 

98 
72 

96 
72 

94 

74 

94 

72 

91 
68 

87 
58 

87 
64 

90 
70 

91 
70 

76 
67 

83 

70 

86 
73 

92 
74 

92 
73 

90 
75 

93 
72 

90 
71 

91 
67 

83 
69 

88 
67 

82 
67 

85 
69 

85 
61 

87 
68 

86 
72 

90 
69 

89.2 
69.1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
71 

100 
73 

100 
71 

100 
74 

95 
72 

93 
70 

92 
71 

88 
69 

87 
60 

92 
70 

90 
73 

84 
67 

91 
62 

92 
69 

95 

70 

98 
74 

100 
71 

101 
73 

100 
74 

100 
74 

96 

67 

99 

70 

93 
69 

89 
68 

89 
68 

94 
67 

87 
68 

84 
71 

96 
66 

93.5 
69.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
68 

95 
73 

97 
74 

94 
71 

94 

74 

97 

75 

97 
72 

90 
72 

87 
68 

91 
74 

94 
75 

82 
71 

89 
69 

93 
75 

93 
75 

94 
75 

94 
75 

95 
76 

99 
77 

99 
75 

96 

74 

95 
72 

87 

70 

77 
70 

88 
70 

91 
71 

88 
72 

89 
72 

96 
73 

92.0 
72.5 

MALORON 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 
67 

99 
68 

102 
69 

101 
70 

98 
68 

93 
70 

96 

70 

91 

70 

86 
59 

90 
72 

90 
74 

88 
71 

90 
62 

95 

70 

98 

70 

99 

70 

99 

70 

105 
69 

103 
74 

108 
74 

103 
70 

103 
69 

95 

73 

91 

70 

90 
66 

96 
68 

93 

70 

91 
72 

98 
67 

95.6 
69.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 

72 

94 
72 

98 
74 

97 
71 

94 
72 

94 

74 

91 

73 

88 
69 

84 
62 

85 

57 

89 
60 

81 
72 

85 
70 

91 
65 

90 
69 

95 
72 

96 

74 

95 
76 

95 
76 

90 
67 

88 
67 

87 
70 

91 
72 

84 
68 

85 
69 

87 
68 

86 

70 

85 
72 

87 
69 

90 
70 

89.7 
69.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 

67 

99 
72 

103 
73 

99 
69 

95 

72 

97 
74 

97 
73 

90 
59 

89 
57 

94 
70 

92 
71 

87 
71 

87 
70 

89 

70 

93 
75 

94 
74 

93 
73 

96 
74 

96 

74 

98 

70 

88 
67 

86 
67 

87 
69 

82 
69 

89 

70 

90 
67 

90 
69 

89 
72 

96 

71 

92.2 
69.4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 

74 

97 
73 

94 
73 

95 
75 

95 
74 

95 

78 

90 
73 

85 
65 

84 
58 

90 
64 

89 
74 

84 
72 

86 
68 

87 

70 

93 
74 

93 
73 

93 
74 

96 

70 

95 

71 

90 
67 

85 
69 

87 
69 

85 

65 

85 

70 

87 
70 

88 
69 

88 
74 

91 

70 

89 

70 

89.9 

70.1 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

84 
66 

87 
68 

91 
72 

91 
71 

92 

72 

89 
70 

86 

74 

87 
71 

83 
65 

81 
62 

83 
67 

81 
68 

80 
67 

86 
63 

88 
68 

93 
71 

94 
72 

94 
72 

100 
73 

98 
73 

97 

70 

94 
72 

97 
71 

87 
64 

85 
64 

87 
63 

86 
65 

83 
64 

79 
67 

91 
67 

88.1 
68.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 
69 

99 

70 

99 

71 

99 

75 

91 
66 

89 
63 

85 
52 

91 
63 

89 
68 

84 
67 

89 
64 

90 
66 

95 
72 

97 
73 

96 
73 

98 
69 

9* 
68 

91 
67 

88 
66 

88 

68 

84 
63 

88 
67 

88 
69 

88 
70 

85 
71 

90 
65 

91 
67 

91.2 
67.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 

31 

.23 
28 

.18 
25 

.27 
26 

.26 

19 

.27 
21 

.31 
38 

.12 
31 

.23 

31 

.28 
41 

.22 

30 

.17 
26 

.17 
36 

41 

.11 
16 

30 

19 

.21 
22 

.23 
26 

.28 
27 

.32 
29 

.25 
24 

.15 
26 

.22 
35 

.19 
36 

.21 
54 

.10 
35 

.03 
20 

.12 

8 

.10 
14 

.16 
17 

6  6.32 
862 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.08 
29 

.20 
30 

.36 
24 

.27 

20 

.30 
26 

.32 

30 

.31 
38 

.19 
23 

.59 

16 

.11 
12 

.31 
11 

.16 
6 

.21 

38 

.18 
71 

.26 
21 

.05 
23 

.10 
23 

.37 
32 

.28 
38 

.24 

44 

.24 
39 

.31 
21 

.19 
29 

.35 
26 

.14 
23 

18 

.00 
21 

.18 
28 

.17 
30 

.15 
16 

.21 
29 

B  7.06 
835 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

EVAP 
WIND 

.17 
6 

.26 

7 

.25 

7 

.22 
2 

.33 

7 

.28 
17 

.21 
12 

.17 
10 

.22 

25 

.32 
21 

.22 
5 

.26 
21 

.24 
32 

.17 

.22 

14 

.30 
13 

.27 
23 

.19 
6 

.28 
13 

.34 
28 

.33 

29 

.25 
16 

.15 
21 

.22 

14 

.27 
28 

.29 
35 

.23 
35 

.22 
22 

.19 
18 

.20 
2 

.16 
2 

7.43 
499 

MAX 
MIN 

107 
74 

108 
74 

109 
75 

109 
78 

109 
77 

109 
76 

108 
75 

102 
74 

102 

100 
63 

96 
64 

95 
63 

92 
68 

86 
73 

96 
72 

97 
72 

99 
73 

99 
75 

103 

102 
75 

99 
73 

98 
72 

85 
72 

97 
72 

97 
72 

92 

70 

88 
70 

90 
70 

91 
72 

92 
73 

95 
74 

98.5 
72.2 

MARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

27 

.26 
26 

.24 
19 
99 
72 

.23 

18 
97 
76 

.29 

27 
101 
74 

.30 
27 
99 
74 

.24 
27 
96 
74 

.19 

le 

92 
74 

.22 

15 

.22 

16 

.20 
15 

.07 
9 

.21 

31 
91 
71 

.23 

35 
92 
75 

.05 
10 
79 
71 

.13 

9 

91 

71 

.16 
18 
95 
72 

.26 
24 

100 
74 

.23 

27 
101 
74 

.16 
28 
95 
75 

.27 
32 

100 
84 

.25 
15 

101 
84 

.26 

19 
98 
74 

.27 

17 
99 
78 

.17 
15 

100 
79 

.24 
17 
95 
73 

.07 
33 
81 
72 

.20 
21 
84 
72 

.19 
17 
88 
74 

.03 

7 

84 

74 

.10 

7 

80 

76 

6.16 
526 

MAX 
MIN 

93 
71 

97 
71 

102 
74 

95 
67 

90 
68 

81 
68 

93.4 
73.7 

NIMROO  0AM 

EVAP 
WIND 

.16 

3 

.10 
10 

.10 
9 

.03 
10 

.16 

10 

.24 
11 

.06 
11 

.30 
8 

.11 
14 

.15 
15 

.16 

19 

.17 
17 

.09 
15 

.08 
13 

.00 

4 

9 

4 

.15 
6 

.18 
9 

.20 
12 

.18 
9 

.17 
12 

.11 
12 

.16 
13 

.15 
19 

.18 
24 

.10 
11 

.08 

7 

.00 
12 

.10 
3 

2 

B  4.06 
333 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.24 

7 

100 

75 

.18 

6 

100 

75 

.29 

3 

106 

76 

.32 

9 

107 

77 

.30 
17 

105 
87 

.21 

2 

100 

75 

.17 
18 
98 
75 

.20 
15 

100 
76 

.28 
25 
98 
75 

.21 

14 
94 
63 

.22 
15 

.16 
10 

.10 

6 

92 

70 

.14 

89 
76 

.11 
4 
98 
72 

.21 

7 
99 
77 

105 
79 

.30 

8 

102 

80 

.32 

9 
103 
78 

.37 
10 

106 
78 

.36 
17 

105 
79 

.26 
12 

100 
78 

.24 
20 

101 
79 

.27 
15 

102 
75 

.29 
22 
98 
75 

.15 
19 
96 
72 

.15 

9 

91 

73 

.16 

8 

100 

72 

5 
99 
74 

3 
90 
75 

.16 

2 

106 

75 

B  7.08 
328 

90 
64 

94 
72 

99.1 
75.2 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.31 
57 

100 
74 

.30 
57 

101 
74 

.31 
44 

102 
75 

.29 

26 

107 

76 

.37 
35 

107 
^^ 

.32 
43 

101 
77 

.37 
74 

101 
77 

.25 
61 

100 
76 

.23 
35 

96 
74 

.36 
46 
95 
65 

.28 
18 
93 
65 

.27 

40 
94 
65 

.16 

64 
95 
70 

.20 
116 
94 
74 

.25 
53 
79 
72 

.17 
36 
93 
73 

.23 

51 
97 
76 

.30 
61 

104 
78 

.30 
65 

105 
77 

.30 
41 

101 
77 

.36 

113 

102 

78 

.27 
21 

104 
78 

.22 

46 

100 

71 

.06 
31 
84 
72 

.20 
19 

100 
74 

.11 
36 
89 
73 

.17 
73 
93 
72 

.19 
54 
95 
71 

.16 
50 
95 
71 

.16 
51 
96 
74 

.20 
33 

100 
74 

7.67 
1560 
97.5 
73.5 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.33 
23 

102 
71 

.25 
20 

106 
65 

.19 
29 

110 
65 

.24 
13 

110 
68 

.37 
21 

110 
67 

.33 
19 

105 
73 

.18 
39 

105 
69 

.33 

31 

101 

75 

.11 
28 

104 
68 

.15 

9 

104 

61 

.41 

8 

103 

56 

.12 
20 
98 
58 

.13 
24 
99 
65 

.36 
46 
95 
73 

6 
95 
74 

.13 
19 
91 
73 

.15 
16 
93 
75 

.28 
27 

108 
70 

.26 
26 

103 
77 

.23 
30 

101 
75 

.32 

11 
104 
76 

.24 
10 

106 
76 

.24 
15 

107 
71 

.17 
10 
88 

70 

.06 

2 

89 

72 

.12 

10 

105 

73 

13 
83 
72 

.25 
24 
98 
71 

.18 
20 
98 
70 

.28 
17 
95 
74 

.18 
12 
90 
73 

B  7.04 

598 

100.2 

70.3 

S««  Refsience  Nolst  Following  SUHoo  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1962   -   1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

KoraAls 
July-June 

ALUM  FORK 

ARICADELPMIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 
3 
18 
34 

80 

58 

52 

106 

127 

429 
366 
345 
475 
484 

671 
630 
597 
749 
738 

920 
850 
865 
974 
1010 

650 
500 
587 
730 
740 

256 
213 
211 
284 
287 

93 
68 
49 
100 
105 

32 
21 
23 
48 
55 

0 
0 
0 
0 
0 

3161 
2S16 
2722 
3^84 
3580 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEAVER  DAM 

DENTON 

BENTONVILLE 

BLAKE LV  MOUNTAIN  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
5i 

11 

52 

130 
158 
87 
166 

97 

511 
552 
397 
539 
♦  57 

771 
842 
578 
816 
707 

1040 
1136 

1)94 
1121 

999 

774 
869 
533 
791 
720 

325 

♦  70 
26* 
398 
319 

119 
147 
105 
137 
109 

51 
87 
37 
74 
52 

0 
0 
0 
0 
0 

37^« 
♦316 

3106 
♦09^ 

8LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  I 
CLARKSVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

7 
18 

4 
13 

119 
82 

106 
59 
91 

466 
411 
480 
366 
419 

795 
666 
787 
693 
686 

1009 
936 
968 
808 
964 

772 
571 
773 
552 
693 

292 
305 
315 
187 
281 

114 
79 
95 
45 
74 

44 
35 
♦0 
17 
36 

0 
0 
0 
0 
0 

3636 
3191 
3572 
2620 
3257 

3366 

304^ 
3019 
2645 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OARDANELLE 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

13 
32 
2 
16 
15 

70 
130 
73 
86 
80 

408 
505 
351 
396 
424 

6  75 
821 
593 
675 
594 

926 

1034 
775 
870 
958 

661 
808 
661 
652 
698 

2^8 
308 
190 
233 
276 

87 

119 

52 

77 
87 

37 
♦6 
20 
25 

35 

0 

« 

0 
0 
0 

3126 
3803 
2617 
3031 
3276 

2955 
3*35 
2^52 

2995 

DE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

5 

7 

73 

8 

7 

61 
78 
153 
79 
76 

383 
408 
544 
393 
383 

519 
588 
785 
559 
659 

387 
898 
1087 
905 
871 

597 
675 
799 
6*2 
632 

2^8 
232 
369 
281 
236 

67 
75 
169 

57 
57 

2^ 
32 
69 
27 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

2881 
3095 
♦0^0 
3061 
2953 

2606 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

62 

51 

3» 

72 
60 
155 
154 
131 

376 
309 
511 
624 
490 

538 
574 
763 
792 
750 

852 

756 

1028 

1112 

1038 

606 

560 
736 
821 
730 

227 
1^9 
359 
♦26 
358 

59 
46 
148 
167 
117 

23 

63 
72 
61 

0 
0 
0 

I 

285^ 

382^ 
♦  108 
3719 

2  ♦02 
3670 
379^ 

FORDYCE  f,    W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
23 
39 
43 

74 
86 
96 
118 
168 

370 
435 
449 
453 
547 

524 

704 
721 
748 
814 

822 
1020 
1015 

999 
1130 

597 
724 
722 
755 
824 

190 
317 
3*i 
3^5 
396 

64 
93 

100 
45 

134 

21 
♦1 
56 
♦1 
79 

0 
0 
0 
0 
0 

2769 
3^30 
3526 
35^3 
♦135 

3292 
J999 

GREENBRIER 

GREERS  FERRY  DAM 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
35 
38 
61 
15 

115 
125 
138 
168 
114 

471 
510 
516 
524 
450 

748 
793 
767 
797 
745 

1013 
1099 
1047 
1104 
958 

754 
786 
745 
810 

773 

31S 
379 

367 
377 
313 

121 
123 
138 
158 
101 

♦6 
6^ 
57 
68 

38 

0 
0 
0 
0 
0 

3603 
391^ 
3802 
♦067 
3507 

38*9 
2810 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONES  BORO 

KEISER 

KEO 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
14 
25 
15 

66 
62 

101 

119 

88 

379 
393 
454 
489 
422 

523 
639 

754 
829 
591 

840 
852 
978 
1011 
904 

576 
581 
739 
759 
576 

212 
207 
2^6 
299 
2^6 

57 
71 
99 
97 
91 

28 
22 
33 
29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

2785 
283^ 
3418 
3667 
3163 

2810 
2692 
3331 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

29 

17 
6 
10 

138 

78 
56 
90 

489 

421 
344 
416 

781 

714 
5  88 
584 

1035 

954 
788 
925 

767 
630 
709 
561 
647 

358 
263 
268 
195 
256 

122 

8^ 
97 
♦  9 
91 

55 
3^ 

35 
2^ 

33 

0 
0 
0 
0 

e 

3775 

3283 
2601 
3152 

39«0 

3219 
2299 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MENA 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

45 
IB 

43 
9 

90 
105 

120 
97 

421 

483 
423 

845 
715 

742 
676 

1100 
892 

978 

935 

831 
699 
736 
720 
537 

369 
251 
296 
31^ 
291 

137 
98 
112 
116 
90 

79 
24 
29 
54 

40 

0 
0 
0 
0 
0 

3223 

3570 
3197 

3976 
3032 
3539 

30^5 

MONTI  CELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

8 

3 

15 

14 

90 
65 
77 
88 
176 

391 
383 
427 
429 
595 

6  54 
637 
666 
660 
840 

891 
8  87 
913 
976 
1135 

551 
652 
563 
553 
869 

288 
238 
228 

317 

70 
68 
103  . 
95 

24 

28 
30 
48 

0 
0 
0 
0 

3077 
3298 

3181 

3307 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTa 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

52 

37 
8 

7 

146 
158 
133 
78 
85 

527 
564 
483 
425 
441 

830 
845 
740 
691 
582 

1076 
1139 
082 
961 
930 

845 
880 
715 
702 
680 

370 
♦  27 
304 
321 
298 

♦  ♦ 

1^8 

93 
97 

49 
76 
52 
35 
44 

0 
0 
0 
0 
0 

♦290 

331^ 
326^ 

3729 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

27 

0 

7 

19 

92 
98 
52 
84 
113 

445 
480 
336 
410 
459 

724 
725 
669 
670 
789 

947 

1036 
809 
940 

1017 

718 
752 
545 

667 
774 

255 
317 
179 
252 
283 

86 

113 
38 
75 

10^ 

31 
51 
21 
39 
36 

0 
0 
0 

3311 
3600 
25^9 
31^^ 
360^ 

3197 

2^52 
3275 

PARIS 

PEL50R 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

17 

4 
7 

83 

58 
68 

417 

351 
384 

671 

592 

690 
557 

964 

933 
788 
870 

671 

690 
581 
653 

268 
♦67 
266 
204 
218 

81 
147 
85 
56 

73 

38 

35 
21 
23 

0 

0 
0 
0 

3200 

2653 
2953 

3203 
2538 

POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 
ROhWER  2  NNE 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

31 
7 
12 
32 
12 

101 
57 
84 

136 
80 

520 
363 
424 
478 
355 

567 
6  82 
763 
661 

1099 
868 
905 

1028 
848 

822 
587 
660 
723 
605 

331 
243 
270 
357 
237 

147 
72 
86 

104 
51 

59 
23 
41 
73 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2987 
316^ 
369^ 
2872 

3675 
2^8^ 
2627 
3816 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
16 

14 
20 
33 

77 
100 
99 
90 
130 

417 
491 
447 
427 
471 

675 
746 
691 
666 
746 

941 

967 
934 
885 
1047 

570 
727 
595 
655 
732 

248 

277 
235 
264 
340 

75 
94 

7^ 

88 

111 

34 
36 

27 
35 
65 

0 
0 
0 

0 
0 

3152 
3^5^ 
3215 
3121 
3575 

3185 

SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
22 
14 

56 

102 
77 

386 

460 
417 

665 
753 
5  72 

8  30 
982 
949 

628 
771 
670 

239 
2  82 
268 

74 
104 
80 

19 
21 
♦3 
32 

0 
0 
0 
0 
0 

2908 
3519 
3169 

2797 
3070 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WEST  MEMPHIS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
11 
31 

6 
16 

56 
88 
132 
66 
90 

346 
413 
511 
357 
422 

5  79 
561 
816 
529 
719 

848 
931 
1073 
816 
901 

559 
538 
831 
574 

687 

186 
288 
321 
213 

251 

47 
77 
138 
55 
9! 

23 
35 
55 
22 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

2654 
3142 
3908 
2739 
3217 

2533 
2^2^ 

WHITE  BOCK 
WYNNE 

0 
0 

0 

55 
19 

163 
101 

531 

802 

1081 
992 

783 
739 

380 
291 

130 
109 

97 
56 

0 
0 

4022 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  91   - 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

g 

0 

i 

W 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

p 

i 

OBSERVER 

li 

o 

3 

1 

1 

1 

1 

A8B0TT 

0006 

SCOTT 

35  04 

94  12 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

2S« 

7; 

c 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

34  48 

92  52 

7B0 

»p 

5F 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

*LY 

0136!  YELL 

34  47 

93  29 

654 

7* 

: 

RE6A  Y.  SWAIM          1 

AMITY  3  HE 

01 W  CLARK 

93  25 

475 

It 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

01761  PIKE 

34  02 

93  25 

285 

8# 

OWEN  B.  HENDRIX 

APLIN  1  « 

01 ea  PERRY 

34  56 

93  00 

400 

6F 

HOtJART  WATTS 

APPLETON 

0196i  POPE 

35  25 

92  53 

522 

: 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPHIA 

0220  CLARK 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7* 

TILLMAN  E*  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023*"  DESHA 

33  37 

91  12 

145 

B' 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHOOWN 

02B6  LITTLE  RIVER 

*i  33  40 

94  06 

329 

4P 

4F 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300  HOWARD 

93  56 

96C 

PAULINE  A  PiNKESTON 

AUGUSTA 

0326  WOODRUFF 

7.   35  IB 

91  22 

7i 

z 

CECIL  WILLIS 

0350  WHITE 

7  35  IB 

91  34 

231 

6P 

6F 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

OtSa  INDEPENDENCE 

T  35  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  , 

BATESVILLE  L  AND  D  NO 

Oi.60  INDEPENDENCE 

7  35  45 

91  38 

277 

5P 

7;i 

HELEN  GARRISON         ! 

BEAVER  DAM 

OiZ't   CARROLL 

7)  36  25 

93  50 

1136 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

BEEBE 

0530.  WHITE 

35  04 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECM  GROVE 

0S3'.  GREENE 

36  09 

90  38 

296 

8A 

S.  e.  HAMMOND 

BEEOEVtLLE 

0S36  JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6f 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582  SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6« 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0586  BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

7* 

EARLE  L.  BROWNE         1 

BERRYVILLE  4  NW 

0616  CARROLL 

36  26 

115C 

OAVIO  L.  STIOHAH 

BIG  FORK 

0664.  POLK 

34  29 

1100 

ANNA  M.  LILES           1 

BLACK  ROCK 

0746  LAWRENCE 

Tj  36  07 

91  06 

259 

7j 

LEE  W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

076*.  GARLAND 

1  34  36 

93  11 

426 

8A 

6i 

6A 

: 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798  YELL 

1  35  06 

93  39 

455 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

080&  NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0806  MISSISSIPPI 

35  56 

69  55 

252 

6P 

7A 

H 

PREO  GREENWELL         , 

BOONEVILLE  6  NW 

0829  LOOAN 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  HE 

0826  LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

600 

z 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   , 

BOONEVILLE  6  NNE 

08Z7  LOGAN 

I 

35  13 

93  54 

750 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  , 

BOONEVILLE 

0830  LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

TA 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTKINBURG  2  S 

0842  VAN  BUREN 

7 

35  39 

92  26 

1200 

: 

MARY  C.  PEARSON         1 

BOUGHTON 

Oe*ei  NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL        1 

BRANCH  f.  NM 

0887  FRANKLIN 

1 

35  21 

94  00 

500 

z 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  | 

BRANCH  3  SM 

0888  FRANKLIN 

1.  35  16 

93  59 

500 

z 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ' 

BRINKLEY 

T  34  53 

91  12 

205 

7A 

Z    H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010  NEWTON 

T  35  52 

93  30 

2578 

TA 

WILLIAM  R.  WYATT        1 

BULL  SHOALS  DAM 

102O  BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

460 

z 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

BUROETTE 

1052  MISSISSIPPI 

2 

35  49 

69  57 

2*0 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102  PULASKI 

1 

34  57 

92  0* 

289 

5P 

B.  H.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132  I2ARD 

7 

36  07 

92  08 

400 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAHDEN  1 

1152  OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

H 

MIXON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

1154  OUACHITA 

3  33  36 

92  51 

155 

c 

MARY  REIDER 

CARLISLE  1  S¥ 

122«.  LONOKE 

1  34  4T 

91  45 

235 

6A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTEf)  DAM 

1238  GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

: 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1**2  MONROE 

34  *1 

91  16 

172 

7A 

RAY  B.  HURST 

CLARKSVILLE 

1*55  JOHNSON 

1 

35  26 

93  26 

436 

6P 

7A 

DR.  IRVING  T,  aEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1*57  JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

640 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1*92  VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  26 

510 

TA 

EARL  a.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

157*  MADISON 

7 

35  »8 

93  48 

1400 

: 

OTTO  OAVIS 

COMPTON 

1582  NEWTON 

36  05 

93  16 

2166 

: 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

159^  FAULKNER 

1 

35  05 

92  26 

316 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632;  CLAY 

36  24 

90  35 

29} 

6P 

7A 

LAURA  POLK 

COVE 

1666  POLK 

4 

94  25 

1050 

7A 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730  ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750  PULASKI 

1  34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMHIN6 

CUMMINS  FARM 

1768  LINCOLN 

91  35 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY  3  E 

181*  PIKE 

3|  3*  15 

93  42 

700 

7A 

- 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829  FAULKNER 

l|  35  22 

92  25 

705 

TA 

WILLIAM  A.  BROUN 

DANVILLE 

183*  YELL 

1  35  03 

93  24 

370 

7A 

J,  A.  MOUOY             : 

DANVILLE  SCS 

1835  YELL 

l'  35  0* 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OAftDANELLE 

1838  YELL 

ll  3»  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  £.  BURKS          1 

DE  QUEEN 

19*8  SEVIER 

41  34  02 
2  33  31 

94  21 

420 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960  CHICOT 

91  26 

140 

6A 

L.  W.  WILSON 

DES  ARC 

34  58 

91  30 

204 

5P 

7A 

C.  J.  RISTER           1 

DEVILS  KNOB 

1982  JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

7A 

CHRISTINA  B.  DICKEY 

DIERKS 

2015  HOWARD 

4 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

21*8  DESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

Q   H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300  UNION 

3  33  13 

92  48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355  CHICOT 

2  33  07 

135 

bf 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356  CARROLL 

7  36  24 

93  ** 

1465 

6P 

7A     C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  I  NE 

2  366  SHARP 

490 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2**3  WASHINGTON 

7  36  00 

9*  10 

1253 

MID 

MID       H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2***  WASHINGTON 

1  36  06 

1270 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE  6  W 

25*0  DALLAS 

3  33  49 

92  31 

260 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 

FOREMAN 

25*4  LITTLE  RIVER 

*  33  43 

9*  2* 

400 

C 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

256*  ST  FRANCIS 

5  35  01 

90  47 

261 

C 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  we  AIRPORT 

257*  SEBASTIAN 

I  35  20 

94  22 

MID 

MID     jC  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578  CRAWFORD 

I  35  39 

9*  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670  HEMPSTEAD 

4  33  37 

93  46 

260 

6A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760  WHITE 

7  35  07 

91  26 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

279*  SEARCY 

7  35  59 

92  43 

595 

5P 

li 

C  H 

MRS  IDA  A  KILLION 

GLENWOOD 

2842  PIKE 

3  3*  19 

93  33 

5*7 

WILLIAM  F,  SEVIER 

GRAVELLY 

2922  VELL 

I  34  53 

93  42 

496 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

2930  BENTON 

1  36  24 

94  26 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  «  ESE 

29*6  CARROLL 

T  36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962  FAULKNER 

I  35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976  SEBASTIAN 

1  35  13 

9*  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  0AM 

2978  CLEBURNE 

7  35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

307*  CLARK 

3  33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088  ASHLEY 

3  33  14 

91  46 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINOER 

HARDY 

3132  SHARP 

7,  36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

3164  BOONE 

7  36  14 

93  07 

1150 

6P 

7*1 

BEA  GRAY  HEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165  BOONE 

7;  36  16 

93  09 

1370 

MIO 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230  CLEBURNE 

T  35  26 

92  03 

C 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235  POPE 

1  35  28 

92  58 

555 

'A 

JANE  LARKET 

HELENA 

32*2  PHILLIPS 

2  34  30 

90  37 

201^ 

7A 

CHARLEY  H>  FRIDDELL 

HOPE  3  NE 

3428  HEMPSTEAD 

4|  33  43 

93  33 

37S 

5P 

7A  7A 

C 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3438  MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

7001 

7A| 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442  SEVIER 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466  GARLAND 

i  3*  31 

93  03 

710 

5f 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MUNTSVILLE 

35*0  MADISON 

7  36  05 

93  44 

1453 

c 

HAY  PEARL  HARKLEY 

MUTT  IS  DAM 

3556  UNION 

3  33  02 

92  05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

358*  LITTLE  RIVER 

*  33  35 

94  03 

300 

•A 

W>  E<  MCDOWELL 

JASPER 

3600  NEWTON 

7  36  01 

93  11 

657 

7A 

JAMES  S.  VAUOMAN 

JESSIEVILLE 

3704  GARLAND 

3  3*  *2 

93  04 

730 

LURA  B.  SVKES 

JONESBORO 

3734  CRAIGHEAD 

7  35  50 

90  42 

3*5 

SS 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

3821  MISSISSIPPI 

21  35  *I 

90  05 

232 

6P 

6F 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862  LONOKE 

1  3*  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

390*  CLEVELAND 

i  33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998  CRAIGHEAD 

90  26 

230 
305 

It 

TRE5SA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

*010  PULASKI 

I  3*  51 

92  26 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060,  PIKE 

3  3*  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106  BOONE 

7  36  25 

92  55 

810 

SS 

It 

ETHEL  PUMPHRET 

LEOLA 

*134|  GRANT 

3;  34  10 

92  35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A.  REEDEft 

LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT 

62*8  PULASKI 

1  3*  4* 

92  14 

257 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250  PULASKI 

1  3*  46 

HIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4386  NEWTON 

7  35  *6 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

*52&  ST  FRANCIS 

S  35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

315 

6P 

7* 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  3  N 

*55(>  COLUMBIA 

4   33  20 

93  13 

360 

c 

SOUTHWESTERN  6  AND  E  C( 

MALVERN 

*562 

HOT  SPRING 

i   34  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

FULTON 

91  32 

69C 

SS 

7A 

JOHN  M.  MCKEE 

MAR I ANNA  2  S 

*638 

LEE 

90  46 

234 

6P 

7^ 

C  H 

THOMAS  J.  ASHLEY 

MARKED  TREE 

465* 

POINSETT 

i   35  32 

90  25 

229 

SS 

Si 

H 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

SEARCY 

ii    35  5* 

92  38 

105fl 

7* 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696  SEARCY 

i    36  03 

749 

c 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

47*^  IZARD 

7^  36  04 

91  54 

610 

7A 

WILLA  M.  GRAHAM 

HENA 

*75eJ  POLK 

a  34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

483*  LITTLE  RIVER 

5  33  41 
3l  33  35 

93  58 

316 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

4900  DREW 

91  46 

285 

5P 

*n 

RADIO  STATION  KM8M 

MONTROSE 

4906(  ASHLEY 

i    33  19 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

a  33  19 

92  27 

85 

SS 

7AJ 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

*93ft  CONWAY 

I|  35  08 

92  44 

280 

7* 

PERRY  0,  MALLETT 

MOUNT  IDA 

*9e»  MONTGOMERY 

i   3*  33 

93  38 

663 

5P 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010  LOGAN 

J  35  10 

93  41 

2800 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036  BAXTER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Ifonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

'Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  ncrmals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  othfer  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperatilre"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  a-lso  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
3T0BM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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4 

2 

2 

DEVILS  KNOB 

S8.6M 

58. 4M 

78. 5M 

100 

27 

58 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

2.17 

.51 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT       //R 

96.3 

69.3 

82.8 

0.5 

105 

28+ 

58 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

.86 

-  2.05 

.44 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

96.0 

65.0 

80.5 

105 

26 

53 

16+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.06 

.40 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

MENA 

92.8 

67.4 

80.1 

-  0.5 

104 

26 

55 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.38 

1.10 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

OZARK 

95.4 

59.2 

82.3 

0.4 

108 

26 

59 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.27 

.96 

10 

.0 

0 

3 

2 

0 

PARIS 

97.5 

68.3 

82.9 

108 

26 

54 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.90 

.40 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

RUSSELLVILLE 

94.3 

58.6 

81.5 

103 

28  + 

56 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.17 

.69 

11 

.0 

0 

4 

3 

0 

SU8IAC0 

95.1 

67.8 

81.5 

-  0.5 

105 

26 

55 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.75 

1.02 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

WALDRON 

98.4 

56.5 

82.5 

108 

26 

52 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.67 

.41 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE  ROCK 

90.5 

58.5 

79.5 

100 

26 

58 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

1.75 

.46 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

81.3 

I.O 

1.54 

-  1.95 

.0 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

94.2 

67.4 

80.8 

102 

28 

54 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

.92 

.43 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

BENTON 

92.5 

67.7 

80.1 

103 

28 

53 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

1.06 

.59 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

93.5 

57.0 

80.3 

105 

29 

54 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

.35 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

CONWAY 

93.4 

58.0 

80.7 

-  1.3 

100 

28+ 

53 

21 

0 

24 

0 

0 

0 

3.31 

.33 

2.38 

11 

.0 

0 

4 

1 

GREENBRIER 

94.2 

55.9 

80.1 

102 

28 

51 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.22 

1.66 

27 

.0 

0 

4 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

93.0 

70.5 

81.8 

-  1.2 

103 

26 

58 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

.82 

-  2.42 

.55 

8 

.0 

0 

2 

0 

LEOLA 

92.4 

66.9 

79.7 

103 

28 

51 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

1.38 

1.05 

31 

.0 

0 

3 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AP           //R 

93.2 

58.9 

81.1 

-  0.2 

107 

28 

55 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

.52 

-  2.20 

.42 

29 

.0 

0 

2 

0 

MALVERN 

93.3 

66.7 

80.0 

103 

25 

53 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

1.74 

.65 

14 

.0 

0 

5 

0 

MORRILTON 

95.1 

68.5 

81.8 

0.4 

105 

25 

57 

21  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.28 

.84 

10 

.0 

0 

4 

0 

PERRYVILLE 

95.7 

68.3 

82.0 

1.5 

104 

25 

54 

18+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.89 

-  1.35 

.77 

20 

.0 

0 

4 

0 

SHERIDAN  TOWER 

94.0 

68.3 

81.2 

103 

28 

52 

21 

0 

26 

0 

0 

0 

.44 

.29 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

80. 8 

-  0.3 

1.37 

-  1.81 

.0 

EAST  CENTRAL 

BRINKLEY 

93.0 

67.8 

80.4 

-  0.4 

105 

28 

53 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

2.56 

.81 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

DES  ARC 

94. 3M 

69. 9M 

82. IM 

104 

28 

55 

16+ 

0 

24 

0 

0 

0 

1.39 

.83 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

HELENA 

90.4 

58.5 

79.5 

-  1.6 

98 

29  + 

57 

17+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.17 

-  2.52 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

KEO 

89.7 

58.5 

79.2 

99 

28 

55 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

.90 

.33 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

91. 5M 

67.8 

79. 7M 

-  0.5 

98 

28 

55 

17  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.74 

-  2.10 

.31 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  CHARLES 

93.2 

68.5 

80.9 

102 

27 

55 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1.83 

.98 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

STUTTGART 

93.2 

71.6 

82.4 

0.5 

105 

28 

59 

16+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.18 

-  1.87 

.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

STUTTGART  9  ESE 

90.5 

58.3 

79.4 

98 

29  + 

55 

16  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.81 

1.31 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

WEST  MEMPHIS 

91.9 

59.0 

80.5 

97 

28  + 

55 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

1.40 

.95 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

WYNNE 

93.5 

68.6 

81.1 

102 

28 

52 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

1.18 

.51 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

D  1  V I S I  ON 

80.5 

-  0.2 

1.32 

-  1.56 

.0 

SOUTHWEST 

ASHDOWN 

96.5 

68.4 

82.5 

104 

25 

54 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

1.90 

1.25 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
AUGUST  1953 


Temperature 

Precipitation 

■2  z 
11 

i. 

No.  o 

Days 

01  2 

^ 

Sno 

».  Sleet 

N 

0.  of  Doys 

Sralion 

Max. 

M 

• 

« 

o 

•  1 

> 

< 

X 

1 

1 

S 

J 

6 

1 

1 

if 

s 

a 

0 

s 

o 

0 

S 

o 
o 

O 

s< 

sl 

s5 

■'i 

DE  QUEEN 

95.6 

58.5 

82.1 

104 

27+ 

55 

16 

0 

26 

0 

0 

"~0 

4.53 

2.52 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIERKS 

96.1 

65.8 

81.0 

108 

26 

52 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

4.42 

2.90 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

HOPE  3  NE 

93.6 

68.7 

81.2 

-    0.8 

101 

28+ 

53 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

.38 

-  2.88 

.15 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  IDA 

94.1 

66.1 

80.1 

0.4 

105 

26 

51 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

1.25 

-  2.21 

.41 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

NARROWS  DAM 

95.4 

54.7 

80.1 

106 

27 

51 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

2.55 

1.19 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

94.7 

56.4 

80.6 

104 

27 

54 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

3.90 

1.73 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

OKAY 

96.5 

70.1 

83.3 

1.1 

106 

27  + 

55 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

3.70 

.74 

2.90 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

STAMPS 

94. 5M 

68. IM 

61. 3M 

103 

28 

53 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

1.64 

.88 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

94.5 

72.5 

83.5 

0.9 

102 

25 

59 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

3.00 

-   .07 

2.18 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

81.5 

0.3 

2.74 

-   .38 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARKAOELPHIA 

93.3 

69.1 

81.2 

102 

28  + 

56 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

4.15 

1.35 

3.28 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAMDEN  1 

95.2 

59.9 

82.5 

0.7 

104 

25 

55 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

1.07 

-  1.56 

.44 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

92.8 

59.3 

81.1 

-  1.4 

101 

25 

54 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.65 

-   .40 

1.20 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

95.1 

69.2 

82.2 

105 

28 

55 

15+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.79 

.50 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MAGNOLIA  3  N 

94.9 

58.1 

81.5 

-  1.0 

103 

28 

51 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

1.55 

-   .84 

1.08 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

94.1 

68.7 

81.4 

104 

27 

54 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

2.78 

1.28 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

PRESCOTT 

95.3 

71.3 

83.3 

0.5 

106 

27 

57 

16+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.43 

-   .35 

1.25 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

WARREN 

93.9 

59.0 

81.5 

-  1.0 

105 

26 

53 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

3.01 

1.49 

30 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

81.9 

-  0.2 

2.31 

-   .51 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

93.1 

69.8 

81.5 

0.2 

101 

25 

55 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

3.53 

.16 

.76 

8 

.0 

0 

5 

4 

0 

CUMMINS  FARM 

90.7 

66.5 

78.5 

99 

28 

52 

17+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.93 

1.35 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

DERMOTT  3  NE 

91.6 

68.2 

79.9 

99 

28  + 

52 

18+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.84 

.25 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUMAS 

92.8 

68.7 

80.8 

-  1.6 

100 

28 

55 

17 

0 

24 

0 

0 

0 

2.76 

-   .32 

1.55 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

EUDORA 

94.3 

69.7 

82.0 

101 

28  + 

54 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

1.80 

1.23 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

MONTICELLO  3  S 

90.4 

58. 3M 

79. 4M 

99 

28  + 

49 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

2.05 

.87 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

PINE  BLUFF 

92.4 

70.7 

81.5 

-  1.5 

102 

28 

57 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.01 

-   .41 

.84 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

92.0 

70.4 

81.2 

101 

28 

57 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

3.70 

2.47 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

PORTLAND 

90.6 

58.5 

79.5 

-  1.6 

100 

29  + 

55 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.77 

.08 

2.00 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROHWER  2  NNE 

91.9 

57.3 

79.6 

99 

28 

52 

18+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.63 

1.85 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

80.4 

-  1.3 

2.50 

-   .39 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  109*  on  the  26th  at  Booneville 

Lowest  Temperature:  46°  on  the  16th  at  Batesville  L  and  D  No  1 

Greatest  Total  Precipitation:      5,73  inches  at  Hector 

Least  Total  Precipitation:  0.  08  inch  at  Aly 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  00  inches  on  the  lOth  at  Odell  3  N 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"fO 

Day  of  Month 

Station 

■K 

f2 

1    {    2    1    3 

4  1  S  1  6 

7  1 

8    I 

9 

10  1 

11 

12 

13      14   1   15 

16      17      18 

19  1 

20  {  21 

22  1  23   {  24 

25  I  26  I 

27 

28  1 

29    1   30 

31 

ABBOTT 

.24 

•  15 

.09 

ALICIA 

.59 

I 

.14 

.12 

.33   T 

ALUM  FORK 

.92 

•  43 

.12 

T 

T 

I 

.37 

ALY 

.OB 

.08 

T 

T 

T 

T 

AMITY  3  NE 

1.61 

.03 

.11 

.38 

.66 

.07 

T 

.66 

ANTOINE 

1.70 

.75 

.46 

.07 

.42 

APLIN  1  W 

.16 

.11 

.05 

T 

T 

AftRADELPHIA 

0.16 

.05 

.30 

.33 

.05 

.15 

3.26 

ARKANSAS  CITY 

.26 

T 

T 

.18 

.10 

ASHDOWN 

1.90 

T 

.51 

.14 

1.25 

ATHENS 

2.51 

.40 

.04 

T 

.94 

T 

.72 

.41 

AUGUSTA 

2.47 

.24 

.10 

.36 

T     7 

.79   .98 

BALD  KNOB 

1.26 

.01 

T 

.12 

.36 

.03 

.01 

.75 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

.65 

.06 

.30 

.34 

.15 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

.96 

.05   T 

.31   .02 

.09   T 

.43   .06 

BEAVER  DAM 

1.35 

.09 

.18 

.60 

.23 

T 

.25 

BEECH  GROVE 

1.25 

1.07   .18 

BEEOEVILLE 

.60 

.09 

.12 

.10 

.29 

BENTON 

1.05 

.59 

.12 

T     T 

.34 

BENTONVILLE 

3.96 

.06 

.23 

.52 

.02 

.06 

.10 

.66 

.22 

T 

.56 

.04  1.49 

BEHRYVILLE  4  NW 

1.01 

.06 

.36 

.14 

.03 

.23 

.01   .16 

BIG  FORK 

2.46 

.07 

.20 

.96 

1.00 

.23 

SLACK  ROCK 

3.20 

T 

.02 

.12 

.06   T 

2.65   .13 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.36 

.11 

T 

.03 

.22 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.58 

.84 

.02 

T 

2.60   .12 

BLYTHEVILLE 

1.37 

T 

T 

.06   .12 

.76 

.36   .07 

BOONEVILLE 

.66 

.10 

.01 

.29 

.02   .02 

.07 

.07 

.02 

.03   .03 

80U6HT0N 

1.34 

T 

.14 

T 

T 

.53 

.67 

6RINKLEY 

2.56 

.68 

.30 

.03   .06 

.68   .81 

BUFFALO  TOWER 

1.04 

•  20 

.37 

.13 

.20 

.12 

T 

.02 

BURDETTE 

2.96 

1.03 

.72 

.90 

•  17 

.13 

CABOT  4  SW 

2.oa 

.10 

1.18 

.15 

.65 

CALICO  ROCK 

1.22 

I 

.15 

T 

.22 

.02 

.76 

.06 

CAMOEN  1 

1.07 

.03 

.02 

.44 

.03 

.16 

.37 

CARLISLE  I  SW 

2.32 

.46 

.03 

.05 

1.76 

CLARENDON 

.92 

.02 

.11 

•  03   T 

.76 

CLARKSVILLE 

.91 

T 

.31 

.15 

.04 

.23 

T 

.18 

CLINTON 

1.57 

T 

T 

.04 

1.40 

.13 

CONWAY 

3.31 

.07 

•  30 

2.38 

.16 

.04   .03 

.07 

T 

.20 

.06 

CORNING 

.66 

.18 

.13 

•11   ^41 

.05 

COVE 

2.84 

.32 

.73 

1.46 

.34 

CROSSETT  7  S 

3.53 

.43 

.76 

.36 

.62 

.64 

.70 

CRYSTAL  VALLEY 

.54 

.23 

T 

.01 

.14 

.06 

I 

.01 

T     ^02 

T 

.05 

CUMMINS  FARM 

2.93 

.06 

.06   .17 

.03 

1.36 

.41   .65 

DAISY  3  E 

3.29 

T 

.65 

1.40 

T 

.37 

.26 

■  02 

.45   .15 

DAMASCUS 

1.36 

.21 

•  45 

.30 

.33 

•  03 

.06 

DANVILLE 

1.26 

.46 

.57 

T 

.16 

.07 

OAROANELLE 

3.21 

I 

1.50 

T 

.20   .03 

T 

.36 

1.03   .09 

OE  QUEEN 

4.53 

1.16 

2.52 

.66 

DERMOTT 

1.36 

.06 

.87 

.33   .10 

DERMOTT  3  NE 

.64 

.10 

.26 

.23   .02 

.23 

DES  ARC 

1.39 

T 

•  04 

.06 

.16   T 

.10 

.18   .63 

DEVILS  KNOB 

2.17 

.29 

.61 

.46 

.06 

.46 

T 

.04 

.-14 

.03   .04 

OIERKS 

4.42 

T 

.15 

.24 

.56 

.38 

2.90 

.19 

OUMAS 

2.76 

.20 

.36 

T     .62 

1.56 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.65 

.07 

.60 

.33   .10 

.02 

.13 

1.20 

EUDORA 

1.80 

T 

T 

1.23 

.57 

EUREKA  SPRINGS 

.69 

.11 

.35 

.23 

EVENING  SHADE  1  NE 

.78 

.17 

.22 

.04 

.35 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.92 

.06 

2.06 

T 

.15 

.05 

.14 

.33 

.04 

.09 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

4.11 

T 

2.65 

.61 

.17 

.41 

.27 

FORDYCE  6  W 

.79 

.07 

.05 

T 

.05 

.07 

.05 

.50 

FORT  SMITH  WB  A1RP0RT//R 

.86 

.19 

•  02 

.16 

T 

.03   .44 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

1.06 

.40 

.06 

•  01 

.21 

.09 

.21 

.08 

FULTON 

.91 

T 

•  20 

.33 

T 

.38 

GEORGETOWN 

1.29 

.02 

.26 

.31 

I    T 

.18   .52 

GILBERT 

1.83 

.56   T 

.10 

.44 

T 

T 

.32   .41 

GLEN WOOD 

1.95 

.04 

.14 

.34 

1.22 

T 

7 

.21 

GRAVELLY 

.24 

.05 

.05 

.05 

.05 

T 

.04 

GRAVETTE 

2.44 

.06 

T 

1.05 

.60 

.66 

T 

.07 

GREEN  FOREST  4  ESE 

.86 

T 

.49 

.22 

.17 

GREENBRIER 

2.22 

T 

.03 

.18 

.16 

T 

.17 

.01 

1.66 

T 

.02 

GREENWOOD 

.68 

.15 

.10 

.43 

6REERS  FERRY  DAM 

1.54 

.04 

T 

T 

.48   T 

.02 

.44 

.05   T 

.06 

.08   .35 

GURDON 

1.08 

.11 

•  11 

.03 

.04 

.01 

.21 

.67 

HAMBURG 

1.12 

.18 

•  06 

.02   .09 

.77 

HARRISON 

2.33 

.36   .10 

•  63 

.09 

.16 

.15 

.59 

.35 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.34 

.33 

T 

T 

.45 

.37 

.12 

.15 

I 

.63 

•  29 

HECTOR 

5.73 

.28 

.01 

.07 

2.86 

.07 

.07 

.23 

.74 

1^38   •OZ 

HELENA 

.17 

T 

.07 

T 

.10 

HOPE  3  NE 

.36 

T 

I 

.11 

T 

.16 

.12 

HOPPER 

3.00 

.23 

2.33 

.44 

T 

HORATIO 

1.75 

.11 

1.43 

.21 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

.82 

.03 

.55 

.02 

.04 

T 

.18 

7     T 

INDEX 

1.60 

.40 

.55 

T 

.66 

JASPER 

1.12 

.20 

T 

.13 

.11 

.13 

T 

.42   .13 

JESSIEVILLE 

1.14 

.71 

.03 

.07 

T 

.10   .23 

J0NES60R0 

.57 

.03 

.25 

.06 

.17   .06 

KEISER 

.75 

T 

.27 

T 

.03 

.13 

T 

.32 

KEO 

.90 

.33 

.05 

.10 

T 

.31 

.11 

LAKE  CITY 

.31 

T 

T 

.21 

.10 

LAKE  MAUMELLE 

1.55 

.02 

T 

.62 

.10 

.28 

.27 

.26 

LANGLEY 

1.6^ 

.25 

.19 

.06 

.63 

.10 

.54 

LEAD  HILL 

1.45 

.13 

.93 

.16 

.23 

LEOLA 

1.38 

.01 

T 

.16 

.11 

.06 

1.05 

LITTLE  ROCK  WB  AP     //R 

.62 

.06 

.10 

T 

T 

.02 

T 

T     T 

.02   T 

T 

.42 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.50 

.60 

.02 

I 

.06 

.12 

.03 

T 

.68 

LURTON 

2.37 

.07 

.20 

.99 

.11 

.20 

.12 

.16 

.16 

.36 

MADISON 

2.7^ 

T 

.11 

.26 

.24 

1.74   .42 

MAGNOLIA  3  N 

1.55 

T 

.09 

I 

.36 

.02 

T 

1.06 

MALVERN 

1.74 

.25 

T 

T     .66 

T 

.16 

.26   .42 

MAMMOTH  SPRING 

.4^ 

• 

.24 

.22 

MAR  I  ANNA  2  S 

.74 

.06 

.02 

.13 

.19 

.03 

.31 

MARSHALL 

2.78 

•  30 

.36 

.63 

1.50 

.09 

MELBOURNE 

.53 

.63 

MENA 

2.43 

.01 

T 

.20 

T 

.37 

T 

.03 

.02 

.70 

1.10 

MONTlCELLO  3  S 

2.05 

.04 

.08 

.83 

.06 

.17 

.67 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

2.78 

T 

T 

.36 

.08 

.12 

.06 

1.28 

.89 

MORRILTON 

1.67 

T 

.84 

.04 

I 

.16 

.33 

.31 

T 

MOUNT  IDA 

1.25 

.05 

.41 

.27 

.06 

.32 

.11 

.03 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

.61 

.27 

.03 

.04 

.05 

.39 

.03 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.62 

.26 

T 

.06 

.06 

.36   .12 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

.60 

T 

.80 

a  following  Si  all  on  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


"fO 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  1  2  1  3 

4   5  I  6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17   18 

19 

20   21 

22  I  23   24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29   30 

31 

MULBERRY  6  NNE 

1.36 

.53 

T 

.43 

.02 

.11 

.06 

.10 

.06   .03 

NARROWS  DAM 

2.66 

.13 

.21 

.03 

.13 

.97 

1.19  ! 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3.90 

T 

.78 

T 

1.73 

.45 

T 

.70 

.24  . 

NATHAN  A  WNW 

3.66 

.42 

.69 

2.05 

.30  . 

NATURAL  0AM 

l.Oi 

.10 

1.11 

.02 

.02 

.13 

.04 

.03 

NEWHOPE  3  E 

1.12 

.46 

.66 

NEWPORT 

1.72 

.49 

.04 

.37 

T 

.07 

.70 

.05 

ODELL  3  N 

A. 61 

4.00 

.16 

.30 

.05 

.08 

OKAY 

3.70 

.05 

.15 

2.90   .60 

OSCEOLA  2  NNW 

1.07 

.32 

T 

T 

.21 

.54 

OWENSVILLE 

.64 

.07 

.57 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OZARK 

1.S3 

.16 

.95 

.05 

.03   .05 

T 

.55   .02 

OZONE 

1.98 

.20 

.10 

.40 

.10 

.26 

.12 

.80 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

.14 

.14 

PARIS 

.90 

.20 

.40 

T 

.20 

.10 

T     T 

PARKIN  2  w 

2.04 

.10 

T 

.09   .40 

.14   T 

.28 

T 

T 

.70   .33 

PARKS 

1.69 

1.19 

.15 

.25 

.09 

PERRYVILLE 

1.69 

.44 

T 

T     .04 

.77 

.40 

.04   .20 

I    '. 

PINE  BLUFF 

2.01 

.09 

.80 

T 

T 

.26 

.64  . 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

3.70 

.15 

.76 

.15 

.17  2.47 

POCAHONTAS  1 

. 

.09 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

.07 

.01 

PORTLAND 

2.77 

.62 

T 

T 

I 

T 

1 

T 

2.00 

.15  . 

PRESCOTT 

2.43 

.20 

1.25 

.33 

.05 

.45 

.15  . 

RATCLIFF 

.34 

.22 

.12 

T 

T 

ROGERS 

2.99 

T          .02 

T 

.99 

.04 

T 

.85 

.14 

.11 

.84 

ROHWER  2  NNE 

2.63 

.19 

.59 

1.65 

ROSSELLVILLE 

2.17 

.64 

.69 

.10 

.08 

T 

.66   T 

SAINT  CHARLES 

1.63 

T 

.68 

.17 

T 

.98 

SAINT  FRANCIS 

.93 

.20 

.18 

.55 

SALEM 

.60 

.10 

.17 

I 

.06 

.14 

.13 

SEARCY 

3.02 

.03 

T 

.63 

.37 

.30 

.13 

.03 

.89 

.59   .05 

SHERIDAN  TOWER 

.44 

T 

.06 

.29 

.09 

SHIRLEY 

2.51 

T 

.21   I 

T 

1.78 

T 

.38 

.14 

SI  LOAM  SPRINGS 

5.23 

.05 

1.40 

.36 

.35 

.32 

.01 

.15 

1.57 

.31   .69 

STAMPS 

1.64 

.34 

.42 

T 

.68  . 

STORY 

2.25 

.27   .25 

1.06 

T 

.65  . 

STUTTGART 

i.ie 

.06 

.25 

.60 

.12 

.15 

STUTTGART  9  ESE 

i.ai 

.06 

1.31 

T 

.44 

SUBIACO 

1.35 

.10 

1.02 

.10 

.07 

.06   T 

TAYLOR 

1.30 

.46 

.02 

.82  . 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

3.00 

T 

.04 

.25 

.01 

.52  2.18 

WALDRON 

.67 

.41 

.02 

T 

T 

.08 

T 

.16 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.06 

.01 

•  02 

.09 

.01 

.66 

.27 

WARREN 

3.01 

.06 

.04 

.98 

T 

1.49 

.84  ! 

WEST  MEMPHIS 

1.40 

.02 

.18 

.22 

.03 

.95 

WHITE  ROCK 

1.75 

.04 

.25 

.04 

.45 

.15 

.22 

.46 

.09   .05 

WYNNE 

i.ie 

.07 

.22 

.16 

T 

' 

.10 

.61 

■  following  Slabon  Indvi. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST    1963 


Station 

Day  Oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27   28  1 

29  [ 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 
70 

96 
72 

96 
69 

95 

68 

97 
70 

95 

72 

95 

7J 

95 

67 

95 

70 

88 

71 

94 

74 

93 

73 

90 
66 

89 
59 

90 
56 

94 
59 

95 

52 

90 
67 

88 

54 

90 
57 

92   98   99 

50   68   70 

99   99  100 

75   59   71 

102 
74 

95 

72 

86 
73 

93 
60 

94.2 

67.4 

arkadelphia 

MAX 
MIN 

97 
73 

96 

74 

95 

73 

96 

71 

96 
69 

96 
72 

97 
73 

95 

74 

95 

69 

85 
72 

89 
73 

95 
73 

93 
73 

84 
67 

85 
50 

87 
56 

89 
59 

91 
52 

91 
66 

86 
59 

88 
51 

94   96   99 
64   63   59 

97  102  100 
74   74   75 

102 
73 

100 
75 

86 
73 

88 
63 

93.3 
69.1 

ASHDOMN 

MAX 
MIN 

9a 

71 

98 
71 

97 
70 

98 
69 

98 

70 

98 
69 

98 
67 

99 

71 

99 

71 

96 
72 

97 
71 

98 

74 

97 
74 

97 
71 

87 
62 

88 
54 

92 
56 

94 
62 

94 
62 

91 
69 

91 
65 

95   99  101 
63   56   68 

100  104  103 
71   70   72 

102 

74 

101 
77 

89 
69 

93 
55 

96.6 
58.4 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

95 

71 

96 

73 

94 

70 

97 

70 

96 
69 

96 
69 

97 

71 

94 

71 

95 

67 

90 
68 

92 
59 

95 
73 

90 
73 

85 

63 

83 
51 

87 
51 

92 
56 

91 

60 

84 
61 

76 
58 

35 
54 

92   96   97 
67   52   56 

97   93   98 
76   73   73 

103 
58 

93 
72 

87 
73 

86 
69 

92.1 
56.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

97 
72 

98 
72 

98 

70 

98 

70 

98 

70 

99 
69 

96 

74 

97 
69 

97 
70 

99 

70 

98 

71 

97 
70 

91 
65 

80 
55 

87 
51 

91 
52 

98 
51 

95 

64 

89 
55 

78 
54 

86 
52 

94  100   90 
55   54   63 

97   99 
72   69 

106 

71 

99 
71 

91 
68 

I' 

94.5 
65.6 

BATE5VILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

97 
69 

98 
70 

97 
68 

96 
68 

98 
69 

98 
67 

96 

72 

97 
69 

98 

61 

91 
54 

95 

67 

96 
72 

94 
72 

87 
62 

85 
49 

89 
46 

97 
57 

93 
51 

80 
65 

79 
65 

87 
55 

93   99   93 
54   60   56 

97   94   98 
74   73   59 

104 
69 

99 
73 

90 
72 

91 
55 

93.8 
65.0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

93 

67 

97 
68 

100 
69 

100 
70 

98 
68 

100 
68 

101 
72 

92 

67 

99 
65 

101 
71 

91 
68 

95 
59 

97 
71 

80 
60 

80 
55 

84 
55 

88 
58 

94 
60 

90 
55 

81 
62 

87 
54 

90   94   98 
54   50   52 

93   99   94 
64   65   70 

103 
74 

102 
70 

86 

52 

89 
56 

93.5 

54.5 

BENTON 

MAX 
MIN 

97 
73 

95 

73 

94 

71 

95 
68 

93 
69 

94 
70 

95 

71 

95 

73 

93 
68 

91 
58 

90 
72 

94 
78 

89 
74 

86 

70 

83 

87 
53 

90 
57 

91 
60 

86 
53 

69 
52 

89 

55 

95   95  100 
59   61   67 

95  102   95 
77   75   74 

103 
75 

98 
74 

86 
72 

82 
59 

92.5 
57.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

99 
69 

102 
68 

100 
69 

99 

69 

101 
68 

102 
69 

93 

70 

100 
69 

99 

67 

90 

70 

92 

70 

95 

72 

87 

71 

80 
59 

85 
53 

89 
56 

95 
55 

93 
65 

81 
66 

85 
55 

88 
55 

93   98   90 

57   63   70 

95   96  100 
58   74   71 

X02 

70 

85 
69 

86 
72 

89 
59 

93.2 
66.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

96 

71 

99 

71 

96 

71 

97 
68 

97 
68 

96 
69 

96 

71 

93 
72 

96 
55 

94 
59 

91 
•"l 

91 
72 

95 

72 

90 
70 

85 
57 

86 
54 

37 
57 

93 
50 

92 
63 

85 
69 

86 
67 

90   94   99 
69   55   65 

99  101  104 
73   71   72 

92 
53 

105 
73 

89 
72 

85 
50 

93.6 
57.0 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 

73 

96 

75 

98 

74 

97 

71 

97 
73 

98 

76 

94 
70 

96 

67 

82 

74 

93 
69 

96 

68 

89 
76 

88 
57 

85 
55 

87 

54 

91 
61 

89 
65 

81 
65 

77 
57 

66 
68 

91   96   95 

52   68   74 

92   89   91 
73   73   71 

101 
72 

89 

71 

64 
70 

83 
51 

91.2 
68.5 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

99 

70 

99 
68 

98 

71 

99 
68 

9S 
66 

101 
72 

100 
70 

100 
69 

98 
58 

93 
70 

95 

73 

101 
73 

94 
72 

87 
64 

89 
55 

94 
64 

99 
56 

96 

52 

90 
68 

93 
66 

96 

60 

100  103  101 
53   70   58 

105  109  100 
74   71   74 

108 
72 

91 
70 

92 

70 

96 

57 

97.5 
67.3 

BRINKLEY 

MAX 
HIN 

99 

71 

97 
76 

97 
71 

99 

70 

96 
72 

98 
72 

97 

74 

95 
73 

97 
57 

92 
59 

91 

70 

96 

74 

90 
74 

81 
55 

83 
55 

87 
53 

92 
58 

93 
61 

86 

64 

75 
67 

89 
61 

94   99   98 
59   63   70 

96  100  100 
73   71   74 

105 
72 

83 
72 

87 
71 

89 
60 

93.0 
67.8 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 
72 

97 
71 

99 

71 

97 

71 

98 
73 

98 
73 

96 

73 

96 
69 

95 
72 

95 
73 

95 
76 

96 
78 

89 
71 

84 
57 

89 
56 

94 

58 

93 
62 

94 
65 

82 
71 

90 
55 

95   98   99 

55   71   71 

99  104   98 
76   71   76 

102 
72 

98 
78 

98 
71 

83 
67 

95.2 
69.9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

98 
72 

98 

70 

97 
72 

98 

71 

96 
69 

100 
71 

100 

97 

71 

99 
58 

92 

71 

92 

73 

100 
75 

93 

73 

86 
65 

85 
58 

91 

67 

97 
52 

94 
55 

87 
69 

88 
65 

91 
56 

97  102   95 
52   59   70 

105  104  105 
76   73   74 

107 
73 

101 
73 

91 
72 

93 
50 

96.1 
58.7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

98 
72 

96 

71 

97 
72 

97 
70 

96 

69 

96 
69 

97 

73 

96 

74 

95 

68 

92 

71 

89 
70 

95 

74 

91 

75 

88 
65 

85 
56 

85 
65 

95 
59 

91 
63 

87 
66 

83 
69 

67 
53 

93   96   98 
57   56   71 

98  100   99 
75   76   74 

100 
71 

92 
72 

90 
74 

92 
56 

93.4 
66.0 

CORNING 

MAX 

MIN 

95 

72 

98 

74 

98 

75 

96 
75 

96 
69 

98 
71 

96 

76 

93 

69 

98 

70 

81 
58 

90 
59 

95 
68 

89 

70 

SO 
59 

81 
55 

88 
64 

95 

51 

93 
66 

86 
68 

78 
66 

86 
54 

92   98   90 

58   51   70 

97   91   90 
73   71   69 

101 
71 

91 
71 

93 
59 

89 
58 

91.7 
57.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

97 

70 

97 
72 

98 
72 

97 

72 

97 
71 

96 

72 

98 

74 

94 

74 

95 

70 

90 
72 

94 
72 

94 

75 

95 
76 

83 
59 

62 
58 

88 
66 

90 
67 

92 
50 

92 
55 

87 
73 

90 
66 

96   96   97 
69   71   72 

97  101   91 
72   73   73 

100 
74 

95 
76 

79 
70 

88 
59 

93.1 
69.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

96 
68 

93 

71 

95 

70 

96 
68 

93 
68 

95 

70 

94 

71 

93 

72 

93 

67 

91 
56 

91 
72 

93 
72 

89 
73 

85 
53 

81 
54 

65 
52 

89 
52 

89 
57 

89 
52 

77 
57 

66 
51 

91   93   94 
52   68   58 

91   97   93 

72   70   73 

99 
59 

91 
71 

83 
69 

67 
60 

90.7 
55.5 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

98 
72 

97 
71 

97 
72 

96 

71 

95 
69 

98 

70 

99 
73 

97 

72 

97 
70 

92 

71 

91 
72 

97 
74 

91 

73 

85 
54 

84 
60 

88 
56 

92 

50 

92 

64 

84 
66 

85 
57 

88 
58 

93   99   94 
59   55   56 

101  100  100 
73   72   72 

104 
70 

79 
70 

88 
72 

89 
59 

93.2 
67.9 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

98 

71 

98 

71 

96 
71 

98 
69 

98 
69 

98 

71 

98 
72 

98 
69 

95 

70 

95 
72 

97 
72 

96 

72 

96 

72 

87 
68 

87 
61 

90 
56 

95 
55 

91 
50 

85 
65 

93 
59 

94 
66 

96   99  101 
57   70   70 

100  104  104 
73   70   73 

102 
74 

100 
73 

34 
59 

88 
64 

95.6 
68.5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

MIN 

9* 
69 

95 

72 

96 

71 

95 

71 

94 
69 

95 
72 

95 

74 

93 

73 

92 
59 

92 
68 

91 
71 

92 
74 

90 
75 

82 
70 

80 
55 

85 
52 

90 
52 

91 
52 

91 
64 

82 

70 

86 
66 

93   94   95 

64   58   70 

98   99   96 

71   71   74 

99 

74 

91 
76 

85 

74 

87 
63 

91.6 
58.2 

DES  ARC 

MAX 

MIN 

98 

74 

97 

77 

96 

72 

99 

72 

96 
74 

99 
73 

98 
76 

96 

74 

95 

70 

94 
72 

91 

71 

96 

75 

93 

75 

88 
63 

88 
56 

88 
56 

93 
61 

91 
65 

83 
56 

78 
57 

37 
60 

94   99  101 
51   70   72 

97  101   99 
76   76   74 

104 
72 

98 
72 

86 
74 

94.3 
69.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

90 
74 

92 

73 

91 
71 

92 

73 

89 

73 

94 
76 

92 

73 

89 

74 

91 
70 

83 
67 

90 
71 

87 

78 
59 

80 
58 

84 
50 

90 
55 

88 
69 

80 
63 

62 
59 

87       36 
53       70 

98   94  100 
74   71   70 

98 
76 

90 
57 

82 
66 

84 
64 

88.6 
58.4 

DIERKS 

MAX 
MIN 

99 
68 

98 
68 

97 
67 

98 

78 

97 

67 

98 

70 

99 

70 

98 
66 

97 
58 

95 
70 

96 
70 

94 
69 

91 
59 

88 
66 

85 
58 

90 
52 

95 
54 

94 
68 

88 
62 

93 
66 

95 

57 

97  102  101 
58   55   65 

100  106  105 
71   67   70 

105 
59 

99 

70 

84 

70 

91 
51 

96.1 
55.8 

DUMAS 

MAX 
MIN 

98 
70 

95 

73 

97 
72 

97 
72 

96 

71 

97 
72 

96 

73 

96 

75 

96 
69 

98 

70 

93 
73 

93 

74 

92 

74 

84 
69 

84 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
69 

91 
55 

61 
59 

68 
54 

94   95   95 
55   53   70 

94   97   96 
74   70   74 

100 
72 

92 
73 

85 

71 

39 
52 

92.6 
58.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
71 

94 
73 

95 

70 

96 

71 

95 

71 

96 

72 

96 

73 

97 
72 

94 
69 

95 
73 

92 
72 

92 

74 

95 

74 

86 
54 

83 
68 

86 
54 

90 
57 

89 
61 

92 
52 

66 

73 

37 
70 

94   96   95 

67   71   70 

98  101   92 
72   73   76 

100 
72 

97 
76 

82 

71 

87 
58 

92.8 
69.3 

EUDORA 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 
71 

96 

70 

96 

72 

96 
71 

98 
73 

98 

73 

96 

71 

95 

70 

95 

71 

95 
72 

95 

74 

96 
74 

87 
71 

84 
66 

86 

54 

90 
67 

97 
62 

94 
57 

90 
59 

89 
59 

95   96   98 
70   72   73 

97  101   99 
76   76   76 

101 
74 

95 
75 

89 

71 

89 
64 

94.3 
69.7 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

94 
65 

99 
65 

98 

71 

96 
69 

97 
65 

101 
68 

91 

71 

97 
67 

100 
57 

89 

58 

93 
54 

97 
65 

86 
60 

82 
53 

87 
65 

94 

61 

95 
62 

90 
63 

81 
62 

86 

53 

39 
64 

93  100   96 
59   66   55 

95   94  102 
68   70   73 

103 
74 

97 
61 

87 
50 

92 
58 

93.5 
53.9 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

98 

67 

97 
67 

98 

67 

95 
66 

97 

65 

100 

70 

95 

71 

96 
68 

95 
65 

89 
70 

94 
71 

93 

73 

85 
54 

78 
58 

83 
68 

87 
53 

91 
59 

86 
51 

61 
64 

86 
60 

38 
64 

94   98   90 
55   63   72 

96  100  100 
71   69   70 

100 
75 

79 
70 

87 
52 

91 
65 

91.9 
66.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

97 
69 

98 
73 

96 
70 

96 

70 

97 
67 

99 
71 

97 

71 

96 
69 

98 

63 

96 
69 

92 
70 

92 

75 

91 

72 

82 
50 

81 
55 

84 
66 

89 
52 

87 
64 

85 
67 

84 

57 

65 
55 

90   95   94 
59   66   69 

93   96   98 
72   72   70 

99 
72 

97 
68 

86 
66 

89 
59 

92.2 
65.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

98 
71 

98 
75 

97 

72 

98 
72 

98 

71 

99 

73 

97 

73 

97 

71 

95 

59 

92 
72 

93 

73 

97 
74 

95 
73 

88 
70 

85 
56 

89 
56 

94 
59 

95 
59 

95 
65 

81 
68 

90 
63 

96   98  100 
64   71   71 

101  102   98 
74   74   73 

105 
73 

99 

74 

85 

72 

92 

64 

95.1 
69.2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
72 

100 

72 

100 

73 

100 

99 

71 

101 

73 

101 
74 

99 

72 

100 
72 

91 

73 

97 
74 

102 

75 

91 
72 

83 
64 

86 
58 

92 
59 

97 
62 

95 
66 

86 
70 

93 
62 

92 

51 

99  103   93 
52   69   71 

104  106  102 
74   74   74 

105 

73 

86 
72 

89 
69 

92 
52 

95.3 
59.3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

97 
68 

97 
66 

98 
68 

97 
68 

97 
65 

100 
68 

99 
69 

96 

67 

98 
55 

96 

70 

94 
71 

98 

71 

95 

71 

87 
58 

86 
53 

89 
63 

96 
57 

94 
51 

90 
56 

92 
59 

91 

57 

95  101   99 
57   63   66 

102  105  101 
68   59   71 

104 
58 

101 
73 

91 
63 

92 
57 

95.0 
65.0 

GILBERT 

MAX 
MIN 

97 
66 

99 
66 

100 
65 

98 
66 

96 

66 

100 
62 

98 

67 

98 
65 

100 

60 

92 
59 

95 
56 

100 
69 

95 
69 

82 
57 

85 
56 

91 

60 

99 
54 

95 
59 

86 
67 

66 
65 

91 
46 

97  101   98 
60   66   66 

105   96  100 
69   57   67 

107 
64 

99 
68 

90 
65 

92 
56 

96.8 
62.5 

GRAVETTE 

MAX 
HIN 

100 
66 

99 
67 

100 
66 

100 
61 

100 
66 

103 
66 

95 
69 

100 
66 

100 
66 

92 
58 

94 
69 

95 

70 

91 
58 

87 
53 

84 

51 

85 
53 

92 
59 

90 
63 

84 
54 

85 
53 

83 
56 

92   98   95 

56   53   74 

97   98  103 
57   72   58 

103 

74 

95 
57 

91 
61 

93 
56 

94.5 
53.9 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

98 

70 

97 
70 

97 

70 

98 

68 

97 

67 

98 
67 

99 

72 

99 

72 

98 

65 

93 

58 

91 
58 

99 
72 

91 

74 

34 
64 

86 
55 

69 
51 

95 
56 

92 
60 

82 
63 

83 
68 

88 
52 

95  100   99 
55   53   56 

101  101   99 
75   58   72 

102 
70 

90 
71 

87 
72 

91 
57 

94.2 
55.9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

93 
72 

98 

73 

98 
70 

98 
72 

100 
68 

98 
59 

100 

74 

98 
72 

99 

68 

98 
72 

92 

72 

93 

73 

98 
72 

91 
65 

62 
66 

84 
55 

88 
62 

96 
53 

94 
66 

81 
65 

80 
56 

81   93   99 
50   66   70 

94   99   97 
74   72   71 

101 
70 

102 
71 

34 
71 

86 
60 

93.6 
67.7 

HARRISON 

MAX 

MIN 

95 
69 

100 
67 

101 
69 

99 

67 

99 
65 

103 

75 

97 
71 

100 
68 

100 
65 

96 

68 

94 
70 

100 
69 

90 
70 

82 
51 

85 

54 

63 
53 

84 
60 

87 
67 

82 
66 

87 
64 

90 
50 

89 
59 

91 
67 

96 

70 

102 
69 

94 
61 

104 
7i 

103 
70 

66 
70 

90 
54 

87 
53 

93.4 
65.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST    1963 


Station 


Day  Of  Month 


IB      17      18 


26      27      28 


HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 


LEOLA 

LITTLE  ROCIC  KB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MtN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94  9i 
73   71 


71   72   70 

95   96   96 

7*   74   74 


95   94 
73   69 


95   93 
71   70 


96   96 

70   70 


96   96 

71   73 


97   99   97 
76  '  76   73 


98   96 

75  1  78 


9B  98  99 

70  74  71 

94  95  94 

72  75  71 

96  99  97 
68  70  71 

97  95  95 
70  71  68 


97   95 
75   76 


96   96 
70   70 


98   99 
70   69 


95   94 
71   75 


95   95   95 

68   71   72 


96   96   93 
70   70   70 


95   93 

71   71 


98   95 
70   72 


94   93 

70   70 


98  100 
67   68 


95   94 
58   67 


96   96 
69   68 


98   97 
66   66 


96   95 
69   69 


96   96 
70   71 


95   95 

69   68 


96   92 

68   67 


95   96 
70   70 


95   92 
72   69 


95   95 

73   69 


90   93 

70   69 


95   98 
74   72 


95   97 

71   67 


92   93 

75   70 


97  101 
67   57 


94   93 
72   67 


94   95 

75   70 


86   94   94 
70   59   73 

92   92   90 


70  73  73 

94  95  94 

74  70  74 

89  89  94 

73  73  75 


72  70  74 

87  93  97 

73  69  71 

87  85  93 

69  71  74 


92  95  98 

73  65  74 

88  91  96 
68  72  72 

89  88  95 
71  73  75 

96  96  96 

74  69  69 


96   97 

73   68  I  67 


93   96 
67   66 


73 

96 
70  ,  71 


94   94 
72   67 


95   96 

69   67 


94   92 
66   69 


90   95 
72   70 


88   95   90 
73   75   70 


94   93   95   94 

67   70  I  72 


92   93  I  91 
73   67   71 


95   97   95   96 


70 

72 

70 

71 

70 

95 

99 

98 

97 

97 

74 

73 

73 

72 

70 

98 

97 

97 

97 

98 

68 

68 

70 

65 

54 

95 

99 

99 

98 

98 

72 

72 

72 

73 

70 

94 

94 

98 

97 

97 

69 

70 

70 

68 

71 

93   93 
73   73 


95  100   97 
58   67   68 


95   98   98 
57   69   69 


98   98   97 
74   75   73 


95   96   95 
71   69 


96 

96 

98 

75 

74 

69 

95 

94 

95 

68 

67 

56 

94 

98 

98 

72 

59 

73 

96 

93 

95 

73 

68 

66 

71  71  74 

96  89  96 

72  70  74 

91  92  95 

69  71  70 

83  94  97 

68  69  70 

97  80  91 

73  57  72 


97   99 
72   72 


97   97   98 
72   71   73 


95   97   99 
72   74   74 


99  100 
71   70 


98   98 

70   72 


97   95   95 
74   75   72 


97   96 
72   70 


96   99 
67   65 


98   96 
69   68 


98   99 

73   73 


94   98 

67  I  69 


94   96 
58   69 


97   97  ;  95 
56   67  I  59 


92   92 
69   70 


98   98 
74   75 


98  100 
70   72 


95   94   95 
69   72   55 


98   99   98 
73   70   73 


98   98 

70   71 


98   97 
72   70 


100   95 
74   71 


99  101 
71   68 


98   98 

70   69 


96   95 
72   71 


99   97 
58   70 


92   93 
73   70 


95   96 

75   74 


97   98 
71   70 


94   95 
69   69 


97   95 
71   59 


98   99   95 
67   69 


100 
73 


97   98 

73   70 


99   95 

71   72 


98   98 

72   71 


95   97 
72   72 


100   98 
72   72 


98   99 

73   72 


94   95 

75   73 


100   99 

75   75 

99  '  95 


92   90 
74   70 


97   95 

75   71 


93   95 
71   57 


95   96 
69   70 


95 

70 


98   97 
72   75 


90   92   99 
69   72   76 


95   95 

68   70 


93  100 
73   74 


98   98 
72   73 


92   92   95 

73   74   76 


90   91   95 
72   75   76 


70 


97   99   93 
71   68 


97   98 
73   59 


84   75 
65   62 


91   89 
75   65 


94   87 
76   70 


94   85 
77   58 


91   87 
75   68 


90   82 
75   60 


89   85 
75   67 


95   62 
58   54 


92   84 
74   69 


90   83 
76   63 


97   92 
76   69 


91   85 
72   69 


89   85 
73   51 


80   84 
60   55 


90   83 
70   67 


89   60 
75   68 


92   95 
74   71 


93   90 
74   55 


90   84 
72   68 


87   81 
62   59 


98   88 

70   63 


90   82 
71   69 


95   92 
68   70 


94   90 
70   56 


92   81 
73   63 


97   90 
77   72 


93   84 
74   56 


93   85 
75   51 


95   97 
74   62 


94   66 
74   65 


90   68 
74   70 


90   84 
74   66 


91   91 
74   72 


91   85 
75   64 


89   60 
71   62 


90   85 
72   59 


94   89 
75   55 


89   92 
56   65 


81   84   85 
57   57   60 


93   91 
56   59 


89   92   90 


79   84 
64   53 


90   89 
67   70 


92   95 

60   57 


77,  87   92 

54 j  55   65 


58 

54 

57 

89 

94 

91 

58 

57 

55 

87 

93 

92 

54 

59 

63 

82   68   69 
55   59   52 


86   91   91 
51   54   56 


67   93   94 
55   50   62 


87   91   92 
51   54   50 


66   93   91 
53   55   58 


87   87 

55  I  54 


91   65   91 
66   68   64 


84   89   92 
70   59   59 


85   75   85 
72   66   59 


69  67  59 

85  79  82 
66  69  58 

80  83  87 

64  62  55 

89  62  87 

62  67  56 

87  84  89 

65  63  57 

93  89  89 

53  70  67 

86  85  90 

66  66  57 


66 

90 

89 

75 

55 

59 

65 

67 

91 

87 

85 

90 

70 

69 

66 

54 

89 

92 

85 

92 

58 

62 

67 

57 

86 

66 

90 

81 

54 

59 

66 

59 

84 
50 

69 
59 

83 

57 

67 
55 

85 
57 

90 
54 

88 
57 

89 
54 

82 
58 

85 
57 

63 
59 

85 
57 

83 
57 

80 
58 

fl** 

61 

58 

55 

83 
57 

91 
57 

81 
56 

86 

57 

80 
55 

84 
52 

86 
50 

85 
56 

96   95 
61   63 


94   91 

55   58 


96   91 
66   68 


89   95 
60   64 


89   95 
54   57 


87   92 
56   60 


93   90 
64   55 


92   94 
52   62 


93   93 
53   57 


97   98 
59   63 


96   95 
56   54 


92   91 

50   65 


92   92 
58   53 


94   91 
52   66 


85   89 
56   56 


95   94 
67   64 


88   90 
52   52 


94   92 
59   55 


91   93   87 
64   67   69 


92   83 
64   63 


88   90 
63   65 


82   62 
52   56 


90   83 
69   61 


93   88 
50   65 


92   89 
62   68 


65   76   65 
59   67   59 


93   94 
65   67 


89   90 
59   64 


89   77   90 
68   56   51 


90   91 
70   55 


89   85 
56   69 


91   81 
59   70 


90   60 
68   55 


66   54   54 


91   91 
62   56 


93   89 
55   66 


85   85 
56   56 


69   88   90 
57   54   67 


85   85 

58   58 


90   97 

70   75 


94i  97 

56   74 


98   97 

70  !  73 


95  I  100 
73   75 


89   99 
76   71 


88   97 
71   70 


101   96101 
71   74   73 


103   93 |102 
79   76   75 


81   84 
72   60 


79   90 
71   65 


83   91 
72   50 


90<6 
67.5 


90>4 
68.5 


93.0 
70.6 


92 

63 

97 
63 

90 
74 

96 

75 

91 
73 

96 
72 

103 
75 

89 

72 

88 
71 

89 
54 

92.5 
70.2 

93 
63 

97 
63 

92 
63 

94 
62 

92 

73 

95 

72 

102 

74 

88 

72 

89 
71 

88 

60 

91.9 
57.3 

89 
60 

95 
56 

95 
70 

91 
75 

95 

74 

89 
74 

99 
72 

92 
72 

63 
73 

86 
61 

89.7 
68.6 

94 
56 

101 
62 

99 
71 

100 
72 

92 
74 

99 
70 

105 
71 

100 
70 

64 
55 

90 
60 

94.1 
56.3 

95 

59 

96 

67 

98 

68 

97 

74 

101 
74 

97 

74 

103 
70 

95 
73 

60 
70 

88 
61 

92.4 
65.9 

96 

61 

98 
67 

102 
70 

99 

77 

102 
75 

100 

74 

107 
72 

85 

74 

88 
56 

91 
61 

93.2 
68.9 

97 
64 

98 

70 

100 

71 

100 
73 

102 
72 

99 

76 

103 
74 

100 
74 

87 
59 

88 
66 

94.9 
68.1 

96 
60 

96 
66 

99 
66 

97 
73 

103 
77 

92 
72 

102 
70 

96 
74 

63 
71 

90 
60 

93.3 
66.7 

93 
53 

100 
53 

87 
66 

97 
72 

90 
69 

96 
69 

105 
67 

87 
70 

90 
52 

89 
55 

92 

64 

95 
55 

96 

70 

91 
75 

97 
71 

97 
75 

98 
73 

91 

74 

87 
72 

60 

91.5 
67.8 

93 
60 

99 
72 

96 
74 

100 
79 

93 
71 

97 
71 

105 
75 

98 
69 

87 
69 

88 
69 

92.8 
68.1 

94 
61 

97 
70 

96 
70 

96 

71 

104 
72 

94 

73 

101 

73 

95 
71 

84 
69 

87 
61 

92.8 
67.4 

91 
65 

93 

72 

95 
72 

91 
75 

99 

71 

91 
75 

99 
72 

90 
74 

87 
72 

87 
64 

90.4 
68.3 

91 
67 

95 
59 

97 
70 

98 
72 

100 
71 

104 
75 

94 
73 

103 
75 

96 
69 

83 
67 

94.1 
68.7 

97 
59 

102 
63 

99 

71 

105 
76 

102 
75 

104 
74 

103 
70 

90 
70 

88 
73 

93 
50 

95.1 
68.5 

95 
57 

99 
62 

100 
74 

100 
75 

105 
70 

95 
71 

102 
59 

97 
72 

86 
70 

92 
52 

94.1 
56.1 

97 
66 

102 
71 

85 
72 

100 

74 

91 
70 

100 
72 

104 
71 

83 
65 

91 
63 

93 
53 

93.0 
67.5 

86 
56 

96 
62 

100 
67 

84 
71 

100 
74 

89 

70 

96 

70 

104 
71 

82 
65 

89 
58 

91.5 
65.9 

93 

64 

99 
68 

89 
70 

99 
73 

95 
70 

98 
59 

102 
70 

93 
75 

90 
67 

91 
56 

92.0 
66.7 

94 
59 

97 
67 

100 
64 

101 
54 

100 
66 

106 
71 

103 
68 

103 
71 

98 

72 

83 
61 

95.4 
54.7 

92 

62 

95 
66 

97 
65 

100 
71 

99 
68 

104 
70 

100 
69 

103 
70 

97 
58 

83 
64 

94.7 
66.4 

92 

61 

95 

66 

94 
73 

94 
75 

93 
74 

97 
73 

104 
73 

93 
73 

86 
72 

69 
52 

93.0 
59.4 

97 
53 

100 
72 

102 
70 

99 
76 

106 
72 

105 
75 

104 
74 

100 
72 

60 
72 

90 
75 

96.5 
70.1 

95 
64 

101 
68 

93 
67 

106 
78 

108 
74 

106 
77 

107 
74 

95 
70 

88 
71 

91 
53 

95.4 
69.2 

95 
53 

92 
72 

97 

58 

94 
71 

94 
70 

93 
70 

103 
72 

93 
72 

84 
59 

64 
54 

92.8 
■  58.5 

97 
59 

103 
55 

97 
66 

105 
72 

108 
73 

106 
73 

107 
71 

100 
72 

91 

71 

94 
58 

97.5 
68.3 

95 
66 

95 
69 

96 
72 

103 
73 

104 
74 

103 
75 

103 
72 

90 
69 

89 
70 

92 
59 

95.7 
68.3 

94 

55 

95 
72 

96 

74 

95 
72 

98 
75 

94 

77 

102 

75 

92 

76 

82 

71 

88 
65 

92.4 
70.7 

93 
65 

96 
72 

98   93 
74  ,  77 

96 

74 

92 
77 

101 
74 

88 
75 

83 
70 

89 
66 

92.0 
70.4 

92 
59 

98 
60 

92 
68 

98 
73 

90 
71 

94 
59 

103 
70 

85 
72 

69 
66 

86 
61 

91.3 
55.6 

87   90 
65   66 


89   95 
64   63 


92   96 
69   56 


92   94 
68   57 


94  100 
69   55 


91  I  95 
70   72 


100  I  100 

73   76 


96  100 j  93 

73   73  1  74 


100  106 
74   77 


100 
74 


104 
79 


96  1001101 
74   72   74 


96   96 
71   74 


99  103 
73   73 


103 
72 


87   80 
70   52 


96   91 
79   75 


66   86 
65   62 


87   91 
59   53 


86   90 
71   59 


90.6 
58.5 


95.3 
71.3 


92.9 

57.3 


91.9 
67.3 


94.3 
58.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST    1963 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

^ 

14 

IS 

16 

.7| 

18 

19  ! 

1 

20  1 

1 

21 

22 

23 

24 

2S 

29 

27   29 

29 

30  1 

31 

1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
HIN 

92 

70 

98 

74 

95 
71 

94 
70 

97 

70 

97 

71 

98 

73 

97 
74 

96 
66 

97 
68 

96 

70 

98 
69 

93 

73 

90 
67 

82 

57 

82 
66 

88 

57 

92 
61 

92 
61 

90 
69 

60 
65 

90 
54 

93 
64 

96 
72 

96 

75 

95 
75 

102 1  98 

74  1  72 

101 
75 

68 

77 

86 
65 

93.2 
68.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

9S 
73 

98 

75 

96 
72 

99 
72 

97 
73 

96 
72 

97 
75 

97 

76 

96 
69 

92 

71 

91 
72 

96 

70 

92 

74 

88 
64 

85 
58 

69 
56 

93 
60 

90 
63 

64 
66 

79 
65 

87 
58 

93 
51 

98 
66 

98 
69 

96 
75 

95 

74 

99;102 
721  71 

94 
73 

88 
73 

90 
62 

93.4 
68.5 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

99 

76 

97 
7* 

97 
71 

99 

77 

97 

70 

98 
70 

97 
72 

96 

73 

97 

70 

92 
71 

92 

70 

97 
74 

91 

74 

84 
66 

w 

89 

56 

92 
50 

93 
63 

91 
55 

88 
65 

90 
62 

96 

50 

97 
70 

99 

70 

98 

74 

101 
74 

96  il03 
73  :  73 

93 
76 

82 
67 

91 
60 

94.0 
58.3 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

101 
70 

101 
72 

102 

71 

101 
71 

102 

70 

104 
70 

99 

68 

100 
72 

101 
70 

91 
72 

97 
72 

96 
75 

86 

73 

81 
64 

86 
55 

69 
56 

92 
61 

90 
66 

80 
57 

85 
66 

68 
68 

93 
59 

100 
56 

93 

70 

98 
71 

101 
72 

101  101 
71  1  72 

84 
70 

87 
67 

90 
61 

94.1 
57.4 

STAMPS 

MAX 
MIN 

99 

70 

98 
72 

96 

71 

98 
71 

98 
70 

98 
72 

98 
72 

98 
70 

98 
69 

98 
73 

98 

70 

95 
73 

98 
70 

87 
70 

85 
58 

88 

92 
56 

92 

63 

93 
55 

84 
68 

90 
55 

95 

55 

97 
70 

99 
70 

|103 
1  71 

101 
74 

82 
58 

88 
66 

94.5 
58.1 

STUTTOART 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
76 

95 

74 

95 

71 

95 

76 

96 

75 

96 

94 

78 

95 

79 

93 

74 

94 
75 

98 

78 

94 
76 

85 
68 

84 
59 

87 
59 

92 
61 

92 
66 

90 
59 

80 
59 

87 
65 

93 
55 

96 
72 

99 

74 

93 

75 

101 
75 

1 
97  105 
76   74 

96 

73 

87 
74 

91 
64 

93.2 
71.6 

STUTT6ART  9  ESE 

MAX 
MIN 

91 

70 

96 

74 

93 
71 

93 
70 

94 

71 

94 
72 

95 
72 

94 

73 

96 
70 

94 
70 

92 

72 

89 

74 

93 
74 

92 
66 

83 
55 

82 
55 

86 
58 

90 
59 

69 
65 

87 
56 

76 
52 

86 
62 

91 

58 

92 
69 

93 
74 

91 
73 

98   91 
74   71 

98 
73 

81 
71 

85 
60 

90.5 
68.3 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

99 
71 

98 

70 

97 
72- 

97 

71 

97 
69 

99 
70 

97 

71 

95 

72 

99 
67 

99 

70 

92 

71 

98 
73 

92 

74 

84 
64 

84 
59 

68 
55 

96 
60 

94 
56 

85 
67 

69 
57 

90 
58 

95 

62 

101 

57 

93 
68 

104 
73 

106 

73 

102 

73 

104 

70 

92 

70 

90 

71 

92 

60 

96.1 
67.8 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 

75 

97 

76 

95 

75 

98 

75 

96 

76 

97 
76 

99 

76 

98 

75 

96 

74 

97 

77 

97 
73 

96 
76 

96 

76 

88 
70 

86 
64 

88 
59 

93 
63 

92 
68 

91 
59 

85 
71 

90 
68 

94 
67 

96 
74 

99 

73 

98 
76 

102 
78 

101 
79 

101 
77 

96 

74 

78 
70 

90 
70 

94.5 
72.5 

WALDRON 

MAX 
MIN 

101 
71 

103 
69 

100 
70 

100 

67 

100 
66 

101 
69 

100 
69 

98 
69 

99 
68 

94 
71 

97 
73 

100 
71 

96 

73 

88 
62 

90 
55 

93 
52 

99 

57 

97 
60 

91 
66 

94 

67 

96 
57 

100 
56 

102 
66 

104 
57 

104 
74 

108 
70 

102 
73 

107 
70 

102 
73 

90 
71 

95 
57 

98.4 
66.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

97 

73 

96 

75 

97 

73 

97 

74 

97 
71 

97 

74 

92 

74 

95 

70 

98 

71 

83 

7i 

92 

69 

97 
72 

90 
69 

80 
60 

84 
64 

88 

65 

96 

62 

91 
55 

79 
68 

75 
59 

66 
54 

92 
59 

96 
63 

89 
72 

96 
75 

91 
73 

94 
71 

103 
73 

85 
73 

90 
67 

88 
61 

91.4 
57.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 
73 

97 
70 

97 
71 

95 
68 

97 
72 

99 
73 

96 

73 

95 

70 

93 

72 

93 
72 

93 

76 

94 
76 

86 

70 

84 
66 

88 
53 

93 
55 

92 
69 

93 
60 

86 

70 

90 
55 

96 
66 

94 

70 

99 
72 

97 
74 

105 
72 

99 
77 

104 
74 

94 
75 

82 
70 

88 
66 

93.9 
69.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

97 
73 

96 

76 

96 

70 

96 

73 

97 
72 

96 

74 

97 
76 

95 

72 

96 

68 

92 

70 

93 

71 

91 

73 

89 

74 

86 
63 

83 
66 

85 
56 

88 

58 

90 
60 

88 
66 

77 
67 

88 
53 

91 
66 

95 
66 

96 

74 

94 

76 

96 

71 

97 

75 

97 
75 

95 
73 

85 

73 

87 
60 

91.9 
59.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

92 

71 

93 
74 

93 

71 

92 
71 

93 
72 

95 
72 

94 
72 

92 
72 

94 

74 

89 
67 

88 
69 

92 

72 

86 

71 

79 
60 

81 
58 

64 
61 

90 

71 

89 

69 

83 
63 

65 
61 

85 
59 

91 
66 

96 

71 

91 
66 

98 
76 

100 
73 

95 
70 

99 
76 

93 
68 

85 
67 

88 
64 

90.5 
58.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

99 
72 

98 
75 

98 
68 

100 
78 

100 
68 

98 
71 

99 

76 

97 

71 

96 

70 

94 
68 

95 

74 

96 

75 

?i 

89 
64 

84 
52 

86 
53 

92 
66 

94 
59 

81 

64 

76 
66 

67 
52 

91 
64 

97 
65 

96 

74 

92 

77 

98 

74 

99 

73 

102 
76 

96 

73 

88 

73 

89 

60 

93.5 
56.6 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Day  of  month 

? 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

HARREN 

4    INCHES 

MAX 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

89 

89 

87 

88 

88 

86 

87 

66 

85 

86 

89 

64 

83 

85 

67 

85 

87 

87 

89 

85 

88 

67 

83 

84 

67.5 

MIN 

80 

81 

63 

84 

84 

85 

80 

83 

84 

80 

84 

84 

83 

63 

79 

78 

78 

78 

62 

79 

80 

79 

80 

81 

81 

83 

83 

83 

61 

62 

81 

61.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3  -  li 

3LAKELY    MOUNTAIN   DAM 

HOPE    3    NE 

MOUNTAIN   HOME    C   OF    ENG 

MARROWS   DAM 

RuSSELLVILLE 

STUTTGART   9    ESE 

WARREN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 

19 

.25 
19 

.22 

6 
100 
74 

.22 

14 
90 
78 

.26 

6 
106 
80 

.22 
24 

106 
74 

.17 
16 

100 
73 

.22 
16 

.22 

11 

.23 

13 
99 
76 

.25 

8 

95 

80 

.19 
3 

.25 
24 

110 
76 

.22 

4 
106 
77 

.26 

19 

.28 

11 

.22 

11 
101 
74 

.20 

7 
104 
75 

.27 

4 

108 

80 

.29 
33 
107 
■  78 

.26 
9 

104 
77 

.25 

21 

.15 
15 

.27 

8 
102 
75 

.22 

10 
101 
74 

.29 
2 

108 
79 

.29 
25 

105 
79 

.25 

5 

108 

77 

.23 

19 

.37 
12 

.26 
12 

102 
75 

.22 

11 
101 
72 

.32 

11 
106 
76 

.25 
21 

106 
79 

.19 

4 

107 

76 

.26 
24 

.26 
9 

.30 
14 

100 
73 

.19 

9 

100 

73 

.21 
4 

107 
75 

.25 

21 
108 
80 

.22 

4 
100 
75 

.20 

17 

.22 

18 

.26 

10 
98 
74 

.25 

12 
100 
76 

.21 
3 

106 
78 

.29 

34 
107 
80 

.20 

8 

106 

76 

.10 
26 

.46 
23 

.20 

2 

95 

74 

.17 
21 
94 

71 

.22 

6 
101 
78 

.30 
44 

104 
79 

.22 

8 
105 
77 

.15 
20 

.26 

16 

.28 

100 
73 

.20 
11 
97 

72 

.19 
4 

103 
76 

.30 
31 

103 
79 

.17 

6 

108 

74 

.24 

18 

.30 

17 

.28 

105 
74 

.23 

13 
99 

74 

.19 

3 

102 

76 

.28 
27 

105 
76 

.07 
3 

106 
67 

.11 
20 

.13 
20 

.11 

89 
63 

.16 

9 

95 

76 

.22 

11 
96 
76 

.21 
31 

101 
78 

.18 
12 

103 
68 

.11 
18 

.  19 
30 

.24 

104 
71 

.08 
13 
95 
74 

.22 

6 
104 
60 

.12 
26 
97 
80 

.23 

14 
98 
76 

.21 
29 

.28 
51 

.28 

101 
73 

.26 
27 
96 
74 

.  14 

4 

102 

79 

.31 
94 

102 
77 

.26 
42 
99 

75 

.18 
38 

.23 

40 

.22 

14 
100 
67 

.14 
24 
92 
70 

.26 
15 
89 
72 

.29 
68 
96 
72 

.09 
24 
94 
75 

.28 
39 

.32 
25 

.20 

15 
91 
62 

.24 
21 
93 
66 

.25 

7 

87 

70 

.29 

56 
92 
63 

.21 
10 
96 
65 

.23 
29 

.29 
19 

.22 

12 
98 
62 

.22 

14 
92 
62 

.14 

4 

97 

67 

.25 
36 
93 
63 

.23 

8 
95 
63 

.20 
23 

.26 

19 

.24 

18 
99 
63 

.23 

15 
93 
62 

.23 

3 

99 

69 

.22 
21 
98 
65 

.24 

5 
102 
56 

.18 
18 

.23 

17 

.24 

16 
102 
66 

.21 
14 
95 
64 

.23 

4 

97 

73 

.23 
23 
97 

67 

.20 
10 
98 
64 

.23 
25 

.29 

21 

.14 

9 

97 

63 

.24 
19 
92 

65 

.40 

3 

91 

73 

.27 
44 
94 
72 

.19 

13 
98 

61 

.05 
15 

.15 
2 

.10 
12 
89 
66 

.11 
20 
85 
62 

.53 

9 

97 

73 

.19 
58 
89 
72 

.  11 
19 
93 
70 

.  16 
34 

.16 
1 

.17 

9 

95 

63 

.22 

20 
92 

67 

.32 

10 
98 
66 

.12 

37 
83 
69 

.22 

4 
87 
71 

.21 

19 

.12 

1 

.22 

6 

99 

62 

.30 
22 
94 
66 

.23 

1 

100 

68 

.20 
16 
98 
68 

.  16 

4 

96 

71 

.18 
20 

.19 
2 

.25 

8 

101 

65 

.15 
19 
95 
67 

.30 
13 

104 
72 

.24 
17 
96 
72 

.15 

5 

99 

73 

.27 
23 

.46 

1 

.28 

8 

96 

69 

.30 
15 

100 
79 

.15 

3 

95 

75 

.22 

44 
99 
75 

.12 

15 
101 
66 

.22 

17 

.05 
1 

.08 
10 
83 
72 

.24 
19 

105 
62 

.17 

7 

103 

77 

.19 
31 
99 
76 

.20 

14 
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STATION  INDEX 
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ALICIA 

ALUM  FORK 


ARKAI 


I  ASHOOWN 
,  ATHENS 

AUGUSTA 
I  BALO  KN06 
<  BATESVILLE  LCVESTOC*. 


'  BATE: 


'ILLE 


'  BEAVER  OAH 

SEEBE 
I  BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 


AND  D  NO 


BERI 


NTONVIL 


VILLE  ■ 


0AM 


BIG  FORK 
BLACPt  BOCK. 
BLAKEL>r  HOUNTAI 

BLUE  MOUNTAI 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYThEVILLE 
SOONEVILLE  6  NW 


800NEV1LLE  i 
600NEVILLE 

BOTtlNBUflG  , 


:ANCM  3  SW 
INKLEY 
FFALO  tOIKEfi 

ILL  SHOALS  DAI 


CARPENTER  0. 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAT 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7 
CRYSTAL  VALi 


danville  scs 
dardanelle 


EL  DORADO  FAA  a  I 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1 


FArETI 
FORDY< 

FOREm; 


FULTON 

GEORGETOWN 
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GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 
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GREENBRIER 

GREENWOOD 
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harrison  faa  a 
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HOPE  3  NE 
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0266  LITTLE  RIVER 

0300  HOWARD 

0326    WOODRUFF 

0350    WHITE 

0458  INDEPENDENCE 

0460  INDEPENDENCE 

052<f  CARROLL 

0530  WHITE         I 

0534  GREENE 

0536  JACKSON       ! 


0582 

SALINE 

0586 

BENTON 

0616 

CARROLL 

POLK 

LAWRENCE 

076'. 

GARLAND 

0798 

YELL 

NEVADA 

0806 

MISSISSI 

0625 

0826 

LOGAN 

0827 

LOGAN 

Ofl30 

0848 

NEVADA 

0887 

FRANKLIN 

0936 

1010 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

MISSISSI 

110? 

PULASKI 

1132 

IZARD 

1152 

OUACHITA 

1154 

OUACHITA 

1224 

LONOKE 

1238 

GARLAND 

1442 

MONROE 

1465 

JOHNSON 

1457 

JOHNSON 

149? 

VAN  BURE 

1^7<. 

MADISON 

1SB2 

NEWTON 

1596 

FAULKNER 

16.*2 

CLAY 

1730 

ASHLEY 

iT>0 

PULASKI 

1768 

LINCOLN 

1948  SEVIER 


1982  JOHNSON 
201%  HOWARD 
2148  DESHA 

2  300  UNION 

2355  CHICOT 

2356  CARROLL 
2366  SHARP 

2443  WASHINGTON 

2444  WASHINGTON 
2540  DALLAS 

2544  LITTLE  RlvEfi 
2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 


2930  BENTON 

2946  CARROLL 

2962  FAULKNER 

2976  SEBASTIAN 


29 


LEBURNE 


.  CLARK 

3068  ASHLEY 

3132  SHARP 

3164  BOONE 

3165  BOONE 
3230  CLEBURNE 
3235  POPE 
3242  PHILLIPS 
3428  HEMPSTEAD 

3438  MONTGOMER' 


39  04 

7l   35  54 

34  48 

34  47 

31   34  17 

i   34  02 

1    34  58 

I    35  25 

3,   34  07 

a   33  37 

4   33    40 

T  35  18 
7  35  18 
7  35  49 
7  3i  45 
7  36  25  i 
7  35  04  I 
T  36  09 
7!  35  26 

6  34  33 
1  36  22 

7  36  26 
3  34  29 
7  36  07 


1  35  06 

3  33  41 
&  35  56 
1  35  12 


I  39  09 
7  35  39 
3  33  52 
1  35  21 


93  39 
93  25 
93  25 
93  00 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


571      5P|      5P 


93  09 
89    55 

93    59 

93  50 
93  54 
93    55 

92  2S 

93  20 

94  00 
93    59 


3  33    . 

4  33    ■ 


■    01 
1    35    20 

1    35    39 

7    35    07 

3  34  19 
1  34  S3 
1  36  24 
7  36  IS 
I  35  14 
I     35    13 

7  35  31 
3  33  55 
3  33  14 
7    36    19 


2    34    30         90    37 


3    33    02         92    05 


6P|      7A| 


252      6  P.      7* 


34 

41 

172 

35 

32 

tit 

6P 

3S 

35 

510 

36 

05 

316 

5P 

6P 

26 

33 

02 

175 
350 

5P 

176 

6P 

34 

15 

AZ  1 

700 

3^ 

22 

70^ 

35 

370 

35 

04 

370 

330 

6P 

420 

5P 

33 

31 

140 

5P 

35 

43 

2350 

5P 

162      6P      TA 


35      5P      5P 


1253  MID  MID 
1270  5P  5P 
280      5P       SP 


595      5P      7A 


1250      SS      SS 


STATION 


COUNTY 


JAHES  } 
RUBY  B. 
LITTLE  ROCK 
REBA 
ALTA  F.  GAI 
OWEN  B.  HE  I 
HOBART  WAT 
JOHN  A.  JOI 


JOHN  I 


TR< 


SW  GAS  AND  I 
PAULINE  A  P 
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UNIVERSITY  OF  AR» 
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CHARLEY  M.  FRlOUtLL 


:lLE  WHISENHUNT 


AY  PEARL  MARKLEY 
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42 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  AHVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  wESTFALL 
ROWLAND  HAILEY 
ELSIE  F.  WARD 


>  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 
>.  RENZO  HURST 
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W.  MELSON 
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RAO 

FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICc 
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BOMAR  K.  HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

DOYNE  J.  CURTIS 

A  0  HOLBROOK 


.   FED  > 


HJTE 


TION  I 


.    HUDOLESTON 


STERS 


BENEDICTINE  Si: 

PEARL  NEWTON 

R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0.  N.  CUNNINGHAM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

eONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
HOWARD  FOULER 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.  W.  SPAULOING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  B.  POMEROY 
AOAH  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEOIS  ALLEN 

JOHN  UROWN  UNIVLRSIIY 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
NORA  L.  MAYBERRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  ARKAN^Ab 
NEW  SUeiACO  AdBEY 
IOELLA  O.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  0.  BIVENS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 

GEORGE  W.  KNOX 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE  W  KNOX 

RADIO    STATION    KWVe 


RADIO    STATION    I 


NGSLANO    3    SSE 


FORESTRY    COHM 


LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

7  36  25 

92  55 

810 

SS 

'  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

GRANT 

3  34  10 

'  PIERCE  A.  RtEDER 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

1  34  44 

92  14 

257 

MIC 

Hip     (  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

42  50 

PULASKI 

1  34  46 

512 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

1        1 

93  05 

200T| 

]           ' 

J  LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

4528 

ST  FRANCIS 

sl  35  00 

90  43 

J 

7J 

JAMES  C.  HOOGES 

MAGNOLIA  3  N 

COLUMBIA 

a!  33  19 

93  14 

^i3 

6P 

7M       H 

1  EARLE  E.  GRAHAM 

4550 

Aj  33  20 

93  13 

1     F 

1  SOUTHWESTERN  G  AND  E  CC 

MALVERN 

HOT  SPRING 

y    34  23 

92  49 

5P 

*H 

RADIO  STATION  KbOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

r    36  29 
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SS 

7^ 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR 1 ANNA  2  S 
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90  46 
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THOMAS  J.  ASHLEY 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

S  35  32 

90  25 
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SS 

SS       M 
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SEARCY 

T  35  54  ; 

92  38 
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SS 

7A 

MINNIE  HORTON 
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4696 

SEARCY 

Tl  36  03  ' 

92  39 

74? 

C 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

7^  36  04 

91  54 

6id 

7A 

WILLA  H.  GRAHAM 

MENA 

4756 

POLK 

sj  34  39 

94  15 

1207J 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

LITTLE  RIVER 

3  33  39  i 

93  50 

316j 

>  U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

till 

DREW 

91  48 

2891 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

3f  33  19 

91  29 
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;  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

^  33  19 

92  27 

8S 

{  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

4938 

1  35  08 

2B0 

i  PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4988 

MONTGOMERY 

3|  34  33 

93  38 

663 

5P 
6P 

WILLIAM  E.  BLACK        1 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

11  35  10 

2800 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

9036 

BAXTER 

T\   36  20 

92  23 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

'    DRAINAGE    CODE  1 


RED      5.    SAINT    FRANCIS      5,    SALINE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Bock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "^Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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BRINKLEy 

85.9 
65,0 

62,2 
60,5 

74.1 
72.8 

-  1,3 

96 
97 

3 
3 

38 
41 

30 
30 

8 
13 

11 
10 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

,96 
3.1* 

,60 
1,80 

7 
4 

,0 
,0 

0 
0 

2 
3 

I 
2 

0 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
SEPTEMBER    1963 


T«mp«ratura 

Precipitation 

l! 

•  E 

• 

> 
< 

ll 

n 

I 

1 

1 

t 
& 

1 
1 

No.  of  Dayi 

1 

t   1 
i  z 

1 
1 

J 

J 

Snow,  SiMt 

No.  of  Day. 

Sh..lon 

Mox. 

MIn. 

1 

1' 

if 

° 

1 

o 

1 

8 

>  t 

si 

hi 

•:i 

DE5  ARC 

85.6 

bZ.b 

74.1 

101 

3 

41 

30 

7 

11 

0 

0 

0 

2,26 

,73 

4 

.0 

0 

5 

0 

HELENA 

85.0 

61,4 

73,2 

-    1.9 

96 

4 

44 

30 

13 

8 

0 

0 

0 

1.60 

•  1.3S 

1,03 

4 

.0 

0 

2 

y 

I 

KEO 

82.8 

62.2 

72,5 

94 

3 

44 

30 

7 

4 

0 

0 

0 

1.57 

1,03 

7 

.0 

0 

3 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

85.0 

61.2 

73.1 

-  0.7 

95 

3 

39 

30 

9 

9 

0 

0 

0 

2,29 

•   ,60 

1,63 

4 

.0 

0 

4 

1 

SAINT  CHARLES 

86. IM 

62. OM 

74. IM 

98 

4 

45 

30 

8 

13 

0 

0 

0 

1.63 

,78 

13 

.0 

0 

3 

0 

STUTTGART 

86.1 

64.8 

75.5 

0.0 

101 

3 

47 

30 

3 

10 

0 

0 

0 

2,83 

•   ,40 

1.28 

8 

.0 

0 

3 

2 

STUTTGART  9  ESE 

84. S 

60.8 

72.7 

97 

4 

42 

30 

10 

5 

0 

0 

0 

3,53 

1.80 

4 

.0 

0 

3 

2 

WEST  MEMPHIS 

84.8 

62.5 

73.7 

95 

3 

42 

30 

8 

7 

0 

0 

0 

2.60 

1.74 

4 

.0 

0 

5 

1 

WYNNE 

DIVISION  06 

73.6 

-   .6 

2.24 

-   .79 

.0 

SOUTHWEST 

ASHOOWN 

89.5 

62.2 

75.9 

98 

11 

40 

30 

5 

16 

0 

0 

0 

.30 

,18 

17 

,0 

0 

0 

0 

DE  QUEEN 

87.* 

62.8 

75.1 

97 

ll» 

40 

30 

5 

12 

0 

0 

0 

,69 

,49 

13 

,0 

0 

0 

0 

DIERKS 

87.4 

60.6 

74.0 

97 

3 

38 

30 

5 

13 

0 

0 

0 

2.68 

1.54 

a 

,0 

0 

1 

HOPE  3  NE 

86.3 

62.2 

74.3 

-  1.3 

97 

3 

42 

30 

5 

11 

0 

0 

0 

2,57 

•   ,36 

2.15 

8 

.0 

0 

1 

MOUNT  IDA 

86.7 

60.4 

73,6 

0.9 

99 

3 

38 

30 

9 

13 

0 

0 

0 

3.35 

•   .47 

2.11 

8 

.0 

0 

1 

NARROWS  0AM 

87.3 

61.0 

74.2 

97 

4 

39 

30 

6 

13 

0 

0 

0 

1.47 

,97 

8 

.0 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

66.2 

62.3 

74.3 

97 

4 

49 

30 

2 

9 

0 

0 

0 

2.24 

1,65 

8 

.0 

0 

1 

OKAY 

87.7 

64.3 

76.0 

-  0,2 

97 

lU 

42 

30 

4 

14 

0 

0 

0 

.86 

•  2,55 

.50 

7 

.0 

0 

0 

STAMPS 

85.4 

63.8 

74.6 

98 

3 

48 

30 

2 

12 

0 

0 

0 

2.83 

1.38 

8 

.0 

0 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

86.3 

65.8 

76.1 

-  0,4 

96 

4* 

47 

30 

2 

10 

0 

0 

0 

,57 

-  2,16 

,40 

17 

.0 

0 

0 

DIVISION  07 

74.8 

,0 

1.76 

.  1.79 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARKADELPHIA 

86.2 

64,1 

75.2 

96 

3 

44 

30 

9 

0 

0 

0 

1.41 

.  1.95 

,67 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMDEN  I 

87.0 

63,9 

75,5 

0.0 

97 

3 

42 

30 

14 

0 

0 

0 

2.39 

-   .73 

1,06 

.0 

0 

6 

2 

I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

84.7 

63,4 

74.1 

-  2.5 

96 

3 

43 

30 

11 

0 

0 

0 

2,75 

.26 

,68 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORDYCE  6  W 

87.9 

62.1 

75,0 

100 

10» 

42 

30 

15 

0 

0 

0 

1,47 

,65 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAGNOLIA  3  N 

85.7 

61.8 

73,8 

-  2.9 

97 

3 

44 

30 

9 

0 

0 

0 

2.01 

.   ,40 

,77 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

85.6 

62.5 

74,1 

97 

6 

42 

30 

11 

0 

0 

0 

3,75 

1,48 

,0 

0 

6 

3 

1 

PRESCOTT 

85.6 

65,0 

75,3 

-  1.1 

101 

3 

48 

30 

13 

0 

0 

0 

1.36 

-  1.86 

.81 

.0 

0 

1 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

M 

57, 8M 

M 

42 

30 

0 

0 

0 

.36 

.36 

.0 

0 

I 

0 

0 

WARREN 

86.0 

63,1 

74,6 

-  1.7 

97 

3 

43 

30 

4 

12 

0 

0 

0 

1.31 

,67 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION  08 

74,7 

-  1.2 

1.87 

•  1.18 

,0 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

86.0 

63,7 

74,9 

-  1.0 

97 

45 

30 

4 

14 

0 

0 

0 

1.55 

•  1,34 

.63 

14 

,0 

0 

6 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

84.0 

59,7 

71.9 

94 

lU 

39 

30 

11 

8 

0 

0 

0 

,69 

.40 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

84.4 

61,2 

72.8 

97 

40 

30 

10 

10 

0 

0 

0 

,68 

.21 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUMAS 

86.2 

61,8 

74.0 

-  1,9 

96 

43 

30 

4 

15 

0 

0 

0 

.67 

■  2.41 

.26 

13 

,0 

0 

3 

0 

0 

EUDORA 

86.8 

64,4 

75.6 

98 

11. 

45 

30 

4 

13 

0 

0 

0 

1,14 

.47 

4 

,0 

0 

4 

0 

0 

MONTICELLO  3  S 

84. 6M 

62, IM 

73, 4M 

95 

12. 

38 

30 

8 

10 

0 

0 

0 

.95 

,62 

14 

,0 

0 

2 

PINE  BLUFF 

85.6 

64,2 

74.9 

.  2,0 

97 

47 

30 

4 

10 

0 

0 

0 

1.99 

•  1.11 

1,41 

8 

.0 

0 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

84.7 

64.1 

74,4 

98 

46 

30 

4 

9 

0 

0 

0 

1.56 

1,52 

7 

,0 

0 

I 

PORTLAND 

83.6 

61.8 

72.7 

-  2,6 

97 

48 

30 

6 

8 

0 

0 

0 

1.47 

-  1.42 

1,05 

18 

,0 

0 

3 

ROHWER  2  NNE 

84.5 

61.9 

73.2 

95 

40 

30 

8 

9 

0 

0 

0 

2.16 

1,55 

12 

,0 

0 

4 

DIVISION  09 

73.8 

.  1,8 

1,29 

•  1,78 

,0 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,   Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  sanie  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature;  102°  on  the  3+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:  33°  on  the  30th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:        4.  02  inches  at  Clarendon 

Least  Total  Precipitation:         0.  07  inch  at  Keiser  and  at  Osceola  2  NNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  60  inches  on  the  4th  at  White  Rock 
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DAILY  PRECIPITATION 


H 

Day  of  Month 

StaUon 

^ 

e2 

1   2  1  3 

4 

^1 

6 

7  j 

8   9 

10   11 

12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19   20   21 

22  1  23   24 

25   26  1 

27 

28 

29   30 

31 

NORTHWEST 

BEAVER  DAM 

1.9S 

.10 

.15 

1.28 

.21 

.21 

T 

6ENT0NU1LLE 

2.41 

.12 

.18 

.59 

.24 

.15 

.93 

•  20 

BERRYVILLE  4  Nw 

2,82 

.13 

.16 

1.72 

.56 

.25 

BUFFALO  TOWER 

1.77 

.20 

.65 

.20 

.50 

.22 

EUREKA  SPRINGS 

1.72 

7 

.16 

1.56 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.61 

.44 

.31 

.43 

.07 

.36 

T 

T 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

• 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

. 

, 

_ 

GRAvETTE 

1.13 

T 

.21 

.20 

.28 

.07 

.29 

.08 

GREEN  FOREST  4  ESE 

- 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

HARRISON 

1.75 

.08 

.49 

.38 

.18 

.62 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.73 

.18 

.87 

,38   T 

.30 

T 

T 

JASPER 

i.as 

.32 

.08 

.39 

.06 

.21 

.32 

LEAD  HILL 

l.SO 

T 

1.20 

T     ,30 

LURTON 

3.86 

1.90 

.42 

.13 

1.14 

.25 

.02 

OOELL  5  N 

3.40 

1.50 

.46 

.08 

1.26 

.08   ,02 

ROGERS 

2.69 

T 

.11 

T 

1.16 

,02 

1.23 

.07 

.10 

SILOAN  SPRINGS 

1.88 

.49 

.29 

.03 

.20 

,16 

T 

.33 

.37 

.01 

NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 

.62 

.02 

.02 

.51 

.07 

CLINTON 

1.58 

.20 

.25 

.73 

.22 

•  18 

EVENING  SHADE  I  NE 

1.02 

.22 

.80 

T 

GILBERT 

.86 

.14 

,07 

.51 

.10 

.04 

GREERS  FERRY  DAM 

2,75 

.08 

.12 

.30 

1.81 

.11 

.33 

MAMMOTH  SPRING 

1.61 

.07 

T 

.48 

.85 

.21 

MARSHALL 

.94 

,08 

.13 

.66 

.07 

T 

MELBOURNE 

. 

... 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

1.89 

.07 

1.50 

.32 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.29 

.06 

.02 

1.83 

T 

.38 

T 

MOUNTAI^  VIEX  2  ESE 

. 

... 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

_ 

. 

SALEM 

.68 

.30 

.38 

SHIRLEY 

1.28 

.26 

.13 

.52 

.09 

.02 

.26 

NORTHEAST 

ALICIA 

3.2« 

2.40 

.05 

.43 

.12 

.08 

.06 

.10 

BALD  KNOB 

l.5( 

.33 

.18 

.20 

.47 

T 

.32 

BAIESVILLE  LIVESTOCK 

1.60 

T 

.61 

.08 

.84 

T 

I 

.02 

.05 

BATESVILLE  L  AND  D  >l 

1.76 

.39 

.10 

.79 

.35 

.05 

T 

T 

.08 

BEECH  GROVE 

2.90 

1.35 

.75 

.63 

.17 

T 

BEEDEVILLE 

1.28 

.44 

.31 

.18 

.35 

BLACK  ROCK 

2.0^ 

1,16 

T 

.68 

.09 

T 

T 

I 

.11 

BLVTHEVILLE 

... 

• 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

... 

... 

.    .    - 

... 

. 

. 

. 

. 

eUBDETTE 

^53 

.05 

.48 

CORNING 

1.33 

,33 

.16 

.22 

.62 

GEORGETOWN 

1.98 

T 

.65 

.65 

.50 

.06 

.12 

JONESBORO 

.40 

,02 

.19 

.02 

.03 

.11 

.03 

KEISER 

.07 

.02 

T 

T 

T 

.05 

LAKE  CITY 

.87 

.70 

.17 

T 

MARKED  TREE 

.51 

,14 

.03 

.12 

.08 

.14 

NEWPORT 

.54 

.08 

.03 

.10 

.10 

.09 

T 

T 

.06 

.08 

T 

OSCEOLA  2  NNW 

.07 

.06 

.01 

PAHAGOULO  RADIO  KORS 

1.19 

.08 

.53 

.07 

.06 

.09 

.31 

,01 

.04 

POCAHONTAS  1 

.74 

.27 

.16 

.05 

.08 

.02 

.16 

SAINT  FRANCIS 

1.32 

.89 

.10 

.05 

,28 

SFARCY 

3.5), 

1.72 

.15 

.07 

,66 

.05 

.66 

.01 

.23 

.01 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.15 

.75 

T 

.12 

.05 

.11 

.06 

.06 

WEST  CENTRAL 

ADBOTT 

2.22 

1.80 

.42 

ALY 

.91 

,07 

.12 

.05 

.25 

.09   T 

T    T    T 

T 

.29 

.04 

BIG  FORK 

2.32 

1.15 

1. 00 

.09 

.08 

BOCNEVILLE 

3.21 

.15 

.06 

.01 

1.37 

1.54 

.08 

T 

I 

CLARKSVILLE 

2.01 

.02 

1.36 

.06 

.04 

T 

.29 

.20 

.02 

.02 

T 

COVE 

.68 

.25 

.38 

.05 

DANVILLE 

1.82 

.55 

.03 

.08 

.42 

.55 

.03 

.02 

.09 

.05 

DAROANELLE 

1.06 

.50 

.05 

.04 

T 

.04 

.24 

.06 

T    T 

.13 

T 

DEVILS  KNOB 

3.03 

1.51 

.57 

.05 

.62 

.07 

.21 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1.90 

T 

.05 

.08 

.45 

1.30 

.02 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.47 

1.3S 

,21 

T 

.55 

.11 

.22 

T 

GRAVELLY 

2.45 

.53 

.07 

.99 

.65 

.05 

.05 

.04 

.03 

•  04 

GREENWOOD 

1.38 

.62 

.76 

HFCTOR 

1.99 

.29 

.54 

.02 

.83 

.09 

.20 

.02 

HENA 

2.57 

.01 

1.85 

.03 

.41 

.23 

T         T 

.04 

T 

MOUNT  MAGAZINE 

1.68 

.10 

.55 

.89 

.02   .03 

.09 

T 

MULBERRY  6  NNE 

3.22 

1.87 

.60 

.05 

.45 

.25 

NATURAL  DAM 

. 

... 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

OZARK 

2.96 

.91 

,67 

.10 

.52 

.76 

T 

T 

020NE 

3.90 

2.30 

1,20 

.15 

.25 

PARIS 

2.66 

T     .32 

.12 

T 

,20 

.74 

1.2* 

T 

PARKS 

1.52 

1.21 

,31 

PFLSOR 

. 

... 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

RATCLIFF 

2.57 

.37 

T 

.71 

.75 

.74 

RU5SELLUILLE 

1.41 

.30 

.74 

.03 

.28 

.06 

SUBIACO 

2.30 

T 

.76 

.12 

.06 

.09 

.91 

T 

.31 

.05 

WALORON 

2.57 

,43 

.93 

1.21 

T 

T 

T 

WHITE  ROCK 

3.99 

2,60 

.22 

1.01 

.16 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

.86 

.38 

T 

.08 

T 

.40 

APLIN  I  W 

1.06 

.63 

.16 

.27 

BENTON 

1.60 

,40 

.70 

.24 

T 

.26 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.87 

,06 

T 

.22 

.21 

.38 

CONWAY 

1.73 

,21 

.17 

.04 

.98 

.02 

.04 

.01 

.26 

CRYSTAL  VALLEY 

.75 

.39 

T 

.05 

.03 

.28 

DAMASCUS 

2.05 

,85 

.29 

.10 

.55 

.13 

T 

I 

.13 

GREENBRIER 

3.20 

,54 

.61 

.23 

1.47 

.10 

.05 

I 

T    T 

T 

•  20 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.16 

,32 

.02 

.29 

.27 

.02 

T    .01 

T 

•  23 

JESSIEVILLE 

1.39 

.10 

,57 

.07 

T 

•  65 

LAKE  MAUMELLE 

1.56 

1.12 

.22 

T 

.22 

LEOLA 

1.37 

.74 

.50 

T 

.02 

•  11 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

1.81 

.12 

.64 

.80 

T 

T 

T    T 

T    T 

.16 

.09 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

... 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

.'.    .    .. 

. 

. 

. 

MALVERN 

1.53 

,22 

.13 

.15 

.81 

T     T        1 

t 

.22 

MORRILTON 

1.22 

.54 

.03 

T 

.33 

.04 

.07 

I 

T     T 

T 

.17 

.04 

NIMROO  DAM 

1.01 

.32 

T 

.05 

.15 

.20 

.03 

T 

.25 

•  01 

0WEN5VILLE 

3.99 

2.26 

T 

.26 

.48 

T 

.22   T 

T     T     T 

T 

.44 

.33 

• 

PERRYVILLE 

1.22 

.06 

.71 

T 

.13 

T 

T 

T 

.32 

T 

SHERIDAN  TOWER 

2.20 

T 

1.66 

.29 

.12 

.13 
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station 

« 

Day 

of  Month 

o 

H 

1  1  2    3 

4 

5 

6 

7   8   9 

10   11   12 

13 

14  1  15 

16   17 

18 

19  1  20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28 

29   30 

31 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

.96 

,60 

.23 

.07 

T     T 

.03 

.03 

AUGUSTA 

1.97 

.12 

,09 

.66 

T     ,72 

T 

.32 

.06 

BRINICLEV 

3.1A 

1.80 

.43 

,02 

,79 

.03 

.05 

.02 

CABOT  »  S« 

2.69 

.17 

.44 

T 

1,86 

T 

.07 

.15 

CARLISLE  I  5W 

.28 

•  26 

.02 

CLARENDON 

A. 02 

2. 28 

,04 

,08 

1,43 

.02 

.17 

DES  ARC 

2.26 

.73 

,68 

,44 

,20   ,16 

T 

T 

.05 

HELENA 

1.60 

1.03 

,50 

T 

.07 

KEO 

1.57 

.06 

.10 

,09 

1.03 

.02 

T 

T 

.27 

MADISON 

1.62 

.86 

.23 

.13   T 

.05 

T 

.35 

MARIANNA  2  S 

2.29 

.06 

1,63 

.21 

,23 

.16 

PARKIN  i    » 

1.08 

.26 

.33 

,29 

T 

.20 

SAINT  CHARLES 

1.63 

,60 

.21 

.78 

.04 

STUTTGART 

2.83 

1,23 

1,28 

.32 

STUTTGART  9  ESE 

3.53 

1,80 

.60 

1.08 

T 

.02 

.03 

WEST  HEHPHIS 

2.60 

.26 

1,74 

.01 

.11 

.38 

.10 

WYNNE 

- 

... 

" 

" 

* 

-     -     - 

.     -     - 

" 

" 

" 

■ 

... 

... 

... 

" 

' 

SOUTHWEST 

ANTOINE 

2.76 

1,02 

1.74 

A5H00WN 

.30 

.12 

T 

T     .18 

T 

ATHENS 

3.21 

T 

2.10 

.83 

.12 

T     T 

.06 

.10 

DAISY  3  E 

3.55 

1.89 

1.38 

.22 

T 

,06 

T 

DE  OUEEN 

.69 

.12   .OS 

.49 

DIERKS 

2.68 

.14 

.09 

1.54 

.81 

.01 

,09 

T 

FULTON 

1.38 

T 

.87 

.03 

T     .05 

,43 

GLENWOOO 

3.78 

.52 

.40 

2,01 

.39 

.46 

T 

HOPE  3  NE 

2.57 

.12 

2,15 

T 

T 

.24 

.06 

HOPPER 

3.69 

.25 

1.55 

.25 

1,16 

T 

.30 

.18 

T 

HORATIO 

.93 

.08 

.85 

INDEX 

.30 

.15 

T 

.05 

.10 

LANGLEY 

1.86 

,59 

.85 

.18 

.03 

.04 

T 

.17 

MOUNT  IDA 

3.35 

.45 

.12 

,06 

2.11 

.23 

.35 

.03 

NARROWS  DAM 

1.47 

,17 

.97 

.25 

.08 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

2.2A 

T 

,33 

1.65 

.01 

.20 

T 

T     T 

.05 

T 

T 

NATHAN  t,    WNW 

2.2A 

,67 

1.10 

.37 

T 

,10 

NEWHOPE  3  E 

1.60 

.74 

.60 

.26 

ODEN  2  w 

2.85 

.25 

.19 

1.86 

.26 

.12 

.01 

.13 

.03 

OKAY 

.86 

T 

.50 

.10 

.20 

,03 

.03 

PINE  RIOGE 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

- 

. 

... 

... 

- 

- 

STAMPS 

2.83 

.25 

.26 

1.38 

.21 

.15 

.14 

,44 

STORY 

1.41 

.31 

,45 

.65 

TEXARKANA  we  AIRPORT   //R 

.57 

.11 

,03 

T 

.03 

T    T 

,40 

T 

T 

SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 

2.10 

T 

1,95 

.10 

T     T 

,05 

7 

T 

arkadelphia 

1.41 

,67        .64 

.10 

BLUFF  CITY  3  5w 

1.47 

.09 

,40 

.87 

T 

,11 

boughton 

4.00 

1,87 

1.92 

.07 

T 

,14 

CAMDEN  I 

2.39 

1,06 

.66 

.10 

.23   .20 

T 

,14 

T 

EL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

2.75 

.24 

.68 

.37 

.29 

.39 

.55 

.02 

.21 

FORDYCE  6  H 

1.47 

T 

.37        .65 

T 

.05 

.35 

T 

.05 

T 

T 

GUHDON 

2.13 

.03 

.92 

.99 

T 

.04 

T 

.15 

T 

MAGNOLIA  3  N 

2.01 

.01 

.17 

.77 

.13 

.12 

.11 

,60 

.09 

.01 

MOkOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

3.75 

,04 

1.48 

.78 

.95   .20 

.18 

.12 

PRESCOTT 

1.36 

.81 

.10 

.30 

•     .15 

T 

SPARKMAN  3  WSW 

.36 

.36 

TAYLOR 

3,01 

.81 

1.02   .02 

.30 

.86 

WARREN 

1.31 

.45 

.67 

.04   .04 

,01   T 

,05 

.04 

.01 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 

I.IS 

T 

T    .10 

.85 

.03   ,20 

T 

CROSSETT  7  S 

1.55 

,06 

.13 

.19 

.24 

.63 

.13 

.17 

CUMMINS  FARM 

.69 

.29 

.40 

T 

T 

OERMOTT 

.93 

.16 

.20   .45 

.12 

DERMOTT  3  NE 

.68 

.07 

.21 

.12   .17 

.11 

DUMAS 

.67 

.21 

.26 

.16 

T 

T 

.04 

EUDORA 

1.14 

.47 

.07 

.10 

.12 

.38 

T 

HAMBURG 

1.45 

,02 

.12 

.02 

.67 

.62 

MONTICELLO  3  S 

.95 

.23 

.06 

.62 

.03 

.01 

PINE  BLUFF 

1.99 

1.41 

.30 

.28 

PINE  Bluff  faa  airport 

1.56 

1,52 

T 

T 

T 

.04 

T 

PORTLAND 

1.47 

.05 

T 

.15   .15 

T 

1,05 

T 

,07 

ROHWER  2  NNE 

2.16 

,22 

1.55 

.11 

•  20 

T 

,08 

STAR  CITY  2  S 

.73 

.51 

.12 

T 

.10  T 

T 

S«e  reference  nolea  following  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
tlFPTFMRFP    1964 


StaUon 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

NORTHWEST 

1 

BEAVER  DAW 

MAX 

92 

90 

95 

86 

86 

91 

93 

84 

91 

93 

92 

90 

87 

76 

78 

81 

87 

89 

90 

92 

90 

83 

82 

85 

73 

82 

83 

64 

79 

66.4 

MIN 

58 

64 

71 

68 

65 

65 

66 

63 

63 

61 

63 

69 

60 

S7 

58 

63 

62 

56 

57 

59 

60 

90 

48 

48 

92 

46 

48 

50 

38 

98.0 

BENTONVILLE 

MAX 

88 

93 

84 

85 

88 

91 

81 

90 

92 

91 

88 

75 

75 

79 

84 

85 

87 

89 

89 

80 

79 

81 

80 

78 

80 

82 

70 

79 

69.7 

MIN 

44 

67 

70 

69 

65 

64 

66 

63 

65 

64 

68 

59 

56 

55 

64 

63 

58 

98 

73 

62 

92 

53 

51 

52 

48 

50 

53 

38 

99.7 

EUREKA  SPRINOS 

MAX 

89 

97 

90 

88 

89 

89 

82 

89 

92 

92 

88 

80 

74 

79 

82 

84 

89 

89 

88 

87 

79 

82 

82 

79 

83 

84 

78 

78 

69.1 

MIN 

63 

67 

66 

67 

70 

60 

61 

61 

62 

62 

66 

55 

53 

49 

63 

99 

58 

98 

60 

57 

50 

49 

49 

51 

47 

46 

49 

38 

97.2 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

88 

96 

91 

85 

89 

92 

79 

92 

90 

93 

90 

80 

68 

75 

80 

80 

86 

90 

90 

89 

83 

84 

81 

75 

79 

83 

83 

69 

80 

64.2 

MIN 

62 

71 

70 

67 

63 

64 

66 

61 

63 

62 

72 

65 

62 

56 

53 

66 

60 

54 

57 

58 

63 

54 

47 

48 

50 

43 

49 

41 

39 

97.8 

FAYETTEVILLE  EXP  ST* 

MAX 
MIN 

GRAVETTE 

MAX 

91 

97 

91 

88 

89 

94 

86 

92 

96 

94 

91 

90 

81 

78 

84 

86 

89 

90 

92 

93 

94 

85 

85 

89 

74 

82 

85 

86 

71 

79 

87,3 

MIN 

64 

67 

70 

66 

62 

62 

64 

59 

61 

62 

68 

62 

55 

51 

52 

62 

61 

53 

56 

54 

58 

62 

54 

49 

50 

53 

47 

41 

50 

33 

96.9 

HARRISON 

MAX 

90 

97 

95 

87 

84 

90 

88 

90 

90 

91 

89 

80 

76 

81 

80 

78 

89 

88 

91 

93 

92 

84 

81 

81 

76 

81 

83 

87 

78 

79 

89.4 

MIN 

60 

66 

72 

68 

67 

66 

65 

67 

68 

69 

68 

57 

58 

54 

53 

68 

69 

54 

55 

54 

61 

97 

46 

47 

46 

53 

45 

54 

93 

36 

96.4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

93 

87 

84 

90 

88 

82 

90 

91 

89 

85 

85 

68 

75 

79 

74 

83 

86 

88 

90 

88 

80 

79 

80 

73 

80 

80 

83 

67 

77 

62.7 

MIN 

64 

67 

70 

68 

67 

66 

66 

66 

68 

62 

69 

66 

59 

58 

55 

66 

65 

62 

60 

65 

63 

98 

93 

93 

47 

52 

52 

59 

49 

49 

60.7 

LEAD  HILL 

MAX 

93 

97 

92 

85 

93 

92 

88 

90 

91 

90 

88 

89 

76 

77 

80 

79 

88 

88 

89 

92 

89 

84 

81 

84 

74 

82 

86 

80 

74 

72 

69.4 

MIN 

61 

67 

75 

67 

65 

67 

65 

63 

59 

57 

67 

62 

60 

60 

52 

65 

64 

55 

55 

58 

62 

59 

47 

90 

46 

91 

52 

54 

90 

38 

98.4 

ROGERS 

MAX 

87 

93 

90 

84 

89 

90 

87 

90 

93 

91 

89 

86 

82 

74 

81 

84 

87 

88 

89 

90 

90 

87 

83 

84 

80 

80 

84 

89 

60 

78 

69.8 

MIN 

65 

69 

72 

69 

66 

65 

66 

64 

66 

65 

69 

66 

60 

57 

54 

65 

64 

60 

60 

60 

64 

63 

96 

55 

54 

57 

92 

94 

54 

40 

61.0 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 

90 

94 

86 

83 

86 

93 

83 

91 

93 

93 

89 

86 

77 

77 

82 

82 

87 

88 

90 

92 

93 

82 

82 

84 

77 

82 

82 

86 

71 

79 

65.3 

MIN 

67 

71 

71 

68 

66 

67 

68 

63 

66 

66 

67 

66 

58 

58 

56 

66 

65 

58 

59 

59 

62 

66 

97 

55 

55 

55 

93 

90 

52 

36 

60.9 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

MAX 

90 

97 

93 

84 

95 

89 

87 

94 

94 

95 

90 

87 

80 

77 

88 

80 

86 

89 

92 

94 

92 

86 

83 

83 

78 

89 

to 

89 

82 

80 

67. S 

MIN 

54 

56 

66 

65 

63 

65 

65 

60 

61 

54 

60 

65 

62 

55 

51 

63 

59 

52 

51 

51 

56 

50 

40 

42 

37 

47 

40 

94 

92 

34 

94.1 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

92 

88 

96 

87 

85 

92 

87 

82 

91 

92 

92 

92 

90 

68 

76 

82 

78 

88 

88 

91 

93 

92 

81 

81 

78 

81 

83 

79 

72 

73 

69.0 

MIN 

60 

64 

71 

70 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

68 

70 

66 

60 

61 

62 

69 

62 

59 

61 

62 

62 

59 

54 

46 

92 

96 

99 

99 

44 

61.9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

92 

97 

97 

83 

91 

90 

84 

95 

94 

95 

85 

93 

78 

73 

82 

81 

86 

88 

90 

94 

87 

79 

80 

81 

82 

84 

89 

79 

74 

76 

69,9 

MIN 

56 

60 

71 

64 

64 

61 

64 

61 

62 

57 

62 

69 

59 

54 

55 

67 

60 

54 

54 

55 

62 

96 

40 

47 

39 

52 

46 

53 

94 

34 

96.4 

MARSHALL 

MAX 

86 

93 

90 

81 

90 

85 

81 

85 

91 

92 

90 

84 

74 

75 

81 

78 

83 

88 

89 

92 

91 

86 

83 

79 

78 

81 

80 

69 

78 

77 

64.1 

MIN 

60 

69 

72 

67 

68 

66 

66 

62 

65 

59 

69 

69 

62 

59 

54 

62 

62 

55 

56 

58 

61 

96 

49 

91 

44 

90 

47 

61 

96 

16 

99.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

92 

96 

95 

84 

94 

92 

85 

93 

94 

95 

87 

90 

88 

74 

83 

79 

87 

89 

90 

95 

90 

82 

83 

83 

76 

84 

86 

66 

71 

76 

66.7 

MIN 

64 

66 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

63 

66 

71 

60 

59 

56 

59 

63 

60 

61 

61 

61 

60 

52 

94 

90 

52 

99 

98 

97 

91 

44 

99.9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

89 

89 

96 

86 

84 

94 

89 

84 

93 

93 

91 

87 

89 

66 

73 

80 

72 

84 

87 

90 

94 

91 

81 

84 

79 

77 

81 

64 

69 

72 

64.6 

MIN 

62 

63 

66 

67 

64 

64 

66 

64 

65 

59 

65 

70 

61 

59 

54 

60 

62 

57 

56 

57 

63 

60 

92 

91 

45 

90 

47 

99 

96 

36 

96.5 

MOUNTAIN  VIEW  2    ESE 

MAX 
MIN 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

MAX 

87 

92 

98 

85 

89 

87 

83 

90 

90 

92 

92 

93 

82 

70 

80 

78 

78 

88 

89 

91 

90 

86 

82 

79 

80 

89 

It 

79 

74 

74 

69.0 

MIN 

58 

60 

63 

67 

66 

69 

66 

63 

67 

64 

64 

69 

64 

59 

61 

67 

66 

65 

55 

57 

58 

62 

93 

90 

42 

98 

57 

62 

96 

39 

60.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

93 

99 

88 

84 

93 

93 

94 

92 

94 

86 

76 

83 

79 

80 

92 

93 

97 

95 

89 

84 

82 

83 

87 

82 

76 

74 

60 

87.0 

MIN 

57 

61 

72 

67 

64 

64 

65 

62 

66 

62 

66 

69 

62 

»» 

57 

62 

62 

56 

96 

57 

62 

99 

48 

90 

43 

54 

92 

61 

97 

40 

99.1 

BATESVILLE  L  AND  D   1 

MAX 

90 

97 

95 

86 

92 

88 

85 

92 

91 

94 

90 

91 

84 

75 

84 

79 

•0 

90 

90 

95 

92 

86 

82 

80 

80 

84 

80 

81 

74 

76 

86.2 

MIN 

55 

61 

70 

68 

63 

66 

65 

63 

64 

60 

59 

69 

63 

61 

96 

69 

61 

96 

53 

59 

59 

59 

43 

49 

38 

51 

90 

61 

97 

35 

97.6 

BLYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

CORNING 

MAX 

89 

94 

94 

82 

85 

85 

86 

92 

94 

,4 

84 

69 

71 

76 

77 

81 

86 

88 

91 

87 

76 

79 

76 

80 

83 

80 

84 

76 

79 

63.4 

MIN 

60 

65 

72 

68 

67 

61 

66 

64 

67 

62 

65 

60 

»2 

60 

62 

64 

99 

56 

57 

60 

57 

48 

49 

44 

52 

94 

99 

97 

39 

9«.l 

JONESBORO 

MAX 

90 

95 

95 

82 

89 

87 

82 

94 

93 

95 

92 

8S 

70 

76 

78 

84 

91 

91 

94 

89 

81 

82 

80 

81 

86 

81 

63 

79 

79 

69.6 

MIN 

64 

67 

74 

70 

67 

66 

66 

69 

69 

68 

68 

63 

57 

60 

67 

67 

63 

60 

61 

65 

61 

95 

93 

48 

59 

64 

63 

99 

47 

62.9 

KEISER 

MAX 

88 

95 

96 

82 

90 

87 

87 

92 

95 

95 

92 

72 

73 

80 

81 

86 

90 

90 

92 

90 

78 

83 

80 

81 

84 

81 

63 

71 

74 

69,4 

MIN 

60 

61 

62 

68 

67 

65 

63 

63 

67 

65 

67 

62 

56 

60 

64 

64 

60 

58 

56 

59 

52 

49 

92 

46 

55 

64 

60 

90 

40 

99.6 

MARKED  TREE 

MAX 

86 

91 

94 

81 

87 

86 

85 

92 

92 

91 

90 

85 

72 

78 

77 

81 

87 

88 

87 

89 

82 

82 

79 

80 

82 

80 

63 

79 

79 

64.1 

MIN 

59 

60 

67 

69 

67 

66 

63 

62 

69 

66 

68 

60 

96 

56 

68 

63 

60 

57 

56 

56 

59 

49 

92 

44 

54 

64 

63 

99 

46 

60.1 

NEWPORT 

MAX 

39 

94 

96 

82 

92 

88 

83 

91 

91 

93 

92 

78 

74 

80 

82 

80 

90 

90 

92 

89 

82 

82 

80 

81 

85 

79 

61 

73 

79 

69.2 

MIN 

62 

64 

73 

70 

67 

68 

67 

66 

71 

67 

70 

65 

61 

62 

69 

65 

61 

59 

61 

63 

60 

91 

93 

46 

56 

98 

64 

62 

44 

62,6 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

97 

93 

95 

83 

88 

85 

85 

92 

92 

92 

90 

90 

69 

78 

77 

79 

87 

89 

90 

89 

82 

81 

79 

79 

83 

60 

83 

81 

74 

64,8 

MIN 

62 

64 

69 

70 

67 

63 

66 

65 

69 

65 

67 

60 

52 

62 

62 

64 

60 

58 

59 

64 

58 

52 

52 

46 

56 

60 

62 

96 

46 

61.0 

POCAHONTAS  I 

MAX 

87 

91 

94 

76 

88 

84 

79 

90 

91 

93 

85 

82 

70 

76 

78 

81 

87 

89 

92 

87 

78 

79 

80 

79 

84 

76 

60 

73 

79 

61.1 

MIN 

61 

61 

71 

69 

65 

69 

62 

62 

66 

61 

63 

60 

62 

55 

65 

66 

62 

54 

96 

62 

60 

91 

51 

41 

53 

99 

59 

97 

4S 

19.9 

SEARCY 

MAX 

90 

95  100 

84 

93 

89 

84 

92 

93 

94 

92 

82 

74 

82 

78 

80 

89 

90 

92 

90 

89 

81 

80 

80 

83 

78 

80 

72 

79 

69.7 

MIN 

62 

67 

69 

72 

67 

69 

68 

65 

70 

67 

68 

66 

61 

62 

69 

68 

63 

60 

61 

63 

62 

93 

53 

47 

57 

59 

63 

96 

47 

62,9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

89 

94 

94 

79 

87 

85 

83 

89 

92 

93 

87 

89 

69 

70 

77 

78 

80 

88 

89 

92 

87 

79 

81 

80 

82 

83 

77 

80 

73 

74 

61.1 

MIN 

60 

64 

71 

70 

67 

66 

66 

65 

68 

66 

68 

68 

60 

55 

61 

66 

64 

59 

57 

58 

64 

94 

49 

50 

44 

52 

56 

61 

49 

40 

99,9 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

MAX 

97  102 

98 

95 

94 

98 

85 

95 

98 

99 

99 

82 

74 

80 

83 

79 

81 

90 

92 

93 

95 

87 

84 

84 

80 

85 

86 

88 

80 

82 

66.6 

MIN 

63 

66 

70 

70 

66 

67 

68 

61 

65 

65 

71 

64 

63 

61 

60 

69 

67 

62 

58 

58 

60 

64 

99 

54 

48 

55 

49 

60 

97 

36 

61.1 

CLARKSVILLE 

MAX 

92  100 

99 

84 

90 

89 

88 

92 

91 

97 

93 

78 

74 

78 

83 

78 

84 

89 

91 

94 

95 

87 

84 

82 

81 

85 

86 

85 

76 

60 

66.6 

MIN 

63 

66 

73 

70 

67 

68 

70 

64 

68 

67 

70 

70 

67 

61 

99 

68 

66 

58 

58 

59 

62 

67 

94 

54 

48 

59 

59 

62 

99 

36 

62.9 

DARDANELLE 

MAX 

85 

97 

95 

86 

92 

90 

83 

92 

96 

95 

92 

84 

74 

82 

87 

77 

81 

91 

92 

95 

95 

87 

86 

84 

83 

87 

87 

82 

76 

76 

67.1 

MIN 

59 

61 

69 

70 

67 

67 

70 

65 

66 

64 

68 

66 

66 

61 

59 

68 

64 

60 

57 

58 

61 

61 

91 

50 

44 

52 

53 

62 

97 

40 

60.9 

OEVILS  KNOB 

MAX 

81 

92 

90 

85 

83 

75 

83 

87 

87 

84 

77 

71 

71 

69 

76 

78 

83 

79 

79 

71 

70 

74 

78 

74 

79 

T6.9 

MIN 

66 

66 

63 

68 

64 

62 

67 

72 

72 

70 

64 

58 

54 

62 

62 

61 

62 

57 

91 

56 

99 

58 

57 

49 

90 

61.0 
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Contlnu*d 


DAILY  TE3V[PERATURES 


ARKANSAS 
SEPtEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

i 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
6S 

99 
66 

100 
71 

88 
71 

91 
69 

95 
68 

79 
67 

93 
64 

95 
67 

98 
68 

99 
67 

77 
69 

75 
64 

78 
63 

82 
61 

79 
70 

85 
66 

89 
62 

69 
61 

92 
62 

94 
63 

84 
66 

81 
57 

63 
56 

80 

54 

81 
56 

85 
54 

88 
57 

73 
48 

78 
40 

86,8 
62.5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
6« 

97 
65 

95 
67 

85 
69 

90 
65 

93 
65 

90 
67 

91 
61 

93 
63 

95 
63 

91 
66 

81 
67 

78 
67 

76 
61 

80 
96 

78 
61 

83 
67 

86 
57 

68 
57 

92 
56 

92 
60 

87 
59 

83 
SZ 

60 
52 

80 
49 

81 
56 

84 
SO 

84 
53 

81 
96 

78 
38 

86.1 
59. 6 

MENA 

MAX 

MIN 

88 
62 

91 
63 

95 
72 

91 
69 

85 

66 

92 
66 

66 
68 

86 
62 

92 
65 

92 

67 

92 

69 

83 

67 

78 
67 

72 

61 

81 
60 

75 
67 

78 
67 

84 
66 

87 
59 

89 
61 

90 
61 

83 
66 

82 
58 

80 
58 

79 
52 

80 
55 

81 
66 

79 
61 

73 
96 

78 
43 

84.1 
62.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

as 

62 

93 
66 

90 
71 

82 
64 

83 
64 

84 
65 

79 
64 

85 
64 

88 
67 

87 
67 

87 
70 

78 
61 

70 
99 

74 
53 

74 
92 

70 
S3 

70 
62 

79 
61 

81 
61 

83 
61 

84 
61 

79 
61 

74 

60 

70 
54 

62 
54 

74 
94 

74 
59 

76 
57 

72 
49 

74 
49 

'9.4 
60.2 

OZARK 

MAX 
HIN 

91 
67 

98 
67 

00 
72 

85 
71 

90 
68 

90 
71 

84 
73 

93 

64 

96 
68 

96 
68 

92 
72 

80 
69 

75 
68 

78 
63 

82 
64 

76 
70 

82 
68 

87 
61 

88 
61 

93 
62 

93 
62 

85 
65 

81 
58 

82 
61 

76 
53 

30 
57 

85 
64 

87 
62 

78 
59 

77 
43 

86.1 
64.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

97 
60 

99 
62 

01 
70 

98 
70 

90 
68 

93 
68 

88 
69 

94 
62 

98 
66 

00 
65 

00 
69 

84 
67 

75 
67 

80 
62 

83 
98 

81 
69 

82 
65 

85 

62 

91 
59 

93 

60 

94 
62 

86 
60 

83 
52 

83 
52 

61 
47 

63 
55 

87 
50 

86 
61 

80 
S9 

79 
38 

88,4 
61.1 

PELSOR 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

89 

69 

95 
62 

92 

70 

85 
69 

91 

67 

69 
68 

86 
69 

93 
64 

96 
68 

96 
64 

93 
69 

67 
67 

76 
67 

80 
62 

63 
99 

76 
69 

80 
64 

89 

60 

91 
69 

95 

60 

94 
62 

89 
61 

84 
64 

81 
51 

81 
46 

84 
53 

85 
61 

86 
62 

77 
67 

79 
39 

86.8 
62.1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 
65 

96 
72 

86 
66 

67 
67 

92 
67 

90 
68 

92 
65 

94 
67 

94 
66 

95 
69 

77 
66 

74 
67 

79 
59 

82 
98 

77 
67 

81 
65 

89 
62 

89 
62 

92 
61 

94 
64 

85 
62 

82 

94 

82 
54 

80 
51 

82 
57 

64 
54 

79 
62 

77 
58 

77 
44 

85.9 

62.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

96 
58 

00 
62 

02 
70 

93 

70 

94 
66 

97 
66 

95 
68 

93 
64 

97 
65 

99 

65 

99 
68 

94 
68 

75 
68 

77 
62 

84 
60 

78 
69 

62 
66 

90 
62 

90 
58 

92 
58 

93 
59 

91 
66 

82 
91 

84 
50 

82 

48 

82 
55 

83 

49 

63 
60 

82 
66 

82 
37 

89.0 
60.8 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

87 
63 

92 

66 

91 
70 

91 
68 

91 
65 

85 
68 

63 
62 

84 
65 

87 
67 

69 
71 

84 
68 

76 
63 

69 
60 

69 
55 

73 
96 

74 
60 

79 
63 

81 
62 

82 
64 

85 
64 

87 
62 

77 
61 

75 
94 

76 
98 

72 
96 

73 
97 

78 
60 

76 
58 

73 

SI 

71 
90 

80.4 
61.6 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

90 
60 

98 

60 

96 
73 

88 
70 

89 
67 

92 
69 

92 

69 

93 
64 

94 
68 

94 
68 

95 
68 

92 
Tl 

76 
66 

78 
60 

85 
61 

82 
66 

76 
67 

89 
66 

92 
60 

94 
61 

94 
63 

91 
65 

83 
»7 

80 
S4 

84 
49 

83 
55 

80 
57 

81 
61 

80 
56 

88 
41 

87,7 
62, S 

BENTON 

MAX 
MIN 

91 
57 

95 

69 

98 
68 

91 

70 

88 
67 

93 

69 

87 

70 

91 
64 

95 

67 

92 

66 

92 

67 

89 
69 

75 
68 

77 
63 

84 
64 

78 
68 

79 
68 

79 
69 

90 
59 

94 
59 

93 

60 

84 
66 

82 
52 

79 
51 

82 
47 

64 
97 

79 

SO 

79 
61 

75 
96 

78 
40 

8S.8 

62.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

92 
59 

91 
60 

97 
68 

99 
68 

93 
66 

90 
66 

94 

68 

79 
64 

92 
67 

97 
65 

96 
66 

96 

70 

85 

68 

76 
62 

78 
63 

85 
67 

74 
67 

77 
68 

89 
58 

92 

59 

94 
61 

94 
64 

85 
54 

83 
51 

81 
47 

83 
93 

83 

54 

80 
63 

80 
SS 

79 
41 

87.0 
61,4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90 
56 

97 
61 

97 

71 

88 
71 

90 
66 

91 
67 

88 
70 

91 
65 

94 
67 

95 
64 

95 
71 

89 

67 

77 
66 

78 
62 

85 

62 

81 
68 

80 
65 

90 
99 

92 

57 

95 
59 

94 

60 

89 
64 

83 
55 

80 
53 

84 
43 

89 

54 

83 

54 

84 
62 

79 
68 

79 
38 

87,4 
61,1 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

89 
57 

98 
60 

99 
67 

87 
70 

90 
65 

90 
67 

62 
69 

93 
63 

94 
66 

93 
64 

94 
67 

87 
68 

72 
65 

77 
62 

84 
99 

77 
68 

76 
66 

89 
98 

91 
56 

95 
56 

92 
59 

84 
63 

82 
49 

79 
49 

82 
43 

84 
53 

82 

SO 

80 
63 

75 
57 

80 
36 

85,9 
S9,8 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 
MIN 

91 
63 

97 
67 

97 
75 

94 
69 

87 
68 

93 

66 

90 
69 

91 
65 

97 
70 

97 
69 

94 
69 

90 
69 

73 
66 

77 
99 

91 
65 

86 
69 

77 
66 

91 
67 

92 
63 

94 
63 

96 
65 

87 
63 

86 
55 

83 

60 

84 
S2 

66 
56 

81 
61 

79 
62 

78 
58 

80 
47 

88,0 
61,8 

LEOLA 

MAX 
MIN 

87 
57 

9* 
59 

96 
70 

92 
68 

90 
67 

91 
66 

86 
67 

90 
65 

94 
65 

91 
67 

93 
67 

88 
70 

77 
66 

73 
62 

83 
64 

79 
66 

76 
66 

87 
68 

88 
69 

90 
69 

90 
93 

90 
58 

80 
48 

77 
49 

80 
48 

83 
94 

78 
54 

76 
63 

75 
60 

71 
38 

84,7 
61,4 

LITTLE  ROCK  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
60 

99  102 
61   71 

88 
72 

90 
67 

89 
70 

84 
69 

90 
67 

94 
70 

93 
68 

94 
68 

93 

70 

75 
65 

77 
64 

84 
63 

77 
69 

80 
68 

89 
64 

91 

60 

93 
62 

92 
61 

84 
63 

82 
55 

80 
51 

83 

48 

87 
58 

83 
56 

79 
63 

76 
S6 

78 
44 

86,6 
62.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

89 
51 

93 
59 

95 
68 

94 
66 

87 
67 

91 
67 

63 
66 

91 
66 

95 
66 

94 
66 

95 
65 

94 
68 

79 
68 

78 
62 

86 
63 

80 
67 

77 
67 

89 
67 

89 
60 

92 

60 

94 
60 

84 
62 

83 
93 

79 
SI 

83 
49 

79 
55 

80 
5S 

76 
62 

76 
S5 

79 
40 

86.1 
61,3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

90 
58 

99 
63 

99 
72 

88 
69 

90 
67 

90 
68 

88 

67 

92 
65 

95 

69 

97 
64 

97 
68 

95 
68 

75 
67 

79 
97 

85 
65 

80 
69 

77 
65 

91 
62 

91 
60 

96 
62 

94 
62 

88 
65 

83 
94 

80 
51 

83 
48 

65 
S8 

81 
56 

85 

69 

79 
S8 

79 
45 

87. T 
62,2 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

95 
57 

95  100 
61   69 

97 
69 

91 
62 

86 
66 

92 

70 

81 
66 

94 
67 

97 
62 

99 
67 

97 
65 

80 
68 

Tl 
61 

80 
99 

89 
62 

78 
65 

78 
62 

93 
57 

93 

56 

95 
61 

96 
63 

87 
50 

84 
49 

82 
47 

84 
S3 

86 
53 

82 
59 

83 
59 

77 
41 

88.0 
60.3 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

9* 
56 

98  102 
66   66 

94 
72 

93 
67 

92 

68 

86 

70 

95 
66 

95 

61 

96 
68 

98 
67 

85 

67 

79 
63 

86 
66 

89 
60 

84 

68 

80 
65 

89 
66 

95 
68 

96 
63 

94 
62 

82 

60 

85 
46 

86 
60 

82 
43 

86 
92 

82 
60 

82 

60 

76 
59 

83 

39 

88.8 
61,2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

90 
58 

97  100 
62   70 

94 
69 

88 
68 

94 
68 

85 
69 

85 
69 

95 
69 

95 
66 

94 
68 

87 
67 

73 
65 

74 
61 

83 
63 

75 
67 

79 
66 

89 
66 

90 
60 

93 
61 

93 
62 

83 
63 

82 
50 

79 
55 

83 
49 

89 

95 

77 
66 

79 
62 

76 

57 

11 

89,7 

62,2 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

MAX 

MIN 

89 
62 

95 

70 

96 
71 

89 
74 

92 

68 

94 
66 

63 
66 

89 
63 

91 
65 

93 

65 

94 
70 

93 
68 

75 
68 

72 
62 

77 
63 

78 
64 

86 
62 

89 
66 

90 
67 

92 

67 

93 
55 

64 
63 

83 

56 

79 
53 

82 
48 

84 
50 

78 

57 

82 

60 

78 
S8 

76 
38 

85.9 

62.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

88 
60 

95 
61 

97 
63 

86 
66 

91 
69 

89 
68 

63 

67 

90 
64 

93 
67 

94 
67 

94 
68 

91 

70 

81 
67 

75 
99 

79 
99 

78 
64 

81 
65 

69 
62 

89 
58 

91 
58 

92 

57 

61 
59 

82 

90 

76 
51 

71 
46 

84 
52 

80 
55 

62 
62 

71 
68 

75 
41 

8S.0 
60,5 

DE5  ARC 

MAX 
MIN 

87 
62 

95  101 
65   65 

90 
70 

91 
67 

68 
69 

85 
68 

91 

66 

93 
71 

94 
69 

94 
71 

93 

71 

81 
64 

73 
60 

74 
62 

77 
68 

80 
66 

83 
63 

90 
66 

92 
61 

89 

66 

68 
62 

82 
54 

78 
52 

81 
48 

84 
58 

82 
57 

82 
S3 

75 
60 

76 
41 

85,6 

62, S 

HELENA 

MAX 
MIN 

88 

60 

88 
64 

95 

65 

96 
68 

85 

69 

86 
69 

67 
65 

83 
64 

68 

66 

91 
68 

92 

68 

94 
69 

91 
69 

77 
62 

79 
62 

78 
65 

80 
66 

84 
65 

69 
60 

90 
58 

88 
57 

90 
57 

61 
54 

82 

51 

78 
46 

81 
47 

82 

69 

80 
63 

80 
61 

68 

44 

8S,0 

61,4 

KEO 

MAX 
MIN 

86 
59 

92 
62 

94 
69 

66 
70 

85 
68 

86 
68 

65 
68 

85 
66 

69 
68 

90 
66 

91 
67 

68 
69 

74 
65 

72 

62 

81 
63 

76 
68 

79 
66 

85 
63 

67 
61 

88 
62 

86 

60 

84 
59 

78 
52 

77 
52 

78 
50 

81 
65 

76 
57 

76 
62 

73 

63 

73 
4* 

82,8 

62,2 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
61 

95 
62 

85 

70 

90 
66 

88 
69 

84 
67 

89 
63 

91 
71 

92 
67 

93 
67 

69 

70 

79 

60 

75 
61 

78 
62 

80 
67 

83 
65 

90 
64 

89 
59 

90 
56 

91 
57 

86 
54 

82 
51 

78 
SS 

80 
48 

83 
55 

80 
61 

81 
62 

72 

ST 

7S 

39 

89,0 

61,2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

90 
60 

90 
6« 

95 
66 

98 

70 

86 
71 

68 
71 

90 
68 

85 
65 

88 
68 

90 
69 

93 
67 

95 
69 

90 
60 

73 
60 

74 
62 

73 
64 

83 
67 

83 
67 

90 

60 

90 
59 

90 

60 

93 

52 

63 
52 

83 
52 

87 
S3 

80 
57 

80 
59 

70 
45 

86.1 
62.0 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

91 
62 

98  101 
66   72 

89 
71 

91 

71 

89 
70 

84 

70 

89 
68 

92 
72 

93 

70 

96 
71 

89 
73 

76 
68 

73 
62 

78 
65 

79 
69 

81 
68 

69 
67 

91 
63 

91 
63 

92 
61 

84 
65 

85 
54 

80 
54 

82 

56 

85 
60 

80 
63 

82 
64 

75 
60 

77 
47 

86,1 
64,8 

STUTTGART  9  E5E 

MAX 
MIN 

88 
59 

88 
61 

93 
67 

97 
66 

87 
68 

68 
68 

89 
69 

61 
64 

88 

67 

91 

68 

91 
67 

92 
69 

83 

67 

73 

60 

73 
60 

77 
62 

85 
65 

82 
65 

68 
58 

89 
59 

69 
59 

89 
60 

81 
50 

82 
SI 

77 
49 

79 
S2 

84 
SS 

80 
60 

79 
ST 

71 
42 

84,5 

60,8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

89 

60 

91 
6« 

95 
66 

63 
71 

68 
70 

86 
67 

85 
65 

90 
68 

91 
73 

92 

69 

90 
69 

88 
73 

81 
65 

75 
60 

79 
61 

80 
67 

85 
64 

69 
67 

89 

60 

90 
56 

89 
59 

83 

61 

81 
53 

79 
S2 

81 
51 

84 
S3 

80 
64 

81 
63 

77 
59 

72 
42 

84.8 

62.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

SOUTHWEST 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

94 
63 

94 
64 

97 
73 

97 
67 

97 
69 

96 
65 

95 

71 

90 
65 

97 
66 

97 
66 

98 
62 

96 
69 

86 
69 

83 
64 

87 
67 

86 
66 

77 
66 

86 
69 

92 
57 

92 

60 

93 
60 

91 
61 

87 
56 

85 
58 

84 
S2 

85 
53 

83 
S3 

81 
98 

78 
95 

80 
40 

89,5 

62.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
S£PIEMB£S  1J« 


Station 

Day  01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

i 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 
65 

97 

73 

96 

70 

86 
70 

94 
65 

85 
70 

90 
63 

95 
65 

97 
66 

97 
67 

68 

69 

84 
69 

76 
63 

66 
62 

79 
66 

78 
60 

67 
67 

91 

60 

92 

68 

94 
60 

66 

67 

86 

57 

63 
60 

82 

91 

85 

52 

89 

54 

83 

62 

79 
96 

79 
40 

87,4 
62.8 

DIERK5 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 

60 

97 
70 

95 
69 

84 
68 

95 
64 

92 
62 

91 
61 

95 
61 

96 
65 

95 
66 

67 
66 

80 
70 

76 
58 

67 
66 

80 
69 

77 
66 

88 
66 

90 
58 

92 
57 

94 
99 

86 
62 

65 
55 

83 
52 

82 
48 

66 
94 

83 
52 

81 
61 

77 
94 

81 
38 

87,4 
60.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
63 

95 
62 

97 

74 

96 
70 

90 
69 

95 

64 

85 
69 

86 
63 

94 
65 

94 
68 

94 
66 

86 

70 

79 
69 

75 
61 

68 
69 

61 
67 

76 
66 

66 
68 

69 
59 

90 
59 

91 
61 

87 
59 

84 
55 

81 
55 

83 
91 

83 
94 

80 
59 

SO 
98 

72 
99 

78 
42 

86.3 

62.2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

92 
58 

97 
59 

99 
66 

90 
68 

86 
65 

94 
64 

89 
68 

90 
63 

95 
65 

92 
64 

95 
66 

91 
68 

84 
67 

76 
62 

84 
67 

80 
66 

76 
66 

84 
64 

90 

60 

92 

56 

93 

58 

88 
59 

84 
49 

82 

50 

62 
44 

82 
99 

81 
52 

76 
62 

76 
98 

78 
38 

86.7 
60.4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
60 

94 
68 

97 
69 

95 

67 

87 
63 

94 
66 

86 
62 

91 
64 

96 
62 

94 
64 

95 
67 

66 

70 

76 
63 

77 
62 

86 
67 

75 
66 

76 
66 

88 
59 

90 
59 

92 
59 

93 
62 

87 
59 

86 
53 

S3 

90 

89 

94 

85 
59 

83 
99 

82 
93 

79 
39 

87.3 

61.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

89 
6« 

89 
65 

92 

68 

97 
67 

95 
69 

86 
64 

93 

68 

85 
64 

89 
67 

95 
66 

95 
65 

95 
65 

63 

67 

79 
61 

79 
62 

89 

66 

76 
66 

75 
66 

86 
59 

88 
61 

91 
62 

92 

64 

89 

96 

64 
67 

61 
54 

83 
97 

84 
99 

63 
98 

80 
94 

77 
49 

86. 2 
62.3 

OKAY 

MAX 
MIN 

90 
65 

96 
67 

97 
69 

96 
79 

92 

71 

93 
67 

92 

70 

69 
66 

95 
66 

96 
65 

97 
64 

92 
69 

62 

71 

75 
64 

87 
67 

84 
69 

79 
69 

86 
69 

90 
66 

91 
69 

92 
62 

89 
64 

64 

57 

62 
58 

83 
53 

84 
96 

82 
96 

61 
96 

79 
98 

80 
42 

87.7 
64.3 

STAMPS 

MAX 
MIN 

90 
64 

95 
65 

96 
72 

97 

74 

91 

70 

94 

67 

83 
68 

68 

68 

93 
65 

94 
69 

94 
68 

91 

70 

61 
69 

73 
62 

89 
64 

77 
68 

73 
66 

81 
68 

87 
63 

90 
62 

90 
61 

86 
65 

62 
57 

76 
98 

62 
56 

81 
59 

76 
96 

77 
97 

78 

97 

77 
48 

89,4 

63,8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
67 

95 
68 

96 
76 

96 
74 

89 
72 

94 

70 

84 

70 

89 
66 

94 
69 

94 

73 

95 

73 

88 
72 

82 

66 

75 
65 

86 
67 

76 

70 

75 
69 

64 
68 

69 
65 

90 
64 

91 
66 

87 
67 

84 
59 

82 
60 

83 
56 

84 
98 

80 
56 

79 
99 

77 
97 

78 
47 

86.3 

69.8 

SOUTH  CENTRAL 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

89 
63 

93 
64 

96 

71 

93 

71 

88 
69 

90 
68 

87 
68 

67 
66 

94 
66 

93 
68 

93 
69 

89 
70 

80 
70 

79 
63 

66 
69 

82 
68 

76 
68 

88 
67 

69 
62 

92 
62 

92 
62 

86 
64 

84 
56 

81 
96 

84 
54 

89 

60 

80 
59 

77 
64 

77 
99 

79 

44 

86.2 

64.1 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

90 
63 

96 
63 

97 
72 

95 
73 

93 

70 

94 
68 

92 

70 

89 
67 

93 
66 

94 
69 

95 

68 

93 
72 

81 
70 

74 
63 

87 
65 

78 
69 

78 
69 

66 
69 

90 
61 

91 

61 

92 
61 

86 
66 

83 

59 

81 
53 

83 
94 

84 
56 

80 
98 

77 
61 

77 
60 

78 
42 

87.0 
63,9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
66 

94 
64 

96 

71 

95 
72 

93 

70 

93 

68 

85 
69 

88 
67 

91 
66 

93 
69 

93 

68 

93 

70 

SO 
68 

69 

64 

89 

66 

77 
70 

73 

69 

83 
65 

86 
61 

88 
63 

90 
60 

65 
65 

62 
55 

79 
96 

82 

56 

84 
57 

73 

56 

72 
98 

74 
90 

76 
43 

84.7 
63.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

93 
59 

99 
63 

100 
72 

96 
72 

94 
69 

96 
61 

86 
61 

92 

65 

95 
66 

100 
67 

98 
69 

99 
71 

80 
67 

73 
61 

86 
64 

77 
69 

76 
66 

86 
67 

92 
61 

92 

64 

93 
63 

91 
63 

82 

91 

82 
93 

89 

91 

86 
55 

78 
57 

76 
62 

76 
97 

78 
42 

87.9 
62.1 

MAfiNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

89 
63 

95 
62 

97 

73 

96 

73 

93 
67 

93 
64 

89 
67 

87 
66 

91 
61 

93 
66 

95 
65 

93 

70 

83 
66 

76 

60 

87 
62 

83 

67 

74 
66 

82 
66 

86 
59 

87 
58 

88 
58 

85 
62 

62 
94 

79 
57 

82 
99 

83 

94 

7S 

99 

79 
98 

79 
95 

76 

44 

89.7 

61.8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
HIN 

86 

60 

90 
62 

95 
70 

96 
72 

95 

70 

97 
67 

93 

69 

82 
68 

89 

64 

92 
66 

93 
66 

92 
71 

82 

67 

78 
63 

70 
63 

84 
69 

77 

70 

84 
68 

84 
59 

89 
60 

90 
99 

90 

60 

89 

55 

84 
53 

60 
59 

83 
94 

84 
96 

79 
60 

79 
97 

74 
42 

89. 6 

62.9 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

91 
64 

96 
63 

101 
72 

95 
73 

91 
74 

93 
66 

91 

68 

64 
62 

90 
68 

90 
72 

91 

70 

69 
73 

80 
70 

72 
63 

82 
66 

72 
68 

75 
66 

85 
69 

89 
63 

90 
69 

91 
65 

90 
66 

83 

57 

80 
57 

82 
96 

84 
59 

77 
61 

79 
61 

78 
60 

76 
48 

85.6 
69.0 

SPARKMAN  3  WSM 

MAX 
HIN 

86 
58 

92 
55 

93 
64 

90 
65 

85 

61 

90 
65 

66 

65 

93 

61 

68 
65 

72 
64 

76 
58 

73 
61 

73 
61 

77 
64 

80 
62 

83 
53 

84 
93 

89 
53 

89 
53 

77 
47 

79 
50 

99 

49 

42 

97.8 

MARREN 

MAX 
MIN 

89 

60 

95 
64 

97 
66 

94 
73 

87 
71 

93 
69 

85 
69 

90 
66 

93 
65 

94 
67 

93 
66 

93 

69 

77 
66 

72 
62 

89 

69 

78 
68 

78 
68 

85 
68 

91 
59 

91 
60 

91 
68 

85 

64 

84 
91 

SO 
59 

83 
94 

84 
99 

77 
59 

77 
62 

78 
98 

78 
43 

86. 0 
63.1 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

92 
63 

96 
65 

97 
72 

94 
73 

94 

70 

93 
66 

83 

70 

91 
67 

94 
63 

95 
66 

95 
69 

93 
70 

77 
69 

76 
69 

82 
66 

79 
69 

76 
71 

84 

70 

91 

60 

91 
61 

92 
59 

87 
67 

84 
96 

81 
94 

83 
97 

84 
98 

74 
97 

71 
60 

73 
97 

77 
49 

86.0 
63,7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

87 
57 

92 
61 

94 

66 

88 
69 

87 
67 

90 
65 

60 
66 

87 
62 

90 
6S 

92 

6S 

94 
6* 

90 
66 

74 
65 

71 
60 

77 
62 

77 
64 

79 
65 

87 
65 

89 
96 

89 
57 

89 
57 

90 

57 

82 
49 

78 
47 

81 
49 

84 
92 

78 
96 

79 
60 

72 
99 

74 
39 

84. 0 
99.7 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

88 
57 

93 
59 

97 
69 

91 
69 

90 
68 

92 

67 

84 
67 

69 
63 

92 

61 

94 
63 

99 

63 

94 
69 

78 
67 

70 
63 

76 
65 

79 
64 

75 
66 

67 
69 

89 
58 

89 

59 

90 
55 

84 
65 

80 
50 

78 

90 

80 

91 

82 
95 

78 
62 

7* 
62 

71 
97 

74 
40 

84.4 
61.2 

DUMAS 

MAX 

MIN 

90 
59 

95 
63 

96 
69 

91 

70 

92 

69 

93 
68 

85 
68 

90 
64 

92 

67 

93 
66 

95 
66 

94 
70 

76 
63 

72 
62 

76 
63 

80 
69 

60 
66 

90 
66 

91 
59 

92 
61 

92 
59 

87 
62 

69 

90 

80 
50 

83 
92 

89 

94 

80 

60 

78 
62 

74 
99 

76 
43 

86.2 
61.8 

EUDORA 

MAX 
MIN 

88 
66 

94 
66 

98 
73 

95 
73 

92 

71 

92 

70 

90 
71 

93 
66 

92 

64 

93 
68 

98 
67 

97 
72 

76 
69 

78 
64 

78 
69 

80 
67 

76 
67 

63 

70 

89 
62 

90 
63 

93 

61 

89 
64 

89 
56 

60 
54 

82 

57 

89 

60 

78 
63 

62 

99 

79 
98 

77 
49 

86. 8 

64.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
HIN 

87 
62 

94 
66 

95 

73 

91 

73 

90 
69 

91 

69 

81 

71 

68 

63 

91 
62 

93 

65 

94 
65 

99 

71 

76 
67 

69 
62 

73 
64 

80 
66 

77 
68 

89 

99 

89 
58 

88 
59 

90 
55 

66 
64 

82 
53 

77 
53 

81 
96 

83 

94 

79 
99 

74 
96 

79 
38 

84,6 
62.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

88 
63 

95 

65 

97 
73 

91 
72 

88 
72 

91 

70 

67 

70 

89 
66 

92 
70 

92 
67 

94 
68 

89 
73 

80 
51 

60 
63 

81 
66 

78 
69 

79 
68 

89 
69 

90 
62 

90 
64 

90 
62 

87 

64 

82 
54 

79 
56 

81 
93 

83 

59 

77 
61 

80 
64 

79 
62 

79 
47 

89,6 
64,2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
63 

95 
65 

96 
72 

89 
72 

88 
71 

90 
70 

80 
69 

69 
68 

93 
70 

93 

70 

96 
69 

90 
72 

76 
66 

71 
64 

80 
67 

77 
69 

80 
66 

89 
68 

68 
62 

91 
63 

91 
62 

82 
63 

82 
53 

77 
54 

80 
94 

63 
59 

76 
99 

79 
62 

76 
94 

76 
46 

84.7 
64.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

85 
61 

87 
62 

92 

65 

97 
72 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

83 
65 

88 
65 

90 

65 

91 
65 

94 
65 

73 

67 

78 
63 

72 
64 

74 
64 

74 
64 

86 
63 

88 
61 

62 
62 

89 

99 

69 
62 

66 
52 

82 
51 

76 
91 

81 
55 

83 
96 

79 
62 

71 
99 

70 
48 

83,6 
61,8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 

62 

94 
64 

95 
69 

92 

71 

88 
67 

91 
71 

86 
63 

68 
67 

90 
70 

92 
66 

94 
64 

92 

67 

76 
66 

72 
62 

78 
63 

78 

64 

79 
67 

67 
68 

68 
59 

86 
57 

88 
56 

69 
66 

79 
52 

77 
91 

80 
94 

81 
96 

76 
99 

76 
99 

79 
96 

75 
40 

84,9 
61.9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1963 


Day  of  montH 

I 

1 
1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
79 

85 
79 

87 
78 

87 
80 

87 
83 

86 
82 

86 
81 

85 
79 

85 
79 

85 

79 

85 
80 

85 
80 

80 
79 

79   79 

79  i  77 

1 

78 
77 

78 
78 

79 
77 

80 
76 

80 
75 

80 
75 

79 

74 

77 
75 

77 
7* 

77 
73 

'.% 

74 
71 

74 
72 

73 
73 

73 
69 

80.7 
76.9 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE, 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SANDY  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1-5  = 

11 

a.  a  g 

1 

Stahoo 

> 
0. 

S  B£ 
a.B  a 

1 

li 

§   1 

S  J 

Ik 
z  tn 

< 

O  Wl 

o  u 

ID 

Ztn 

o  u 

VD 

H 

g 

q 

3 

iq 

O) 

si 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

20 

6.3 

34 

w 

11 

81 

90 

54 

52 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

6 

64 

5.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NE 

16 

6.3 

29 

NW 

29 

88 

93 

57 

67 

6 

1 

2 

2 

0 

0 

11 

70 

5.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

23 

7.5 

- 

- 

- 

84 

92 

61 

61 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

- 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ef  month 

M 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.22 

.2* 

.22 

.22 

.04 

.24 

.22 

.oa 

.20 

.21 

.17 

.12 

.22 

.10 

.10 

.11 

.09 

.17 

.17 

.IT 

.16 

.24 

.21 

.19 

.18 

.09 

.18 

.13 

.20 

.20 

9.09 

MIND 

14 

29 

20 

17 

3 

30 

24 

10 

18 

13 

13 

26 

42 

40 

17 

35 

22 

20 

11 

9 

3 

47 

31 

23 

23 

3 

It 

9 

43 

38 

444 

MAX 

99 

90 

90 

94 

81 

94 

91 

»9 

96 

99 

92 

84 

89 

70 

76 

81 

as 

94 

97 

98 

100 

99 

89 

88 

88 

79 

91 

88 

89 

82 

88.9 

MIN 

69 

67 

67 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

68 

70 

69 

60 

60 

60 

65 

63 

62 

69 

69 

6T 

97 

56 

95 

94 

96 

97 

97 

49 

63.0 

WEST  CENTRAL 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.31 

.19 

.14 

.11 

.12 

.17 

.00 

.14 

.14 

.24 

.18 

.11 

.07 

.09 

.17 

.11 

.14 

.07 

.20 

.17 

.23 

.26 

.23 

.16 

.21 

.12 

.16 

.12 

.21 

.16 

4.79 

WIND 

21 

9 

3 

4 

9 

9 

6 

4 

6 

6 

3 

7 

U 

19 

17 

29 

19 

14 

7 

4 

18 

13 

23 

22 

9 

8 

19 

4 

28 

5 

336 

MAX 

9S 

97 

94 

as 

94 

97 

96 

100 

98 

100 

98 

90 

81 

85 

88 

ai 

81 

94 

99 

96 

96 

92 

88 

89 

79 

83 

82 

94 

83 

81 

90.4 

MIN 

69 

69 

76 

73 

73 

79 

75 

70 

75 

73 

75 

76 

71 

64 

69 

70 

68 

»9 

66 

67 

69 

66 

97 

55 

96 

62 

61 

68 

61 

91 

47,4 

CENTRAL 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.23 

.17 

.la 

.13 

.08 

.14 

.09 

.19 

.24 

.22 

.20 

.09 

.13 

.08 

.13 

.09 

.09 

.17 

.19 

.18 

.21 

.23 

.20 

.18 

.14 

.13 

.12 

.10 

.14 

4.47 

WIND 

26 

35 

29 

28 

23 

17 

16 

19 

21 

29 

24 

28 

24 

90 

30 

49 

37 

24 

24 

22 

29 

36 

40 

38 

33 

22 

23 

33 

42 

55 

894 

NIMROD  0AM 

EVAP 

.16 

.16 

.10 

.10 

,07 

.07 

.07 

.09 

.11 

.12 

.12 

.12 

.01 

.07 

.09 

.09 

.09 

.04 

.16 

.12 

.13 

.19 

.14 

.11 

.12 

.09 

.09 

.06 

.08 

.11 

2.92 

WIND 

17 

17 

8 

a 

9 

9 

7 

4 

6 

8 

9 

16 

3 

20 

12 

18 

19 

a 

13 

10 

10 

23 

29 

20 

19 

11 

12 

9 

10 

18 

370 

EAST  CENTRAL 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.29 

.22 

.24 

.44 

.17 

.19 

.19 

.11 

.18 

.20 

.19 

.26 

.21 

.14 

.07 

.11 

.06 

.12 

.19 

.17 

.18 

.22 

.27 

.17 

.20 

.18 

.17 

.09 

.12 

.17 

9,48 

WIND 

33 

26 

33 

69 

29 

24 

it 

31 

14 

14 

10 

40 

41 

65 

30 

49 

36 

24 

14 

8 

13 

37 

96 

37 

31 

13 

28 

28 

94 

63 

966 

MAX 

94 

97 

100 

102 

96 

100 

100 

87 

99 

102 

102 

99 

88 

78 

78 

82 

81 

84 

97 

97 

96 

99 

• 

89 

89 

87 

86 

82 

83 

79 

91,0 

MIN 

6T 

67 

71 

73 

73 

76 

74 

73 

73 

77 

TJ 

79 

72 

64 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

• 

91 

97 

57 

61 

65 

62 

90 

67,4 

SOUTHWEST 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.11 

.35 

.20 

.27 

.13 

.18 

.14 

.39 

.10 

.15 

.17 

.32 

.11 

.21 

.10 

.06 

.26 

.00 

.18 

.23 

.19 

.18 

.24 

.19 

.24 

.12 

.26 

.12 

.20 

.25 

5.65 

WIND 

3 

6 

11 

26 

25 

16 

13 

10 

9 

11 

11 

24 

32 

27 

I* 

25 

19 

12 

12 

9 

10 

16 

31 

18 

17 

14 

15 

20 

31 

71 

558 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.17 

.17 

.la 

.19 

.!« 

.11 

.17 

.09 

.13 

.20 

.18 

.20 

.07 

.13 

.07 

.12 

.05 

.02 

.16 

.19 

.19 

.20 

.23 

.20 

.21 

.19 

.12 

.09 

.11 

.21 

4.42 

WIND 

I* 

IT 

14 

22 

14 

10 

12 

9 

11 

6 

10 

19 

9 

26 

12 

13 

21 

29 

20 

26 

18 

22 

30 

20 

28 

14 

22 

18 

14 

97 

939 

MAX 

42 

94 

94 

98 

98 

80 

97 

76 

92 

97 

95 

95 

83 

80 

76 

87 

77 

77 

88 

92 

91 

93 

a6 

84 

83 

83 

86 

84 

S3 

70 

87.0 

MIN 

68 

70 

75 

89 

74 

70 

69 

68 

68 

72 

72 

73 

73 

69 

69 

68 

69 

70 

65 

98 

65 

69 

98 

57 

98 

57 

61 

60 

67 

58 

46,8 

SOUTH  CENTRAL 

WARREN 

EVAP 

.23 

.20 

.23 

.11 

.31 

.11 

.09 

.17 

.19 

.06 

.26 

.19 

.12 

.14 

* 

.03 

.18 

.04 

.01 

.27 

.19 

.09 

.32 

.19 

.12 

.17 

.20 

.08 

.11 

.11 

4,40 

WIND 

2 

2 

2 

1 

0 

t 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

5 

6 

9 

4 

9 

19 

9 

14 

11 

13 

4 

3 

14 

122 

MAX 

100 

97 

109 

106 

106 

99 

103 

84 

98 

109 

109 

103 

103 

81 

78 

92 

79 

86 

94 

101 

101 

101 

91 

93 

94 

99 

96 

81 

80 

83 

94,5 

MIN 

61 

61 

64 

69 

70 

73 

66 

63 

69 

69 

66 

66 

63 

67 

60 

60 

70 

63 

98 

99 

59 

98 

62 

91 

93 

92 

90 

97 

93 

45 

41.9 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  leierence  notes  iollowing  Station  Indo; 
-    115    - 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUK  FORK 


MIT 


i  NE 


ANTOINE 

APLIN  3  W 

appleton 

ARKAOELPHli 
ARKANSAS  C 

I  ASMOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 


BATESVICLE 


8ENT0NVIH.E 


BLACK  KOCK 


600NEV1LLE  6  r 


BOONEVILLC 
BDONEVILLE  6  Nl 

sooneville 
botkinbuwc  2  s 

qoughton 
branch  i.   nw 
branch  3  sw 


NE 


RINI 

BUFF, 


IWER 


BULL  SHOALS  1 

SUfiOETTE 
CABOT  <•  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEt  1 
CAHOEN  2 

carlisle  i  sw 
carpenter  dam 
clarendon 
clarksville 

CLARkSVILLE  6  NNE 

CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAV 

CORNING 

COVE 

CROSSE TT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

CUMMINS  FARM 

DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OAROANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOIT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOe 
OIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPI 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
LE  FAA  Al 


FAYETTEV 
FOROYCE  I 


LE  EXI 


GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  <■  gSE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  0AM 

GUROON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  springs  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORA  T  I O 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 


ASPER 
JESSIEVILLI 
JONESBORO 
KEISER 


1,^7    JOHNSON 

492  VAN  6UREN 
571*  MADISON 
562  NEWTON 
596  FAULKNER 
632  CLAY 
666  POLK 
730  ASHLEY 
750  PULASKI 
768  LINCOLN 
Bl».  PIKE 


9B2  JOHNSON 
015  HOWARD 
148  DESHA 


300  I 


355  CHICOT 

356  CARROLL 
366  SHARP 

hUi    WASHINGTON 
(.<.<•  WASHINGTON 
5<>0  DALLAS 
54*.  LITTLE  HIVEI 


2976  SEBASTIAN 

78  CLEBURNE 

7".  CLARK 
088  ASHLEY 

32  SHARP 

64  BOONE 

6  5  BOONE 

30  CLEBURNE 

35  POPE 
242  PHILLIPS 

26  HEMPSTEAD 

38  MONTGOMERY 
42  SEVIER 
3466  GARLAND 
540  MADISON 


000&  SCOTT 
!  00641  LAWRENCE 
'  013O  SALINE 

0136  YELL 

01 50  CLARK 

01T8  PIKE 

0168  PERRY 

0196  POPE 

0220  CLARK 

0234  DESHA 

02B6  LITTLE  RIVER  , 
030C  HOWARD 
0325  WOODRUFF 
0350  WHITE 
0456  INDEPENDENCE 
,  0*60  INDEPENDENCE 
0524  CARROLL 
0530  WHITE 
0534.  GREENE 
0536  JACKSON 

0582  SALINE 

0586  BENTON 

0616  CARROLL       i 

0654.  POLK 

0746  LAWRENCE 

0764  GARLAND 

0796  YELL 

0800  NEVADA 

0806  MISSISSIPPI   I 

0825  LOGAN         i 

0826  LOGAN         ' 

0827  LOGAN 
0S30  LOGAN 
0842  VAN  BUREN 
0648  NEVADA 


0936  MONROE 
010  NEWTON 
020  BAXTER 

052  MISSISSIP 
102  PULASKI 
132  12ARD 
152  OUACHITA 

154  OUACHITA 
224  LONOKE 
238  GARLAND 
4  42  MONROE 


1  3S  04 
7  35  S* 

a   34  48 
3  34  47 

31  34  IT    93  25 
3  34  02  I   93  25 


9A  12 

91  05 

92  92 

93  29 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7    36  25 

7:    35  04 

7'    36  09 

7    35  26 

6    3A    33 

1  36  22 
T  36  26  j 
3i  34  29  I 
T  36  07 
3  34  36 
1  35  06 
3  33  41 
Si  35  56 
l|  35  12  j 
I  I 

1  35  13 
1  35  13 
1    35   09 


94  06 
93  58 
91  22 
91    34 


92  37 

9*    13   j 

93  37 
93  58 
91  06  ' 
93  11 
93  39 
93  09 
89    55 


624 
256 

760      5P 


329l      4P      4P 


571  SP-  5P 
277  5P]  TAJ 
1136i      7«      TA 


12951 
11501 

iioo! 


26      6AJ      aA       Si 


93  50 
93  5* 
93  55 
92  26 
.    33    52         93    20 


7  35 

S2 

93 

257a 

7* 

7  36 

22 

92 

480 

2  35 

49 

69 

240 

6P' 

1  34 

57 

9? 

269 

?a 

7  36 

07 

92 

400 

3  33 

3b 

92 

116 

5P 

7* 

3  33 

15 

9? 

155 

1  34 

47 

91 

235 

if-i 

3  34 

27 

405 

41 

91 

172 

1  35 
1  35 

26 

93 

436 

6P 

7A 

T   35 

35 

92 

28  i 

510 

7^ 

T  35 

4B 

T  36 

05 

93 

216& 

[ 

I  35 

05 

92 

314 

SP- 

7A, 

7  35 

24 

90 

29* 

W* 

7A 

4  3* 

26 

94 

1050 

7A 

3  33 

02 

175 

5P 

5P 

1  34 

42 

92 

350 

7Aj 

I  34 

91 

176 

6P| 

6P 

3  34 

15 

93 

700 

7^ 

I  35 

22 

92 

1?S 

1 

T^ 

I     35 

03 

93 

^>i 

I  35 

37(^ 

330 

7A 

4  34 

02 

94 

420 

5P 

7A 

2  33 

7  34 

56 

91 

30 

204 

5P' 

7A 

1  35 

43 

93 

24 

2  350 

5P! 

7A 

7  36  05    91  37 


1  35 

39 

94 

09 

793 

5P 

4  33 

37 

93 

48 

260 

7  35 

7  35 

59 

92 

43 

595 

5P 

19 

547 

53 

42 

1  36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

1300 

1  35 

14 

92 

23 

350 

7P 

1  35 

13 

94 

15 

51B 

7  35 

31 

92 

00 

527 

7A 

210 

3  33 

14 

91 

46 

177 

29 

1150 

7  36 

15 

93 

09 

1370 

7  35 

28 

92 

03 

1  35 

28 

56 

555 

90 

200 

4<  33 

43 

93 

33 

375 

5P 

3  34 

22 

93 

41 

700 

94 

72 

337 

5P 

7  35 

05 

93 

44 

145i 

3  33 

02 

4  33 

35 

94 

03 

300 

JAHE&  V>  WILLIAMS 

RUBY  B>  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS  ' 

RESA  Y.  SHAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRIX 

MOOART  WAT  IS 

JOHN  A.  JONES 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  «.  TRAMMELL 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

PAULINE  A  PINKERTON 

CECIL  WILLIS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 

B.  6.  HAMMOND 

P.  M.  tiRECKENRiUGE 

ETTA  C.  BURKS 

EARLE   L.    BROWNE 

OAVID    L.    STIDHAM 

ANNA    M.    L1LE5 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  R.  P.  PLYLER 

FRED  GREENWELL 
I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

j  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

<  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

<  CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 

;  EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEtS 
WILLIAM  R.  WVATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 
;  B.  H*  WALTHER 
'  AUSTIN  D>  HARRIS 
;  HlXON  H.  bAlLEV 

MARY  REIOER 

JOHN  L.  TAIT 
'  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RAY  e.  HURST 

UEACH 


UNIVERSI 


OF 


Run 


LTON 


AVADELLE  WHISENHUNT 
ELIZABETH  w.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 

NATURAL  DAM 


NIMROD  DAM 
I   NORFORK    DAM 

ODELL  3  N 
I  ODEN   2   W 


COUNTY 


.    2    NNH 


OKAY 
I  OSCEOLA 

OWENSVULE 

OZARK 
'  OZONE 

paragould  radio  KORS 

.  PARIS 


POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


EARL  a.  RIDDICK 

otto  davis 
jonah  lee  sims 
uill  johnson 
laura  polk, 
joe  c.  allen 
u  &  forest  service 
walter  c.  timming 
Cummins  prison  farm 
ferna  jones  tedder 

william  a.  brown 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E*  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

CHRISTINA  a.  DICKEY 

Thomas  f.  hinsley 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  EUDORA 

WALTER  H.  PETERSON 

OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

J  S  WEATHER  BUREAU     j 

JAMES  L*  CRISTCE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E*  AKERS 
MRS  IDA  A  KILLION 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  SANTA 
CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  R0B8S 

ALLEN  J.  LINOER 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  UEENE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WAYNE  STARK 

JANE  LARKEY 

CHARLEY 


1  NE 

REMHEL  DAM 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
'  RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
'  SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 
AYLOR 


5036  BAXTER 

5046  STONE 

5072  FRANKLIN 
'  511*  PIKE 

5112.  HOWARD 

5114|  HOWARD 
'    5156;   HOWARD 

5160l   CRAWFORD 

5174  PIKE 

5186  JACKSON 

520O  PERRY 
5228i  BAXTER 

5354i  WASHINGTON 
535Bi  MONTGOMERY 
5375  HOWARD 
5480  MISSISSIPPI 
5498  SALINE 
55081  FRANKLIN 
5514i  JOHNSON 
555?  GREENE 

5575  LOGAN 
557T  LOGAN 
55661  CROSS 
'  559l|  SCOTT 
5502|  NEWTON 
5564  POPE 
5694  PERRY 
5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 

5B20  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 
5908  NEVADA 
5910  NEVADA 
5970  MARION 

6005  LOGAN 

6006  FRANKLIN 

6007  FRANKLIN 

6008  LOGAN 
6016  MILLER 

6102  HOT  SPRING 
&24B  BENTON 
6253  DESHA 
6352  POPE 


TEX 


I  W6  AIRPORT 


WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FA, 

WARREN 

WEST  FORK 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING 

WHITE  ROCK 

WING 

WYNNE 


6524  BENTON 
5768  DALLAS 
6804  LAFAYETTE 
6620  LINCOLN 
6690  MONTGOMERY 


7036  COLUMBIA 
7048  MILLER 

7469  SCOTT 
7530  LAWRENCE 
7582  BRADLEY 


7772  FRANKLIN 


6052  CROSS 


CLOSED    STATIONS 
EE   CREEK   GUARD   STATION   4116  CRAWFORD 


NEW    STATIONS 


OERMOTT   3   NE 


KEO 

3862 

LONOKE 

35 

92 

00 

230 

7P 

■"^. 

R.  A.  WALLER 

KING5LAN0  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

50 

92 

214 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAD 

90 

231^ 

'^ 

TRESSA  SI.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

5i 

92 

305 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

PIKE 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

4106 

BOONE 

92 

7A 

ETHEL  PUMPHHEY 

LEOLA 

GRANT 

10 

92 

251 

SS 

7*1 

PlERCt  A.  RtEOER 

LITTLE  ROCK  WB  A 

IRPORT 

4246 

PULASKI 

92 

26T 

MIO 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT 

PLANT 

4250 

PULASKI 

46 

92 

513 
2007i 

MJC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4366 

NEWTON 

46  1 

93 

05 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MAO I  SON 

4528 

ST  FRANCIS 

00 

90 

43 

1 
215 

^ 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMBIA 

19 

93 

14  1 

3151 

6P 

73 

k 

H 

EARLE  £.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

COLUMBIA 

20 

93 

36d 

SOUTHWESTERN  G  AND  E  « 

MALVERN 

4552 

HOT  SPRING 

23  ' 

92 

^^3 

5P 

5PI 

RADIO  STATION  KttOK 

MAMMOTH  SPRING 

4672 

FULTON 

91 

69d 

SS 

7Ai 

JOHN  H.  MCKEE 

44 

90 

234 

5P 

7A| 

c 

H 

THOMAS  J.  ASHLEY 

MARKED  TREE 

4554 

POINSETT 

32 

90 

229 

S5 

s; 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

SEARCY 

105d 

S< 

7A 

1  MINNIE  HORTON           > 

MAUMEE 

4595 

03 

92 

39  ! 

123 

c 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

04 

91 

54 

7A 

WILLA  M.  GRAHAM 

MEN  A 

4756 

POLK 

35 

94 

1207! 

6P 

7-J 

c 

M 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4639 

LITTLE  RIVER 

41 

93 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

5 

35 

91 

48  ' 

285 

5F 

"1 

c 

H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Inforraation  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"*  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
N   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       99°    on    the    8+  at    6    stations 

Lowest  Temperature:        24°    on    the    29th    at    Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:  1 .  52  inches  at  Hopper 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  45  stations 
Greatest  One-Day  Precipitation:     1.52   inches   on   the    17th    at   Hopper 


SPECIAL     WEATHER     SUMMARY 


October  was  a  recordbreaking  month  both  from  the  stand- 
point of  high  temperatures  and  the  absence  of  precipita- 
tion.    Fully  30  percent  of  the  State  received  no  measur- 
able amount  of  rain  whatsoever.     The  first  half  of  Octo- 
ber was  virtually  cloudless,   and  the  period  of  very  light 
showers  reported  on  the  14th  through  the  16th  ended 
rain-free  periods  in  many  areas  dating  well  back  into 
early  September.      The  water  shortage  became  acute  in 
some  communities.      Except  for  favorable  conditions  for 
cotton  harvesting,  the  protracted  drought  was  damaging 
to  the  State. 

A  total  of  885  grass  and  forest  fires  were  reported  during 
the  month,  burning  13,  802  acres  of  land.  Sixty  to  seven- 
ty percent  of  the  fires  occurred  in  the  southern  half  of 


the  State.     Late  in  the  month  a  statewide  ban  was  placed 
on  all  types  of  hunting  except  for  bow  and  arrow.     It  was 
the  warmest  October  on  record  in  many  areas  with  the 
average  temperatures  for  the  month  ranging  from  5°  to 
7°  above  normal. 


R.  O.   Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

P.  O.   Box  1819 

Little  Rock,  Arkansas 
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fort  smith  wb  airport  //r 

90.7 

88.5 

89.0 

60.8m 

67.8 

50. 9M 
53.3 
49.6 
60. 3M 
53.4 

70. 8M 
70,9 
69.3 
70, 6M 
70,6 

6.6 
5.0 
6.8 

99 
99 
99 
91 
9* 

6 
8 
8 
3 
11. 

29 
34 
31 
40 
34 

29 
29 
29 

30. 
29 

21 
18 
27 
43 
22 

22 

14 

14 

2 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.07 

.18 

T 

.06 

.07 

-  3.10 
•  3.20 

-  3.38 

.07 

.16 

T 

.06 

.05 

16 
16 
26 
17 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

02ARK 

PARIS 

86.7 

81.1 
87.6 
89.6 

48.8 

59.1 
55.2 

50.8 

67,8 

70.1 
71,4 

70.2 

7.8 

96 

92 

97 
98 

8 

11 

U. 

11. 

31 

40 
35 

32 

29 

30 
29 
29 

28 

31 
20 
23 

13 

1 
11 
19 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

.15 

.13 
.15 

.04 

-  3.16 

.12 

.13 

.15 

.04 

28 

16 
16 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

PELSOR 

RUSSELLVlLLE 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

89.5 
87.1 
69.4 

61.1 

51.4 
55.9 
46.9 

60.8 

70.5 
71.5 
69.2 

71.0 

7.1 

99 
95 

97 
91 

8 
11. 

14. 
8 

33 

42 
31 

41 

29 
29 
29 
29 

24 
15 
24 
28 

18 
11 

14 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

T 

.34 

.10 
.16 

-  3.16 

T 

.34 
.10 
.12 

27. 
17 
17 
26 

•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
I 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

DIVISION  0* 

70.3 

7.1 

.11 

-  3,41 

.0 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

BENTON 

BlAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

88.4 
67.9 
87.2 
88.3 
87.7 

54.2 

50.4 
48.8 
50.6 
47.5 

71.3 
69.2 
66.0 
69.5 
67,6 

5.1 

99 
98 
96 
97 
97 

5 

8 
11. 
8 

a 

30 

30. 

30 

29 

29 

14 
26 
37 
26 
36 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

.30 
.07 
.13 
.16 

.04 

•  3.06 

.30 
.07 
.13 
.11 
.03 

16 

17 
17 
17 
15 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

mOrrilton 

88.0 
86.7 
88.3 
87.7 
88.8 

59.0 
49.5 
51.8 
48.7 
53.5 

73,5 
66.1 
70.1 
68.2 
71,2 

7.4 
7.0 
7,6 

97 
95 

97 
97 
96 

8. 

11 

u. 

14 
14. 

29 

30 

30 
SO 
30 

15 
33 
26 

30 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.01 
T 

.10 
.00 

T 

-  3.45 

•  2.76 

•  2.90 

.01 

T 

.10 

,00 
T 

17 

17. 

31 

31. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NIMROO  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

88.2 
89.4 
87.8 

51.2 
50.1 
53.5 

69.7 
69.8 

70,7 

6,8 

98 
98 
97 

9 

10 

8 

30 
29 
30 

30 
28 
25 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

.30 
.05 
.00 

-  2.95 

.30 
.05 
.00 

17 
17 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

DIVISION  05 

69,8 

5,9 

.09 

.  3. IS 

.0 

FAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

BrinklEy 

87.4 
86.6 

50.3 
49.5 

68.9 
68.1 

4.7 

95 
95 

13. 
U 

28 

30 

30 
30 

35 

39 

12 
9 

0 
0 

I 
1 

0 
0 

T 
.00 

T 
.00 

27 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
OCTOBER  1963 


Temp«ratur« 

Precipitation 

.1 
f- 

•  1 

i  i 

1 

1 

si 

J 

t> 
r 

^ 

1 

S 
a 

1 

: 

s 

a 

No.  o 

Ooyi 

1 

•   1 

1 

1 
J 

i 

Snow,  SiMt 

No.  of  Doyi 

Station 

Mox. 

M 

n. 

1 

t 

a 

• 

1 

o 

o 

• 

1 

o 

o 

1 

i 

s 

»t 

.  s 
Si 

Si 

•:j 

DES    ARC 

87.2 

53.5 

70.4 

95 

lU 

35 

30 

27 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HELENA 

85.2 

50.9 

68.1 

3,1 

93 

4 

33 

30 

42 

6 

0 

0 

0 

,00 

•    2.80 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HEO 

es.2 

51.8 

66.5 

93 

11 

33 

30 

27 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARIANNA    2    S 

86.1 

52.0 

69.1 

5,7 

94 

11* 

28 

30 

31 

7 

0 

1 

0 

.00 

-    3.18 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAINT    CHARLES 

87. OM 

52, OM 

69. 5M 

95 

12* 

33 

30 

40 

12 

0 

n 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUTTGART 

88.9 

56.4 

72.7 

7,9 

95 

10* 

39 

30 

16 

19 

0 

0 

0 

.00 

-    2.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUTTGART    9    ESE 

8?. 3 

49.8 

67.6 

93 

12« 

31 

30 

49 

6 

0 

1 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WEST    MEMPHIS 

84.5 

54,4 

69.5 

93 

13 

34 

30 

26 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MYNNE 

87. IM 

53. 8M 

70. 5M 

93 

ll« 

31 

30 

18 

7 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION    06 

69.4 

5,6 

T 

-    3.05 

.0 

SOUTHWEST 

ASHDOWN 

M 

M 

M 

97 

9* 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

DE    OUEEN 

88.5 

51.2 

69.9 

97 

6 

34 

29 

21 

13 

0 

0 

0 

,29 

.29 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

OIERKS 

89.5 

48.8 

69.2 

99 

6 

30 

29 

27 

14 

0 

1 

0 

,02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOPE    3    NE 

87.9 

52.4 

70.2 

5,3 

96 

8 

39 

30 

22 

13 

0 

0 

0 

.00 

-    3.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOtlNT    IDA 

88.6 

48.3 

66.5 

6,5 

96 

12 

30 

29 

30 

16 

0 

1 

0 

.02 

-    3.60 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

NARROWS    DAM 

68. 7 

48.7 

68.7 

98 

9 

31 

29 

35 

13 

0 

1 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

87.6 

52.6 

70.1 

97 

9 

34 

29 

28 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

OICAY 

89.2 

52.4 

70,6 

4,8 

97 

13. 

35 

29 

19 

14 

0 

0 

0 

T 

•    3.39 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

STAMPS 

87.* 

54.4 

70.9 

95 

13. 

41 

30 

20 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEXARKANA    WB    AIRPORT       //R 

86.9 

57.6 

72.3 

6,2 

95 

9 

42 

29 

12 

12 

0 

0 

0 

T 

-    2.96 

T 

31. 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION    07 

70.1 

5,7 

.04 

-    3.49 

.0 

SOUTH   CENTRAL 

arkadelphia 

88.8 

53.8 

71.3 

97 

8 

38 

30 

16 

14 

0 

0 

0 

.27 

-    3.17 

,27 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMDEN    1 

88.1 

51.9 

70.0 

5,1 

96 

13. 

36 

29 

23 

13 

0 

0 

0 

.26 

•    2,81 

,28 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

86.6 

51.3 

69,0 

2,8 

95 

13 

36 

30 

28 

10 

0 

0 

0 

.00 

-    2.95 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

FORDYCE    6    W 

89.1 

55.4 

72,3 

97 

11. 

39 

30 

16 

IS 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MAGNOLIA    3    N 

88.1 

51.5 

69,6 

3,1 

96 

13 

36 

30 

20 

12 

0 

0 

0 

.00 

-    2.79 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

67.0 

50.6 

68,9 

95 

14 

34 

30 

34 

11 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PRESCOTT 

86.8 

56.3 

71.4 

5,6 

96 

13 

41 

30 

18 

12 

0 

0 

0 

.31 

•    3.11 

,21 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPARKMAN    3    WSW 

WARREN 

89.3 

52.5 

70,9 

4,8 

98 

14 

37 

30 

22 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION    08 

70,5 

4,9 

,11 

.    2.97 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT    T    S 

68.0 

53.8 

70,9 

5,3 

97 

11 

36 

30 

21 

13 

0 

0 

0 

1.20 

-    1.51 

1,20 

15 

.0 

0 

1 

1 

I 

CUMMINS    FARM 

82.5 

50.3 

66,4 

94 

8 

32 

30 

44 

7 

0 

1 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OERMOTT    3   NE 

86.5 

50,2 

68,4 

95 

13. 

28 

30 

36 

11 

0 

1 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUMAS 

87.6 

52,4 

70,0 

4,8 

96 

13 

33 

30 

24 

16 

0 

0 

0 

,00 

-    2.66 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EUDORA 

88. iM 

54, 9M 

71, 5M 

96 

14. 

37 

30 

19 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONTICELLO    3    S 

86.6 

53,7 

70,2 

94 

14. 

37 

30. 

29 

11 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINE    BLUFF 

86.6 

56,0 

71,3 

5,0 

94 

11. 

36 

30 

18 

10 

0 

0 

0 

.00 

•    3.26 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PINF    BLUFF    FAA    AIRPORT 

86.8 

54,3 

70,6 

96 

11 

37 

30 

25 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTLAND 

ROHWER    2    NNE 

66.1 

50.6 

66,4 

94 

14. 

30 

30 

30 

8 

0 

1 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION    09 

69,7 

4.5 

,13 

-    2.67 

,0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  montli 

s. 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

>5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WARREN 

4     INCHES 

KAX. 
MIN 

71 

67 

73 

66 

74 
66 

76 

70 

76 
69 

75 
69 

75 

70 

75 
71 

77 
71 

75 
71 

76 
70 

75 

71 

76 
71 

75 
71 

75 
70 

75 
72 

74 
72 

74 
71 

75 
70 

75 
69 

74 
66 

74 
68 

73 

69 

73 
69 

74 
70 

75 
70 

75 
70 

78 
70 

72 
69 

69 
63 

69 
62 

74.3 
69.2 

SLOPE  OF  QROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE,   SANDY  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

ph. 

Relati 

ve     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 
a.  a  « 

s 

Stahon 

en 

"o  a  a 

ill 

1 

1    . 
|1 

s 
o     a 

a  °l 

M 

r 
o  t- 

X 

1^ 

o  u 
o 

ID 

ZU 

in 

oi3 

o 

§ 

3 

i 

g 

i 

I 

e 

si 

1 
.2 

III 

FORT   SMITH   WB   AIRPORT 

NE 

21 

5.7 

25 

w 

16 

67 

81 

36 

40 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

90 

3.0 

LITTLE   ROCK   WB    AIRPORT 

WSW 

10 

5.4 

27 

E 

15 

77 

86 

33 

46 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

87 

2.4 

TEXARKANA   WB    AIRPORT 

SE 

16 

6.3 

- 

- 

- 

61 

81 

42 

40 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

e2 

Day  of  Month 

1  1  2    3 

4   5  {  6 

7    8    9 

10   U   12 

13   14   15 

16   17  1  18 

19  I  20   21 

22   23   24 

25   26  I 

27 

28   29  {  30 

31 

RBUTHwEJT 

BEAVER  DAN 
BENTONvILLE 
BERRYVILLE  »  NW 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 

.01 
T 

■  2« 
•  T« 

.00 

.03   T 
.74 

T 

T    T 

.03 
.21 

FAYETTEVILLE  FA«  AP 

FAYETTEVRLE  EXP  5T« 

GRAuETTE 

GREEN  FOREST  >  ESE 

HARRISON 

.03 
.0* 
.P 
.00 
.31 

.29 

.03 
T 

T 

.04 

.17 

.04 

T 
.02 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

OOELL  3  N 

.A2 
.lA 
.12 
.IT 
.0< 

T 

.14   .25 
.14 
.12 
.17 

7 
T 

.04 

.03 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

T 
.13 

^ 

.07 

I 

.01   .05 

T 

NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHAOE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  OAH 

.23 

l.A' 
.00 
.At 

T 

.IS   .05 
1.35 

.06   .3! 

T 

T 
.14        T 

T 

T    , 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.11 
.72 
.00 
.70 
.41 

.03 

.13   .3( 

.60 

.02   .4! 

.06 

.oa 

.29 
.02 

.04  ', 

MOUNTAIN  VIE»  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

.27 
.2C 

1.27 

.2T 

.oa 

.31   .96 

.12 

T 

NORTHEAST 

ALICIA 
BALD  KNOB 
BAIESVILLE  LIVESTOCK 

batesvillE  l  and  0  •! 

BEECH  GROVE 

.OA 

T 

T 

.01 

.3« 

T 

I 

.04 

T 

.01 
.05 

.31  I 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEvILLE 

buroette 

CORNING 

.07 

T 
T 

.00 
T 

T 

T 

.07 

T 
T 

GEORGETOWN 
JONESaoRO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

.00 
.03 
.12 

T 
.00 

T 

T 

T 

.03 

.12  '. 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 

.10 

.00 
,00 
.BO 
.00 

.09 

.65 

.05  . 
.15  I 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

.u 

.13 

.11 

.15 

.04  I 

WEST  CENTRAL 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

600NEVILLE 

clarkSville 

.27 

T 

.27 

.07 

.11 

T 

.2' 
T     T     T 
.13   .10 
•  07 
.IB 

7 

T 

.04 
T 

COVE 

DANVILLE 

OAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  UB  AIRPORT  //R 

.27 

.03 
T 

.0« 
■  07 

T 

.02 

T    T    .o; 

T     .06 
.05 

.01 

.25 

T 

.01 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

.15 

7 

.24 

.00 

T 

7 
.21 

T 

.03 
.03 

.12 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZAUK 
OZONE 

.13 
.09 
.02 
.1! 
.33 

.13 

.15   7 

T 

T 
.02 

.33 

.09 

T 

PARIS 
PARKS 
PELSOR 
RATCLIFF 

RU5SELLVILLE 

.04 
.50 

T 

T 

.    .    . 

-   -   - 

-    -    - 

7 

-    -    - 

.04 
.50 

T     T 

-     -     - 

-    -    - 

-     - 

T 

T 

-  : 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

.34 

.10 
.It 

T     .34 

.10 
T     .04 

T 

T 
.12 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

APLIN  I  w 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

.30 
.3! 

,0* 

.n 

.le 

.05 

.30 

.35   T 

.07 
.13 
.11 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREEN8SIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JESSIEVILLE 

.06 
.06 
.04 
.01 
.04 

.03 

.06 

T     .01 
.04 

.06 
.01   T 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

.13 

T 

.10 

.13 

.00 

T 

.10   .03 

T     T 

T 

T 

.10  ', 
.13  . 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
OWENSVILLE 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOMER 

T 

.30 
7 

.03 
.00 

T 

T 

.30 

T 
.05 

T 

T   . 

loiDi  (oUowing  Station     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
OCTOBER  1963 

Station 

a 

Day  of  Month 

1  {  2   3 

4  1  S  1  6 

7  1  8   9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

18  1  17   18 

19  I  20   21 

22   23   24 

25  {  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

[*5T  CtNTftiL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BDINKLEV 
CABOT  t  Sl> 
CARLISLE  1  SU 

T 

•  00 
.00 
.IT 

• 

t 

.17 

CLARENDON 
OES  ARC 
HELENA 
KEO 
MADISON 

T 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

HAfilANNA  2  S 
PARKIN  2  « 
SAINT  CHARLES 
STUTTOART 
STUTTOART  9  ESE 

,00 

loo 

.00 
.00 

.   .   . 

-   -   - 

-   •   - 

-   -   - 

-   -   - 

-    -    - 

-   -   - 

• 

-   -   - 

-  '- 

KEST  HEHPHIS 
WYNNE 

.00 
.00 

SOUTHWEST 

ANTOINE 
ASHOOWN 
ATHENS 
DAISV  3  E 
DE  QUEEN 

.oa 

.12 
.01 
.21 

T 

.03  .oa 

.07 

-    -   - 

-   -   - 

.01   7 
.29 

- 

.oa 

7 

•      \ 

DIERKS 
FULTON 
GLENWOOO 
HOPE  !  NE 
HOPPER 

.02 
.0< 
.00 
.OC 
1.92 

U52 

.02 

HORATIO 
INDEX 

langlEy 
mount  ida 
narrows  dam 

•  22 
.00 
.11 

.02 

.00 

T    .10 

.22 

.OB 
.02 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNU 

NEWHOPE  3  E 

OOEN  2  w 

OKAY 

T 

T 
.0( 

.0« 

T 

T 
7 

T 
.0« 

PINE  RIDOE 

STAMPS 

STORY 

TEXAfiKANA  WB  AIRPORT   //R 

loo 

T 

" 

■ 

. 

■    ■ 

. 

T 

.3t 

7    I 

SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADElPHIA 
BLUFF  CITY  J  SH 
80U0HT0N 
CAMOEN  1 

•  72 

•  27 

•  00 

•  21 

•2a 

.24   .3S 
.27 

7     .2R 

.2a 

.10 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

OURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAy  lock  and  DAM  8 

.00 
.00 

.s« 

.0( 
.00 

.SI   .OS 

PRE  SCOTT 
SPAHKMAN  3  WSM 
TAYLOR 
WARREN 

.31 

• 

.00 

7 

-   -   - 

-   -   - 

.   .   . 

-   -   - 

T 

.21 

7 

.    .    . 

-    -    - 

-    - 

.10 

-    -    - 

-   : 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CR0S5ETT  T  S 
CUMMINS  FARM 
DEBMOTT 
OERMOTT  3  NE 

.21 

1.2( 

.00 
.00 
T 

1.20 

T 

.2B 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 
MONTICELLO  3  S 

PINE  Bluff 

.00 

T 

.00 

.0( 

.00 

T 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 

T 
.00 

-   ■   - 

•   -   - 

. 

-   -   - 

-    -    - 

-     -    - 

-    -    - 

. 

. 

- 

•    -    - 

7    . 

)•  loLlowLng  Slslioo    index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER    1963 


SUUon 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NORTHWEST 

BFAVER  0*M 

MAX 

MIN 

79 
39 

82 

41 

89 
44 

92 

45 

90 
44 

90 
42 

92 
43 

94 
46 

90 
48 

93 

51 

90 
51 

91 
49 

84 
47 

68 
47 

90 
53 

65 

54 

89 
94 

65 
54 

86 
53 

86 
52 

85 

48 

66 
49 

85 

50 

83 
92 

64 
53 

81 
52 

63 
52 

83 
51 

69 
29 

61 
30 

74 
54 

85.0 
47.7 

BFNTONVILLE 

MAX 
MIN 

SI 
41 

85 
45 

88 
50 

87 
48 

86 
50 

87 
45 

90 
48 

87 
48 

91 
52 

91 
54 

90 
54 

82 

50 

89 
47 

69 
52 

85 
55 

69 
97 

83 
56 

63 
53 

83 
54 

81 
52 

83 
55 

83 
52 

60 
53 

82 
94 

60 
60 

83 
52 

62 

30 

70 
50 

82.7 
50.8 

EIREKA  SPRtNCS 

MAX 
MIN 

84 
*6 

89 
52 

86 
57 

87 
50 

67 
51 

69 
51 

92 

56 

90 
56 

92 
54 

93 
57 

92 

65 

62 
53 

86 
90 

90 
57 

85 
59 

65 

60 

84 
58 

65 
57 

85 

60 

84 
56 

84 
55 

65 
56 

81 
58 

83 
55 

80 
56 

81 
55 

81 
54 

59 
32 

72 
43 

83.9 
54.2 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
36 

89 
41 

93 

47 

91 
46 

90 
45 

90 
40 

92 
45 

93 
46 

92 
46 

90 
56 

92 

49 

85 
47 

89 
45 

90 
50 

86 
52 

84 
57 

84 
60 

83 
52 

84 
51 

82 

50 

84 
54 

84 
47 

82 
52 

80 
55 

61 

56 

80 
50 

63 

50 

64 
25 

72 
39 

84.4 
47.9 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

81 
42 

87 
50 

91 
51 

90 
50 

89 
49 

88 
44 

91 
51 

91 
50 

91 

54 

90 
65 

91 
61 

69 
49 

86 

47 

90 
57 

85 
56 

S3 
60 

84 
61 

84 
56 

83 
62 

S3 
54 

83 
60 

84 
56 

81 
55 

60 
58 

79 
62 

80 
54 

82 
52 

64 
30 

72 

44 

84.1 
53.4 

fiPAVETTE 

MAX 
MIN 

63 
40 

90 
45 

93 

47 

93 
51 

92 

49 

92 

47 

94 
48 

93 
46 

94 

54 

93 
56 

94 
57 

85 
46 

90 
49 

92 
52 

89 
55 

64 
58 

86 
60 

87 
54 

86 
56 

84 
54 

65 
56 

86 
54 

84 
53 

84 
54 

82 
59 

83 
53 

65 
50 

66 
24 

75 
42 

86.1 
50,8 

HARRISON 

MAX 
MIN 

84 
43 

86 
62 

89 
66 

86 
58 

69 
46 

90 
41 

95 
48 

90 
48 

69 
49 

87 
60 

84 
62 

83 

60 

88 
51 

86 
51 

81 
49 

81 
47 

82 
52 

84 

50 

83 
59 

85 
51 

85 
52 

69 
36 

61 
44 

83.6 
51.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
44 

89 
54 

88 
64 

87 
56 

66 
49 

86 
51 

90 

97 

68 
61 

87 
96 

92 
62 

90 
60 

82 

60 

87 
59 

86 
98 

86 
60 

82 
60 

80 
59 

83 
60 

85 
56 

83 
57 

83 
57 

85 
54 

80 
58 

80 
58 

78 
61 

61 
58 

83 

58 

58 

37 

69 

44 

82.7 
55.6 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

8i 
40 

91 

47 

90 
51 

67 
43 

82 
42 

92 

51 

94 
92 

90 
48 

91 
94 

97 
54 

94 
53 

88 
58 

88 
49 

93 
52 

89 
55 

65 
62 

84 
56 

87 
58 

90 
56 

83 
54 

87 
48 

88 

50 

84 
53 

85 
52 

S3 
58 

86 
93 

85 
52 

63 
34 

71 
39 

86.0 
51.0 

HMCKf, 

MAX 
MIN 

85 
45 

89 
50 

91 
59 

92 
55 

92 
55 

92 

60 

92 
59 

92 
56 

96 
98 

94 
60 

93 
63 

69 
55 

90 
94 

92 
59 

89 
59 

65 
61 

85 
61 

86 
58 

87 
58 

65 

56 

80 
58 

67 
55 

83 

97 

63 
56 

80 
61 

63 
56 

65 
55 

67 
37 

74 
45 

85.9 
56.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
41 

89 
46 

94 
48 

92 
56 

90 
54 

92 
49 

88 

90 

92 
48 

90 
90 

94 
60 

94 
60 

85 
50 

91 
96 

92 
54 

87 
56 

65 
60 

87 
60 

87 
57 

87 
56 

66 
59 

80 
56 

67 
93 

85 

96 

83 
58 

64 
63 

85 
54 

76 
53 

84 
50 

67 
30 

71 
42 

72 
60 

89.7 
53.1 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

MAX 
MIN 

87 
33 

93 
36 

94 

41 

90 
39 

89 
36 

92 
35 

99 
43 

91 
41 

91 

41 

97 
43 

99 
41 

68 
44 

91 
41 

95 

45 

88 
50 

89 
54 

86 
50 

87 
48 

69 
45 

88 
46 

87 
43 

88 
39 

84 

44 

89 
43 

84 
52 

89 

47 

86 
47 

72 
59 

63 
25 

73 
31 

S3 
49 

87.3 
42.8 

6REERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

77 
45 

81 
46 

88 
52 

93 
55 

87 
46 

87 
50 

68 
94 

90 
54 

95 
55 

86 
52 

93 
94 

93 
54 

90 
57 

91 
57 

93 
58 

92 
59 

89 
57 

65 
54 

86 
53 

88 
53 

67 
51 

86 
49 

87 
52 

84 
94 

81 
55 

64 
99 

85 
56 

87 
56 

72 
42 

64 
36 

71 
40 

85.9 
52.2 

MAMMOTH  SPRINC 

MAX 
MIN 

83 
38 

90 
40 

91 

45 

85 
41 

86 
41 

90 
43 

92 
48 

68 

48 

87 
44 

94 
45 

96 

47 

87 
48 

89 
50 

93 
50 

92 

50 

63 
55 

87 
53 

89 
54 

90 
49 

88 
50 

89 

46 

89 
43 

87 
46 

83 
46 

86 

50 

87 
90 

85 

50 

70 
50 

64 
28 

66 
30 

81 
52 

86.1 
46.2 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

83 
43 

90 
49 

91 
52 

87 
46 

83 
45 

87 
40 

92 
49 

90 
56 

67 
97 

94 
57 

92 

63 

86 
56 

89 
49 

92 
94 

88 
57 

87 
66 

83 
63 

85 
61 

89 
59 

85 
55 

65 
57 

86 
91 

83 
61 

63 
62 

85 
62 

83 
60 

84 
60 

67 
55 

61 
33 

70 
45 

80 
96 

84,7 
94.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

86 
53 

91 
56 

91 
92 

89 
92 

89 

90 

92 
52 

93 
98 

91 
56 

90 
57 

95 

58 

94 
61 

87 

97 

90 
98 

94 

60 

91 
64 

88 

5e 

67 
59 

86 
59 

69 
59 

86 
57 

86 
56 

68 
97 

82 
59 

84 
99 

84 
59 

87 
99 

89 
53 

69 

63 

41 

70 
49 

80 
45 

86.9 
99.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

72 

40 

84 
43 

90 
49 

91 
43 

89 
43 

85 
44 

89 
46 

92 

50 

89 
51 

86 
50 

95 
52 

94 
95 

86 

90 

86 
52 

92 

54 

90 
57 

89 
95 

93 
55 

89 
53 

87 
54 

85 
49 

85 
46 

86 
49 

82 

54 

83 
56 

83 
94 

84 
55 

84 

54 

69 
34 

61 
34 

69 
45 

84.7 
♦9,2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 
42 

87 
53 

90 
56 

67 
49 

86 

44 

87 
44 

90 
60 

89 
59 

85 
56 

91 
57 

90 
63 

86 
59 

69 
48 

91 
52 

90 
56 

S3 
62 

83 
97 

62 
57 

82 
56 

83 
56 

61 
54 

83 
51 

80 
57 

78 
57 

80 
56 

89 
55 

81 
55 

68 
52 

61 
34 

66 

38 

77 
90 

83,0 
53,1 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

80 
39 

86 
44 

94 
46 

86 
59 

86 
46 

67 
43 

90 
54 

94 
50 

87 
53 

91 
47 

94 
49 

92 

48 

90 

90 

90 
59 

90 
53 

85 
54 

86 
51 

87 
62 

87 
48 

68 
50 

87 
45 

86 
44 

83 

48 

84 
53 

95 
90 

84 
50 

85 

51 

78 
56 

68 
43 

71 
30 

89,9 
49,0 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

85 

42 

91 
49 

94 
56 

89 

49 

89 
43 

83 
46 

94 
98 

99 
56 

90 
51 

96 
51 

96 

61 

93 

58 

93 
53 

94 
54 

93 
56 

86 
63 

86 
58 

89 
56 

91 
55 

90 
52 

90 
51 

68 
54 

87 
55 

66 
56 

88 
55 

85 
59 

76 
93 

70 
34 

71 
39 

88,0 
92.2 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

MAX 

MIN 

82 
36 

89 

41 

92 

47 

87 
43 

87 
39 

69 
43 

91 
94 

67 
50 

68 
49 

93 

45 

93 
92 

90 
49 

90 
47 

92 
49 

91 
51 

86 
59 

89 
99 

67 
92 

88 
49 

87 
45 

87 
45 

87 
43 

85 

47 

84 
49 

85 
51 

84 
54 

86 
92 

77 
98 

67 
39 

70 
28 

86.1 

47,4 

BlYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

80 
41 

84 
55 

83 
59 

82 

47 

87 
46 

86 
57 

85 
91 

86 
60 

82 
55 

88 
90 

92 
62 

88 
66 

88 
95 

88 
54 

86 
61 

63 

60 

83 
98 

64 
97 

85 
54 

86 

50 

86 

47 

89 
49 

85 
91 

76 
61 

81 
53 

83 
97 

86 
96 

79 
99 

69 
36 

66 
32 

83,1 
93,0 

CORNING 

MAX 
MIN 

81 
41 

87 

47 

90 
54 

82 
46 

86 
46 

86 

90 

89 
92 

86 
54 

84 

48 

90 
50 

99 
96 

87 
61 

88 
56 

88 
54 

89 
55 

66 
58 

86 
59 

67 
57 

87 
52 

88 
52 

88 
49 

86 
46 

85 
51 

83 
54 

64 
52 

85 
55 

89 

96 

74 

91 

64 
37 

68 
33 

84,7 
91.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

82 
45 

88 
52 

90 
62 

84 
58 

66 
54 

69 
99 

90 
95 

90 
62 

89 

55 

92 
94 

99 
64 

90 
65 

89 
60 

91 
59 

89 
58 

86 

60 

84 
60 

85 
56 

89 
53 

89 
55 

89 
54 

68 
53 

85 
54 

83 
57 

65 
55 

86 
56 

86 
60 

SO 
99 

66 
40 

70 
39 

89,9 
95,5 

KEtSER 

MAX 
MIN 

82 
42 

85 

53 

90 
57 

84 
46 

87 
47 

86 

97 

87 
50 

89 
53 

84 
51 

89 
93 

93 

96 

91 
59 

90 
54 

91 
56 

88 
62 

84 
56 

85 
56 

85 
55 

86 
52 

67 
51 

87 
46 

86 
49 

65 
51 

81 
63 

81 
53 

84 
54 

66 
99 

80 
94 

67 
38 

67 
34 

84,7 
92,3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

83 

41 

85 

50 

90 
54 

86 

50 

68 

48 

88 
46 

89 
52 

90 
53 

86 
50 

90 
49 

92 
96 

90 
99 

92 
53 

91 
54 

88 
58 

84 
58 

84 
56 

65 
54 

86 
51 

87 
50 

86 
49 

86 
48 

85 
49 

76 
99 

61 
51 

83 
53 

66 
94 

SO 
94 

70 

41 

68 
33 

85,0 
91,1 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

81 
45 

87 
50 

91 
56 

85 
53 

87 
49 

90 
92 

90 
56 

90 
56 

91 
93 

92 
52 

94 
59 

90 
60 

90 
57 

91 
97 

90 
58 

85 
61 

87 
63 

66 
60 

86 
54 

88 
58 

87 
52 

86 
51 

84 

54 

84 
55 

86 
55 

85 

57 

86 

58 

75 
56 

64 

44 

70 
36 

86,0 
94,2 

PARASOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

80 
44 

85 
51 

86 

60 

82 

50 

68 
91 

87 
56 

89 
55 

87 
57 

84 
94 

89 
92 

91 
98 

68 
61 

88 
58 

87 
56 

87 
57 

85 

57 

81 

58 

84 
57 

86 
55 

67 
93 

86 
53 

86 
52 

83 
59 

60 
56 

83 
53 

84 
57 

66 
99 

80 
55 

67 
42 

69 
36 

83.8 
93.8 

•POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

80 
39 

86 
44 

69 
57 

83 
49 

87 
47 

68 
50 

82 
91 

86 
»9 

84 
51 

89 
47 

94 
51 

86 
55 

86 
60 

86 
56 

88 
54 

85 
54 

83 

59 

65 
54 

87 
49 

88 
49 

86 
47 

86 
45 

84 
48 

83 
46 

83 
50 

84 
52 

66 
54 

71 
51 

61 
34 

66 
32 

83,6 
49,4 

SEARCV 

MAX 
MIN 

80 
44 

85 

47 

93 
51 

86 
56 

67 
90 

88 
92 

90 
95 

95 
54 

88 
98 

90 
91 

96 
53 

91 
53 

92 

57 

92 
59 

90 
57 

85 

58 

68 

57 

89 
59 

69 
52 

90 
55 

90 
49 

69 

48 

86 
92 

65 
54 

85 
54 

87 
54 

68 
55 

76 
58 

67 
40 

70 
34 

86,8 
92,2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 

43 

87 
49 

90 
53 

83 
49 

87 
47 

89 
91 

90 
54 

87 
55 

89 

90 

91 
49 

93 
56 

87 
98 

87 
56 

90 
55 

69 
54 

89 
99 

65 
63 

66 
59 

86 
52 

88 
53 

88 
49 

66 
48 

84 
51 

84 
53 

85 
52 

84 
57 

66 
57 

72 

47 

65 
37 

68 
35 

80 
90 

84.9 
51,6 

WEST  CENTRAL 

X 

BOONEvILLE 

MAX 
MIN 

86 
38 

92 
42 

95 
45 

94 
58 

92 

50 

93 
42 

96 
53 

99 

47 

95 
60 

98 
57 

96 
49 

93 
93 

97 
50 

97 
52 

94 
99 

94 
64 

92 
56 

93 
54 

92 
52 

92 
52 

91 
50 

90 
46 

87 

85 

87 

87 
54 

90 
56 

79 
61 

72 
29 

SO 
46 

81 
94 

90.7 
50,9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
44 

91 
45 

96 

47 

92 
53 

92 
49 

92 

45 

99 
98 

99 
50 

92 
57 

95 
96 

97 
52 

94 
91 

94 
52 

99 

97 

92 
97 

89 
64 

87 
58 

69 
57 

88 
54 

68 
54 

87 
50 

88, 

50 

85 
58 

84 
59 

84 
64 

87 

57 

88 
58 

75 
61 

69 
34 

73 
48 

81 
53 

68.5 
53.3 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

85 
39 

69 
42 

97 
46 

92 

90 

90 
54 

90 
44 

95 
53 

99 
49 

95 

51 

96 

50 

95 

90 

93 

91 

94 

50 

95 
93 

93 
98 

89 
64 

89 
54 

69 
51 

86 
50 

66 
49 

86 
46 

88 
45 

65 
91 

87 
53 

84 
99 

86 
52 

90 
55 

79 
61 

72 
31 

74 
39 

84 
39 

89.0 
49.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

76 
54 

65 

70 

91 
66 

63 

60 

82 

60 

77 
64 

87 
63 

90 
70 

62 
62 

88 
65 

67 
69 

89 
61 

89 
62 

84 
69 

83 
60 

60 
61 

80 
61 

78 
62 

78 
60 

78 

60 

70 
51 

96 

40 

66 
40 

80.8 
60.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER    1963 


StaHon 


Day  Oi  Month 


10      11      12 


22      23      24 


28      29      30      31 


FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

MFNA 

MOUNT  MAGAZINE 

07ARK 

PARIS 

PFLSOR 

RLSSELLVILLE 

SllBlAcO 

WALORON 

WHITE  ROCK 

CENTRAL 
ALUM  FORK 
8FNT0N 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CriNWAY 
SREENBRIER 
HOT  SPRIN6S  1  NNE 
LFOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

FAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BrINKlEY 
DFS  ARC 
HELENA 
KFO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

SOUTHWEST 
ASHOOwN 


90   95 
<.6  *e 


MAX   B<>   S9 
MIN  46   47 


63   84 
40   43 


78   84 
4t   43 


83   89 
40   «2 


83   88 
38   '•O 


85   88 

48   50 


81   84 
38   43 


82   88 
42   48 


81   86 
42   42 


85   90 
44   47 


80   85 
40   44 


82   92 
39   42 


82   88 

43   49 


85   88   93 


83   86 
43   52 


85 
43 

85  89  95 

45  56  57 

73  81  84 

40  41  50 

80  83  90 
48  57  60 

81  85  91 
40  56  57 


84   87 
39   42 


92 
4S 


90   90 
SO   46 


89   88 
53   46 


89   87 
55   46 


93   88 
5S   51 


85   84 
54   49 


87   88 
52   47 


9«   88 
55   56 


90   90 
59   5* 


91   88 
53   48 


86   87 
51   48 


87   88 
53   50 


95   94 
49   51 


54   46   44 


99   91 
50   53 


92   89 
50   58 


91   90 
46   48 


92   92 
49   43 


89   91 
42   45 


92   92 
56   59 


89   91 
45   49 


89   93 
47   51 


90   92 
45   51 


90   90 
53   50 


97   90   88 
54   47   49 


92   92 

45   48 


90   91 
49   54 


89 
59 


91   91 
54   50 


92   97 

63   60 


94   95 
49   50 


9*   97   95 
58   55   55 


91   86 
55   55 


95   92 
59   62 


88   93 
53   54 


97   97 
52   52 


95   96   91 
57   52   59 


93   94   90 
50   42   49 


97   97 
53   52 


95   95 
57   56 


95   93 
50   47 


9*   95 
65   66 


95   93 
52   52 


97   93 
55   54 


95   95 

50   47 


96   96 
56   59 


90   95 
*e   57 


93   95 

*8   50 


91   9» 
55   55 


90   92 
52   52 


95   9* 
56   59 


89   91 
49   50 


91   93 
54   56 


96   96 
53   50 


93   92   90 
56   61   59 


95   96 
51   55 


9*   95 
56   57 


95   95 
52   53 


9*   9* 
53   5* 


9*   95 
50   54 


95   97 
53   52 


91 
62 


96 
51 


90   87 
60   63 


92   88 
58   58 


88   89   88 
63   57   56 


91   88 
65   56 


90   85 

61   59 


85   86 
57   61 


91   89 
56   56 


87   86 
61   56 


82   87 
56   60 


87 
59 


89 
56 


8«   86 
59   59 


81   83   87 

59   62   55 


86   86   88 


88   85   87 
56   56   53 


87   87   91 
60   61   56 


54   57   54 


86   86 
51   49 


90 

57 


87   86   86 


89   87 
49   45 


87   85 
58   59 


90   88 
53   49 


87   88 
53   49 


89   88 
47   45 


90 
50 


88   88 
50   51 


91   91 
57   54 


87   87 
50   47 


85   83 
58   57 


47   52   56 


80   82 
62   62 


85   85 
58   60 


90   89   85 
48   *6   54 


85   85 
53   54 


46   34   45 


89 

85 

88 

85 

88 

79 

69 

75 

n6 

47 

53 

53 

59 

54 

61 

33 

39 

45 

87 

85 

83 

84 

85 

74 

68 

75 

79 

53 

60 

62 

63 

58 

61 

42 

47 

55 

89 

88 

85 

81 

88 

83 

71 

78 

90 

45 

55 

55 

62 

53 

58 

31 

38 

53 

80 

78 

76 

80 

80 

67 

64 

68 

71 

62 

60 

61 

61 

62 

50 

41 

46 

54 

86   85 
51   54 


87   85 
46   50 


86   86 
45   47 


88   85 

44   51 


88   85 
43   49 


86   85 
56   60 


87   85 
44   49 


89   87 
49   51 


87   85 
44   49 


89   88 
49   *9 


87 
52 


86 
50 


89   87 
46   46 


89   86 
46   *7 


67   85 
48  *e 


87   85 
47   52 


90   93 
54   58 


86   66 
47   49 


86   67 
49   53 


87   86 
50   51 


86   88 
53   52 


85   85 
52   53 


86   88 
54   53 


86   88 
51   53 


87   88 
57   59 


84   88 
52   53 


86   89 
54   54 


86   82 

60   54 


87   89 
96   58 


86   86   86 


84   86 
53   52 


54   54   54 


85   87 
53   5* 


S«   66 
51   52 


84   83 
53   53 


82   87 
55   57 


62   35   45 


83   72 
59   *6 


87   75 
55   36 


78   70 
60   43 


70 
36 


75 
42 


76   69 
57   33 


70   70 
36   26 


69   64   65   71 
50   41   40   55 


69   76   90 
32   40   47 


72   75   86 
42   39   50 


73   65 
39   31 
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AI 

LY 
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ZN 

PE 

Mi 

VTI 

JR 

ES 

ARKANSAS 

CONTINUED 

!• 

«&A 

U  X 

X  < 

^X*i 

■X  ^ 

IX  If 

&  A 

VXb 

UliJ 

OCTOBER 

1963 

Day  Oi  Month 

i. 

SitUon 

V 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

OF  OUEEN 

MAX 

S3 

88 

95 

95 

92 

92 

94 

97 

96 

95 

95 

96 

96 

93 

92 

86 

87 

86 

67 

86 

67 

87 

84 

85 

87 

66 

76 

71 

76 

83 

86.5 

MIN 

«I 

43 

46 

48 

52 

50 

54 

51 

52 

52 

51 

49 

52 

54 

54 

62 

55 

52 

51 

54 

47 

49 

58 

62 

56 

55 

57 

34 

42 

48 

51.2 

DIERKS 

MAX 

8* 

89 

95 

96 

94 

93 

99 

97 

95 

94 

95 

97 

95 

93 

90 

88 

89 

69 

87 

67 

86 

85 

87 

89 

68 

77 

73 

75 

83 

89.5 

MIN 

35 

41 

45 

47 

48 

48 

50 

49 

51 

49 

45 

49 

51 

52 

60 

54 

49 

48 

50 

44 

46 

64 

60 

53 

52 

54 

30 

36 

43 

48.6 

HOPE  )  NE 

MAX 

82 

86 

92 

92 

90 

93 

96 

94 

95 

94 

95 

95 

93 

90 

69 

87 

87 

66 

87 

86 

86 

87 

85 

87 

88 

76 

69 

75 

84 

87,9 

MIN 

40 

42 

47 

52 

51 

54 

53 

53 

54 

56 

53 

54 

56 

56 

62 

60 

53 

51 

53 

47 

48 

59 

5B 

53 

55 

60 

42 

39 

55 

52.4 

MOUNT  ID* 

MAX 

83 

88 

95 

92 

90 

91 

92 

94 

95 

94 

96 

95 

93 

91 

69 

90 

88 

69 

90 

85 

87 

85 

85 

85 

88 

84 

71 

75 

62 

88,6 

MIN 

37 

41 

45 

47 

45 

45 

46 

48 

50 

48 

47 

49 

49 

52 

62 

55 

53 

53 

50 

49 

43 

49 

58 

52 

52 

52 

30 

33 

57 

48.3 

N<RROkS  DIM 

MAX 

82 

84 

89 

95 

96 

94 

93 

98 

95 

95 

94 

94 

96 

94 

91 

69 

87 

87 

66 

86 

85 

65 

86 

67 

86 

69 

76 

73 

75 

68.7 

MIN 

40 

42 

46 

46 

56 

53 

50 

52 

52 

51 

45 

45 

51 

52 

55 

57 

50 

49 

49 

44 

46 

53 

56 

53 

52 

56 

31 

35 

39 

46.7 

N«SHVTLLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

79 

83 

87 

93 

94 

91 

95 

97 

95 

95 

94 

93 

95 

92 

91 

88 

66 

67 

65 

85 

84 

85 

85 

86 

87 

89 

75 

70 

75 

87.6 

MIN 

1|* 

46 

50 

51 

59 

60 

55 

57 

55 

53 

52 

53 

58 

54 

61 

56 

52 

52 

51 

46 

46 

55 

58 

57 

55 

60 

34 

40 

44 

52,6 

OKAV 

MAX 

62 

87 

94 

93 

91 

93 

97 

96 

97 

95 

96 

97 

95 

92 

86 

88 

90 

68 

89 

66 

88 

85 

87 

88 

69 

80 

74 

76 

84 

89.2 

MIN 

(.2 

43 

48 

SO 

53 

53 

54 

54 

55 

54 

51 

53 

55 

50 

62 

58 

53 

53 

55 

48 

50 

58 

60 

57 

55 

56 

35 

42 

55 

52,4 

STAMPS 

MAX 

81 

84 

91 

91 

90 

92 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

92 

86 

88 

86 

87 

66 

86 

65 

86 

88 

66 

87 

89 

77 

68 

75 

84 

87.4 

MIN 

«3 

46 

50 

52 

56 

56 

55 

55 

57 

56 

54 

60 

57 

59 

60 

57 

55 

54 

55 

49 

53 

59 

59 

57 

56 

58 

42 

41 

55 

54.4 

TFXAHKANA  MB  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

92 

93 

90 

92 

94 

95 

93 

94 

94 

94 

90 

86 

87 

86 

86 

66 

86 

84 

85 

84 

83 

86 

87 

74 

69 

75 

83 

66.9 

MIN 

♦» 

49 

54 

57 

59 

57 

59 

61 

62 

63 

56 

63 

62 

62 

62 

59 

58 

57 

59 

55 

56 

59 

65 

58 

59 

53 

42 

50 

56 

57,6 

SOUTH  CENTRAL 

ARKAOELPHIA 

MAX 

83 

92 

94 

92 

91 

93 

97 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

89 

86 

88 

67 

87 

86 

87 

66 

86 

67 

67 

68 

78 

70 

77 

84 

68.8 

MIN 

43 

47 

50 

56 

56 

56 

55 

54 

55 

56 

53 

56 

56 

57 

63 

62 

55 

53 

53 

49 

48 

57 

58 

57 

56 

56 

62 

45 

38 

47 

53,8 

CAMDEN  1 

MAX 

83 

87 

92 

92 

92 

93 

96 

94 

95 

95 

95 

96 

94 

91 

86 

87 

67 

86 

87 

66 

86 

86 

85 

87 

86 

88 

77 

70 

74 

85 

68,1 

MIN 

42 

46 

50 

53 

52 

54 

55 

54 

53 

55 

52 

55 

57 

58 

59 

54 

45 

52 

53 

49 

49 

53 

56 

55 

55 

57 

59 

36 

37 

49 

51,9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

83 

88 

91 

69 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

95 

92 

89 

66 

66 

87 

85 

86 

85 

86 

65 

84 

86 

85 

85 

79 

70 

75 

84 

86,6 

MIN 

42 

47 

50 

53 

57 

56 

56 

55 

53 

54 

52 

56 

56 

61 

57 

54 

51 

50 

50 

45 

47 

50 

52 

54 

55 

58 

43 

38 

36 

46 

51.3 

FCRDVCE  6  w 

MAX 

85 

88 

96 

92 

92 

93 

96 

94 

97 

97 

96 

95 

96 

91 

86 

68 

89 

90 

90 

88 

87 

68 

86 

88 

87 

89 

75 

69 

75 

85 

89.1 

MIN 

45 

51 

53 

54 

53 

55 

58 

56 

56 

56 

58 

55 

61 

56 

58 

59 

60 

56 

58 

52 

56 

58 

60 

61 

58 

58 

59 

40 

39 

50 

55.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

80 

85 

90 

91 

89 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

93 

90 

89 

87 

88 

87 

87 

87 

88 

86 

87 

87 

85 

86 

81 

73 

76 

84 

88.1 

MIN 

39 

44 

46 

50 

56 

54 

52 

54 

54 

54 

49 

57 

54 

59 

56 

53 

50 

50 

50 

45 

49 

51 

56 

56 

53 

56 

56 

42 

36 

54 

51.5 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

77 

82 

65 

89 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

94 

94 

95 

92 

69 

86 

68 

82 

66 

86 

87 

88 

87 

89 

87 

86 

86 

78 

71 

73 

87.0 

MIN 

41 

41 

51 

53 

52 

55 

55 

55 

52 

53 

56 

58 

56 

57 

55 

53 

52 

51 

51 

46 

42 

50 

48 

55 

55 

55 

56 

36 

34 

46 

50.8 

PRESCrTT 

MAX 

82 

87 

93 

90 

89 

93 

94 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

90 

68 

86 

66 

85 

85 

84 

83 

84 

85 

82 

85 

84 

76 

67 

73 

81 

86.8 

MIN 

46 

47 

53 

57 

57 

60 

59 

57 

58 

59 

59 

56 

60 

60 

60 

65 

62 

56 

56 

56 

53 

53 

57 

61 

60 

57 

57 

63 

44 

41 

55 

56.3 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

HARREN 

MAX 

84 

88 

94 

93 

93 

93 

92 

96 

95 

95 

96 

95 

97 

96 

94 

87 

68 

90 

90 

90 

68 

89 

88 

85 

86 

88 

86 

78 

69 

75 

64 

89.3 

MIN 

40 

48 

52 

53 

52 

52 

60 

56 

54 

51 

54 

59 

57 

57 

57 

56 

54 

53 

51 

52 

47 

48 

51 

59 

56 

55 

57 

59 

40 

37 

49 

52.5 

SOUTHEAST 

CROSSFTT  7  s 

MAX 

84 

87 

90 

93 

94 

92 

92 

94 

95 

94 

97 

94 

96 

94 

90 

86 

87 

67 

88 

88 

87 

88 

86 

84 

87 

85 

85 

79 

69 

75 

82 

88.0 

MIN 

44 

50 

53 

54 

57 

58 

61 

57 

57 

54 

55 

60 

60 

58 

62 

51 

54 

54 

53 

52 

49 

49 

52 

58 

58 

57 

59 

57 

39 

36 

51 

53.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 

81 

85 

92 

90 

90 

89 

89 

94 

91 

91 

90 

86 

89 

87 

65 

79 

78 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

74 

78 

77 

79 

75 

69 

65 

75 

62.5 

MIN 

37 

47 

47 

51 

47 

55 

54 

51 

56 

49 

50 

51 

57 

55 

57 

56 

54 

53 

52 

52 

48 

50 

51 

54 

54 

53 

56 

50 

16 

32 

43 

50.3 

DFRmOTT  3  NE 

MAX 

82 

84 

92 

90 

90 

69 

69 

93 

90 

90 

95 

95 

95 

93 

90 

84 

65 

87 

68 

88 

67 

86 

67 

83 

63 

85 

66 

76 

65 

72 

62 

86.5 

MIN 

38 

48 

50 

51 

49 

55 

55 

51 

52 

48 

53 

60 

56 

59 

57 

57 

50 

50 

46 

47 

44 

45 

48 

60 

53 

53 

54 

56 

35 

28 

46 

50.2 

DUMAS 

MAX 

83 

87 

92 

91  ' 

91 

91 

90 

94 

91 

92 

95 

95 

96 

94 

91 

86 

66 

68 

90 

88 

88 

90 

90 

80 

83 

84 

87 

76 

69 

72 

83 

87.6 

MIN 

42 

50 

52 

53 

51 

57 

56 

54 

58 

52 

56 

55 

56 

59 

59 

56 

54 

52 

50 

51 

48 

49 

52 

57 

55 

54 

57 

58 

40 

33 

47 

52,4 

EUDORA 

MAX 

83 

85 

92 

93 

93 

89 

92 

90 

92 

96 

96 

96 

96 

92 

86 

68 

89 

69 

90 

88 

9l 

68 

85 

64 

87 

85 

76 

70 

76 

85 

88.1 

MIN 

44 

55 

53 

57 

57 

60 

57 

57 

54 

60 

62 

61 

61 

59 

59 

57 

54 

52 

51 

51 

51 

53 

62 

59 

60 

58 

59 

43 

37 

43 

54,9 

MCNTICELLO  3  S 

MAX 

81 

85 

92 

92 

90 

91 

90 

93 

91 

85 

85 

94 

94 

94 

91 

67 

87 

88 

68 

68 

87 

86 

87 

83 

66 

84 

66 

76 

66 

73 

82 

86.6 

M|N 

40 

46 

53 

53 

56 

62 

61 

55 

54 

55 

59 

58 

59 

60 

58 

56 

53 

53 

54 

55 

50 

49 

52 

61 

58 

56 

58 

61 

37 

37 

43 

53.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

81 

87 

94 

69 

88 

90 

89 

93 

90 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

86 

81 

84 

68 

88 

67 

86 

87 

65 

85 

85 

86 

74 

70 

74 

83 

86.6 

MIN 

45 

52 

55 

56 

56 

58 

58 

58 

58 

56 

56 

60 

57 

61 

62 

61 

62 

57 

55 

56 

52 

52 

55 

61 

58 

56 

61 

59 

46 

36 

52 

56.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

85 

94 

69 

68 

89 

90 

95 

91 

91 

96 

94 

93 

93 

91 

86 

86 

87 

88 

86 

68 

86 

67 

83 

64 

83 

87 

75 

65 

75 

65 

86,8 

MIN 

44 

51 

53 

57 

52 

57 

59 

56 

58 

54 

57 

59 

55 

60 

59 

60 

60 

57 

54 

55 

50 

51 

54 

57 

56 

56 

59 

54 

39 

37 

54 

54.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

ROHwEr  2  NNE 

MAX 

84 

65 

90 

89 

68 

90 

91 

94 

68 

88 

94 

93 

94 

94 

89 

84 

86 

66 

86 

84 

63 

87 

67 

76 

86 

86 

84 

78 

66 

72 

62 

66,1 

MIN 

3» 

45 

51 

52 

54 

51 

49 

52 

55 

49 

56 

53 

57 

54 

58 

56 

52 

53 

49 

46 

44 

46 

49 

58 

57 

56 

56 

52 

37 

30 

52 

50.6 

Sm  R«J«r«ac«  Note*  FoUowtng  flUtloii  IiuIm 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


10      U      12      13      14      IS      16      17  I  18      19     20 


21    22   : 


23  24  25  26  27 


— ' — I — ' — ■S^t 

28  29  I  30  31  ^  ^ 


NORTH  CENTRAL 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 


JEST  CENTRAL 
RU5SELLV1LLE 


CENTRAL 
blakely  mountain  OAH 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  1    ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  DAM 

SOUTH  CENTRAL 
NARREN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 


.17  1.14 

T 


EVAP 
WIND 

.14 
22 

EVAP 

WIND 

.09 
11 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
S2 
79 
♦9 

EVAP 
WIND 

.08 
IS 

EVAP 
MIND 
MAX 

MIN 

60 
SO 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.OS 
11 
8S 
44 

.14 

9 

as 

53 


19 

.18 

14 

16 

84 

81 

94 

53 

23 

.18 

11 

10 

87 

87 

ftl 

S7 

10 

.22 

22 

22 

10 

.13 

* 

12 

19 

.22 

28 

26 

89 

87 

61 

se 

14 

.22 

21 

14 

IS 

.16 

14 

23 

8S 

86 

S3 

62 

18 

.IS 

10 

9 

94 

95 

<4 

54 

.20  .IS 

s 


13 

.14 

23 

17 

10 

.06 

13 

8 

17 

.17 

14 

26 

88 

89 

58 

62 

20 

.18 

14 

IS 

22 

.19 

34 

28 

85 

84 

58 

58 

09 

.16 

8 

13 

95 

95 

53 

54 

16  .36 

22   14 


.09 


14 

.14 

.13 

9 

16 

24 

78 

72 

82 

S4 

57 

56 

12  .10 

10 


.09  .11 

12  i   7 


09  .12  1.12 

3    2]  4 

79   80 

63   62  !  64 


.14  .13 

43  15 

108  110 

61  61 


.08 
12  ^ 


18 


14  .IS 

16 


.36 
84 
80  64 
59   42 


4.93 
SS9 

79.1 
54.4 


4.53 

230 
82,7 
59.1 


4.04 
630 


2.72 
286 


5.59 

801 
92.1 


S.62 

574 

5.12 
612 

80.9 
56.0 


4.31 
366 

88.0 
50.6 


MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  U6SERVATI0N. 


Sm  r«terano>  nolM  laUawla«  SUUo*  latmt. 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINC 

APLIN  I  W 

APPLGTON 

ARKAOELPHIA 

ARKANSAS  CITY 

ASHOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
I  BALD  KNOS 
SATESVILLE 
BATESVILLE 
8EAVER  0AM 
BEEBE 


02««  LITTLE  RIVER 

030q  HOWARO 

J  HOOORUFF 
0350f  WHITE 
0«58  INDEPENDENCE 
.  AND  D  NO  1  Otto    INDEPENDENCE 
0S2^  CARROLL 
I  05301  WHITE 


IVESTOCK 


BENTON 

0982 

SALINE 

8ENT0NVILLE 

0586 

BENTON 

BERRYVILLE  *  Nw 

0616 

CARROLL 

BIG  FORK 

066* 

BLACK  ROCK 

07  46 

LAWRENCE 

BLAKElT  MOUNTAIN  DAM 

076* 

GARLAND 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

0798 

YELL 

BLUFF  CITY  J  SH 

NEVADA 

8LYTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

800NEV1LLE  6  NK 

0823 

LOGAN 

600NEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

600NEVILLE  6  HNE 

0827 

LOGAN 

BOONE V  ILL E 

0830 

LOGAN 

BOTKINGURC  2  S 

0842 

VAN  8UREN 

BOUGHT ON 

0848 

BRANCH  1.  NW 

0687 

FRANKLIN 

BRANCH  3  SW 

0888 

FRANKLIN 

BRINKLEV 

0936 

MONROE 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

BULL  SHOALS  0AM 

1020 

BAXTER 

8UH0ETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

CABOT  4  SW 

1102 

PULASl r 

CALICO  ROCK 

1132 

I2AR0 

CAMOEN  1 

1152 

OUACHITA 

CAMDEN  2 

1154 

OUACHITA 

CARLISLE  1  SW 

1224 

LONOKE 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

CLARENOON 

1442 

MONROE 

CLARKSVILLE 

14S5 

JOHNSON 

CLARKSVILLE  A  NNE 

145T 

JOHNSON 

CLINTON 

1492 

VAN  BUREN 

COMBS  3  SE 

15T41  MADISON 

COMPTON 

15S2 

NEWTON 

CONWAY 

1996 

FAULKNER 

CORNING 

1632 

CLAY 

COVE 

166fr 

POLK 

CROSSETT  7  S 

173^ 

ASHLEY 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

PULASKI 

CUMMINS  FARM 

176B 

LINCOLN 

DAISY  3  E 

1814 

PIKE 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

DANVILLE 

183* 

YELL 

DANVILLE  SCS 

1039 

YELL 

OARDANELLE 

1838 

YELL 

OC  OUEEN 

194* 

SEVIER 

OCRHOTT 

1960 

CM 1 COT 

DE5  ARC 

1968 

PRAIRIE 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

DIERKS 

2015 

HOWARD 

OUMAS 

2148 

DESHA 

EL  DORADO  FA*  AIRPORT 

2  300 

UNION 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

WASHINGTON 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2*44 

FOfiDYCE  6  W 

25*0 

DALLAS 

FOREMAN 

LITTLE  RIVE 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

257* 

SEBASTIAN 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

GEONGETOWN 

2760 

WHITE 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

GREEN  FOREST  «  ESE 

29*6 

CARROLL 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

CLEBURNE 

GURDON 

307* 

CLARK 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

HARDY 

3132 

SHARP 

HARRISON 

316* 

80OHE 

HARRISON  FA*  AIRPORT 

3165 

BOONE 

HEBEB  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

HECTOR 

3235 

POPE 

HELENA 

3242 

PHILLIPS 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

HORATIO 

3*42 

SEVIER 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

GARLAND 

MUNTSVILLE 

35*0 

HUTTIG  DAM 

3556 

UNION 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIvE 

JASPER 

3600 

NEwTON 

JESSIEVILLE 

3704 

GARLAND 

JONESBORO 

CRAIGHEAD 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

KEO 

KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANCLEV 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
1  LURTON 

MAO I  SON 

MAGNOLIA  3  N 
'  MAGNOLIA  9  N 

MALVERN 
I  MAM10TH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MAUMEE 

MELBOURNE 


MILLWOOD  OAH 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 


3862  LONOKE 
390*  CLEVELAND 
3998  CRAIGHEAD 
*010  PULASKI 
4060  PIKE 
4106  BOONE 
413*  GRANT 
42*8  PULASKI 
4250  PUL*SKI 
4386  NEWTON 

4928  ST  FRANCIS 
4548  COLUMBIA 
4950  COLUMBIA 
496^  HOT  SPRING 
4972  FULTON 
4638  LEE 
469*.  POINSETT 
4t6£l  SEARCY 
*»9ej  SEARCY       I 
*74ti  IZARD 

47961  POLK 

4B39  LITTLE  RIVER 
,  4900  DREW 
I  49061  ASHLEY 
I  493*1  CALHOUN 

493S  CONWAY 
'  4988  MONTGOMERY 
910  LOGAN 


9031 


XTER 


9i  05 

92  92 

93  29 
93  25 
93  29  I 
93  00 

92  it 

93  03 
91  12  I 


25    93  50 


780   9P   5P 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V*  WILLIAMS 

RUBY  8.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
'   RE8A  Y.  SWAIM 
I  ALTA  F.  GARNER 
I  OWEN  B.  HENDRIX 

HOttAHT  WATTS 
I  JOHN  A.  JONES  I 

TILLMAN  E>  LAWRENCE      ' 
,  JOHN  W.  TRAMMELL 

I  SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
I  PAULINE  A  PINKERTON 

CECIL  WILLIS  I 

I  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 
'  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MARVIN  MORRISON 

B.  8.  HAMMOND 


URECi 


:1UGE 


93  37 

1150 

'^ 

f 

DAVID  L.  STIDHAM 

93  58  , 

1100 

^*\ 

ANNA  M.  LlLES 

91  06 

259; 

H 

LEE  W.  MCKENNEY 

426i 

»i 

B^ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

93  09 

360 

li 

R.  P.  PLYLER 

252 

6P 

It 

H 

FRED  GREENWELL 

93  59 

bOOj 

. 

r 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  90 

60d 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  9* 

753 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  59 

511 

7P 

^1 

c 

CLEO  £.  YANOELL 

92  28 

120O 

< 

HART  C.  PEARSON 

93  20 

235 

1 

1 

EUNICE  INGERSOLL 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  59 

500 

t 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

205 

It 

7* 

f.   H 

RICHARD  K.  WE'S 

93  30 

WILLIAM  R.  WYATT 

92  34 

*80 

f 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

50    90  42 


92  00 
92  16 
90  26 

92  28 

93  51 
92  55 
92  35 


92 


29  , 

f^! 

92  08 
92  49 

92  51 
91  49  I 

93  01  I 

91  IS  I 
93  21  I 
93  29 

92  28  : 

93  48  j 

93  18 
92  2B  ' 

90  39 

94  25 

91  96  I 

92  27  ' 
91  39 


92  29  ■ 

93  24 

93  24  I 
93  09 
9*  21 
91  26 
91  30 
93  24 


llfr  $P   TA 


916 


14001 
21661 

31^  9P| 

2931   6Pl   TA 
10901 


TA 


5P|      5P 

I      TA 


92  00 

927   7 

93  09 

210 

91  48 

177 

93  07 

1150   6 

93  09 

1370  Ml 

92  03 

92  98 

559 

90  37 

93  33 

379   5 

93  41 

700 

94  22 

337 

93  ** 

1453 

92  05 

60 

261 

S.S 

'** 

257  Mil 

MIC 

5i; 

MIC 

200T 

7i 

21« 

7A 

31- 

6P 

7; 

311 

id    id 

690 

ss 

" 

234  6P  TA 
229  SS|  SS 
1090      SS      7i 


162   &P   7A 

252  MID  MIO 
139   5P   5P 


1270   5P   5P 
280   9P   5P 


793   9P   TA 


595   9P   TA 


1250      SS      SS 
1300  TA 

360       TP       TA 


232   6P  A(^ 


AUSTIN  D.  HARRIS 

MIXON  M.  SAILEY 

MARY  REIDER 
'  JOHN  L*  TAII 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RAY  8.  HURST 
,  OR.  IRVING  T.  JEACH 
I  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

EARL  B.  RIDOICK 

OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS 
,  tllLL  JOHNSON 

LAURA  POLK 
.JOE  C.  ALLEN  I 

U  S  FOREST  SERVICE      ; 

WALTER  C.  TIMHING       | 
I  CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

I  WILLIAM  A.  BROWN 

I  J.  A.  MOUDY 

!  U  S  SOIL  CONS  SERVICE  j 

<  JACK  E.  BURKS  I 

O.  TUCKER  VASSER 

L'  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

CHRISTINA  8.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C*  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  EUOORA 
WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  Of  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 
SESSIE  E. 


MRS  IDA  i 


LIO 


SEVIER 
WILLIE  PENDtRGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  LINOER 

THERESA  DONALDSON 

HE*  GRAY  DEtNE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WAYNE  STARK 


RUTH  HAMILTON 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  w*  FRIDAY 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY  PEARL  HAAKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  £.  MCDOWELL 

JAMES    S.    VAUGhAN 


COMM 


LURA 


R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTR 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  RtEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  D  JOHNSON 

JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CC 
RADIO  STATION  KUOK 
JOHN  H.  MCKEE 
THOMAS  J.  ASHLEY        ! 
RADIO  STATION  KPCA      ( 
I  MINNIE  HDRTON 
HELEN  E.  ADAMS 

willa  m.  graham       I 

RICHARD  W.  ST.  JOHN  \ 
I  U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 
PERRY  0.  MALLETT  i 
WILLIAM  E.  BLACK  I 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 

NATURAL  DAM 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  0AM 

NORPORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 


COUNTY 


5038  BAXTER 
9046  STONE 
9072  FRANKLIN 
5110  PI 
511Z  HOI 
511*  HOI 
5158  HOI 
5160  CR. 


PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPP 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 


PARKIN  2  W 

PARTHENON 
I  PELSOR 
PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA 
PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 

RATCLIFF  2  S 
HATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  9  NNW 


REMHEL  I 
ROGERS 
ROHWER  . 
RUSSELI 


'ILLE 


CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
'  SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
I  SPAflKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
I  STORY 
'  STUTTGART 
I  STUTTGART  9  ESE 
'  SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
HITE  ROCK 


9358 

53T6 
54  80 
5498 
55081 
551* 
5962 


99 T&  LOGAN 
55 TT  LOGAN 
5586  CROSS 
5591  SCOTT 
9602  NEWTON 
966*  POPE 
569*  PERRY 
9794  JEFFERSON 
5T56  JEFFERSON 
5T60  MONTGOMERY 

5820  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 
5  908  NEVADA 
5910  NEVADA 
5970  MARION 

6005  LOGAN 

6006  FRANKLIN 

6007  FRANKLIN 

6008  LOGAN 
6016  MILLER 

6102  HOT  SPRING 
62*8  BENTON 
6253  DESHA 
6352  POPE 
6376  ARKANSAS 
6380  CLAY 
6*03  FULTON 
6506  WHITE 
6566  GRANT 
6586  VAN  eUREN 

,  662*  BENTON 
67681  DALLAS 
680*  LAFAYETTE 
6820  LINCOLN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS'F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind*  Table, 

Nonnals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Incex  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
G   "8011  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   ••Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperatiire"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index, 
■t-   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Qovernment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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1.50 
2.88 
1.50 

.42 

23 
18 
22 
22 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
6 

4 

0 
2 
3 
2 
0 

0 

2 
1 
1 
0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MFNA 

MOUNT  MAGAZINE 

07ARK 

PARI  S 

66.2 

66.2 
60.1 
67.5 
60.3 

36,5 
42,7 

38,9 
40, BM 
39.0 

51.4 
54.5 
49,6 

64, 2M 
54.2 

3.3 
4.2 

79 
81 
73 
83 
82 

10. 

6 

5 
10. 
10. 

19 
26 
22 

24 
20 

14 

24. 

23. 

14 

14 

409 
319 
466 
330 
329 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

4 

7 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1,90 
1,88 
1.95 
1.57 
1.19 

-  2.13 

-  1,72 

.73 
.83 
1.17 
,52 
,55 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
4 
4 

2 
1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

PFL10R 

RUSSELLVILLE 
SURIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

68.0 
67.5 
60.7 
59. OM 

39.0 
42.1 
38.7 
41  .6M 

53.5 
64.8 
54.2 
50, 8M 

3.7 

83 
80 
84 
78 

5 
10. 

5 
10 

21 
25 
16 
22 

14 
24. 

14 

13 

349 
308 
328 
422 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
5 
9 

4 

0 
0 
0 
0 

4,42 
1,95 
2,31 
2,58 

-  1,61 

3,25 
,84 
,52 

2,03 

22 
22 
23 
22 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
3 

2 
2 
3 
1 

1 

0 
0 

1 

DIVISION  04 

52,9 

3.1 

2,35 

-  1,45 

.0 

CE^TRAL  05 

Alum  fork 

BENTON 

BlAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CON/AY 

GREENBRIER 

67.2 
68. 5M 
67.3 
68,3 
66.6 

41.6 
39. 8M 
38.6 
39.3 
35.9 

64,4 
64, 2M 
63.0 
53.8 
51.3 

2.4 

81 
78 
82 
80 
81 

I 
20. 

1 
17. 
10 

27 
21 
22 
21 
17 

24 
14 
14 
14 
14 

317 
325 
355 
336 
412 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
8 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 
7.27 
8,02 
4,67 
5.03 

.28 

'1,57 
3.00 
5.75 
2.33 
2.55 

22 
23 
22 
22 
22 

•  0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
5 

4 
4 

1 
4 
3 
2 
2 

1 

3 
1 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LFOl  A 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

MALVERN                       ^jj 

MORRILTCN                 .,  ».  v!^? 

nimroD  dam        ," 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOkER           ,^-;  ,' 

DIVISION  05         ***^  ' 

67.7 
67.4 

43.9 

41.8 

65.8 
53.6 
63.3 
63.8 
65,0 

3.0 
3.8 
4.4 

81 
79 
80 
81 
82 

10 

6 
10. 

5 

5 

28 
21 
25 
23 
27 

14 
14 
15 
14 
24. 

274 
341 
350 
339 
304 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 
6 
10 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

7.52 
4,08 
4,50 
8,95 
5,78 

2,95 
,38 

1.88 

5.62 
1.03 
2,20 
6,32 

22 
05 
22 
22 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 
5 

2 
3 
3 
4 

1 
1 
2 
2 

bl  .Z 
60.2 
67. 5M 

3T.5 

■40.0 
41.6" 

62,4 
54.6 
64, 6M 

4.7 

85 
85 
79 

1 

1 

10. 

22 

20 
25 

14 
24. 

14 

373 

318 
305 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
10 

7 

0 
0 
0 

5,30 
5,85 
3.85 

1,82 

3,85 
6,26 
1.11 

22 
22 
22 

,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

4 

4 
7 

3 
1 
3 

1 
1 
1 

\  "^t*- 

.H'i  ■ 

■  53,8 

3.0 

5,88 

1.51 

.0 

FAST  CENTRAL  06         .,   ^  * 

ARKANSAS  POST        f,W^ 
BRINKLEY 

67.5 

66.0m 

41.0 
37. 7M 

64,3 
61, 9M 

1,0 

79 

5 

22 
22 

24 
14 

322 

301 

0 
0 

0 
0 

8 
11 

0 
0 

4,21 
3.13 

1.13 
1.11 

05 
23 

.0 
.0 

0 
0 

9 
9 

3 

I 

1 
1 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
NOVEMBER    196  3 


Tempera' 

ure 

P  rco  pcTQfion 

a  ll: 

>. 

No.  o 

Days 

ll 
11 

O  it 

0 

Snow,  Sl««t 

No.  of 

Days 

Station 

Mox. 

M 

^ 

^ 

• 

^ 

• 

If 

II 

fJ 

> 
< 

• 
1 

1 

• 
1 

t 

1 

1 

a 

1 

o 

S 
a 

1 

o.'c 

°  i 
1  % 

1 

1 

o 

o 

1 

0 

o 

0 

s 

°  1 

si 

°  1 

■cJ 

OES  ARC 

67.2 

42.6 

54.9 

80 

6 

25 

14 

304 

0 

0 

5 

0 

3.45 

.76 

18 

,0 

0 

8 

2 

0 

HELENA 

6*. 8 

41.2 

53.0 

0.6 

81 

1 

27 

15. 

354 

0 

0 

4 

0 

3.40 

-    1.13 

.76 

23 

.0 

0 

8 

4 

0 

KEO 

66.8 

41.9 

54.4 

77 

10* 

27 

14 

317 

0 

0 

7 

0 

3.12 

.76 

18 

,0 

0 

7 

3 

0 

MARTANNA  2  S 

66. 7M 

40. 2M 

53. 5M 

2.3 

77 

6 

22 

14 

341 

0 

0 

6 

0 

2.86 

-  1.19 

,73 

22. 

,0 

0 

7 

3 

0 

SAIM  CHARLES 

66. 7M 

39, SM 

53. 3M 

83 

1 

26 

24. 

348 

0 

0 

6 

0 

3.63 

,75 

23 

,0 

0 

8 

4 

0 

STUTTGART 

6B.7 

44.  3 

66.5 

4.2 

82 

I 

29 

14 

256 

0 

0 

4 

0 

2.30 

-  2,13 

1,18 

18 

.0 

0 

7 

1 

1 

STUTT&ART  9  ESE 

65.8 

38.4 

52.1 

83 

1 

22 

14 

380 

0 

0 

9 

0 

3.68 

1,15 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

HEST  MECPHIS 

65.1 

43.8 

54.5 

75 

17. 

30 

24 

311 

0 

0 

3 

0 

1.41 

.47 

01 

,0 

0 

6 

0 

0 

WYNNE 

69. OM 

41. 9M 

55. 5M 

78 

10. 

285 

0 

0 

0 

2.71 

1.31 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

niVISION  n6 

54.0 

2.9 

3.08 

-  1,22 

.0 

SOUTHWEST  07 

ASHCOWN 

DF  (TUEEN 

69.6 

41. 4M 

55. 5M 

84 

5 

19 

14 

292 

0 

0 

S 

0 

2,83 

1.48 

23 

,0 

0 

6 

DIERKS 

70.1 

40.1 

55.1 

83 

5 

16 

14 

309 

0 

0 

11 

0 

3.38 

1,13 

22 

.0 

0 

7 

HOPE  3  NE 

69. b 

41.9 

55.7 

3.7 

81 

6 

22 

14 

280 

0 

0 

6 

0 

7.55 

2,98 

4,40 

22 

,0 

0 

6 

MOUNT  IDA 

69.1 

35. 9M 

52. 5M 

3.0 

82 

5 

16 

14 

372 

0 

0 

12 

0 

3.03 

-  1,42 

2,05 

22 

•  0 

0 

4 

NARROWS  RAM 

69.7 

38.2 

54.0 

85 

1 

19 

14 

330 

0 

0 

10 

0 

5,01 

2.49 

22 

,0 

0 

7 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

68.5 

40.9 

54.7 

83 

1 

19 

14 

299 

0 

0 

7 

0 

4,05 

1.90 

22 

,0 

0 

5 

OKAY 

72.1 

42.9 

57.5 

3.8 

86 

6 

20 

14 

240 

0 

0 

7 

0 

4,51 

,16 

2.26 

22 

.0 

0 

6 

STAMPS 

69. If 

44.3 

56. 7M 

83 

6 

24 

14 

248 

0 

0 

5 

0 

4,67 

2.90 

22 

.0 

0 

5 

TEXARKANA  we  AIRPORT   //H 

69.'. 

45.9 

57.7 

4.0 

83 

6 

28 

14 

235 

0 

0 

2 

0 

4,22 

-   ,11 

1.62 

21 

,0 

0 

6 

DIVISION  07 

55.5 

3.9 

4,38 

.17 

.0 

SOl  TH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

67.8 

43.1 

55.5 

60 

6 

26 

14 

265 

0 

0 

6 

0 

8,76 

4.24 

3.30 

22 

,0 

0 

8 

5 

3 

CAMREN  1 

69.3 

42.8 

56.1 

3.5 

82 

6 

22 

14 

272 

0 

0 

6 

0 

3.90 

-  1.23 

1,42 

22 

,0 

0 

6 

4 

I 

El  DORAnO  FAA  AIRPORT 

68.3 

40.5 

54.4 

0.3 

83 

6 

22 

14 

317 

0 

0 

9 

0 

2.78 

-  1.98 

1,11 

22 

,0 

0 

6 

1 

I 

FOROYCE  6  W 

68.3 

41.3 

54.8 

80 

6 

26 

24 

297 

0 

0 

6 

0 

5,46 

1.30 

22 

,0 

0 

9 

4 

3 

MAGNOLIA  3  N 

70.3 

41. B 

56.1 

1.6 

82 

6 

19 

14 

275 

0 

0 

7 

0 

4,77 

-   ,02 

2.35 

22 

,0 

0 

7 

3 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  h 

68.7 

40.1 

54.4 

83 

1 

20 

14 

318 

0 

0 

9 

0 

2,38 

.48 

20 

,0 

0 

7 

0 

0 

PRESCOTT 

67. <. 

45.1 

56.3 

3.3 

84 

5 

27 

14 

267 

0 

0 

2 

0 

9.35 

4,94 

3.90 

21 

,0 

0 

7 

4 

2 

SPARKMAr  3  hSW 

6  7.  7M 

36. I" 

52. 9M 

84 

I 

20 

14 

357 

0 

0 

9 

0 

4.98 

1.12 

22 

,0 

0 

8 

5 

1 

WARREN 

69.7 

43.6 

56.  r 

2.8 

83 

6 

25 

24 

256 

0 

0 

4 

0 

3,50 

.89 

23 

,0 

0 

7 

3 

0 

nvISIOM  OS 

55.2 

2.2 

5.10 

,47 

.0 

SOI  THEAST  09 

CROSSETT  7  S 

69.2 

44.8 

57.0 

3.3 

82 

6 

25 

14 

257 

0 

0 

7 

0 

4,46 

,17 

1.35 

01 

,0 

0 

5 

3 

3 

ClIMMNS  FARM 

M 

41.2 

M 

25 

14 

7 

0 

4,76 

1.06 

05 

,0 

0 

8 

4 

1 

OFRVOTT  3  NF 

67.5 

42.4 

55.0 

78 

19. 

21 

14 

303 

0 

0 

6 

0 

4,48 

1.25 

05 

,0 

0 

7 

3 

2 

DUMAS 

68.0 

42.4 

55.2 

2.2 

78 

6. 

28 

24. 

291 

0 

0 

7 

0 

4,09 

-   ,35 

1.22 

05 

,0 

0 

6 

4 

1 

EUDORA 

69.* 

45.6 

57.5 

81 

19. 

27 

14 

240 

0 

0 

3 

0 

4,93 

1.88 

01 

,0 

0 

7 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

PINF  Bluff 

68.5 

45.4 

57.0 

3.3 

60 

6 

31 

24 

247 

0 

0 

3 

0 

3,73 

-   ,90 

1.08 

05 

,0 

0 

7 

2 

1 

PINF  BLUFF  FAA  AIRPORT 

66.0 

43.1 

54.6 

78 

6 

30 

24 

312 

0 

0 

5 

0 

4,01 

.98 

18 

.0 

0 

8 

3 

0 

PORTLAND 

68.9 

42.1 

55.5 

1.9 

82 

1 

26 

15. 

285 

0 

0 

6 

0 

4.24 

-   ,17 

1.55 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROHI.ER  2  NNF 

69. BM 

42.1 

56. OM 

77 

19. 

23 

14 

273 

0 

0 

5 

0 

3.98 

1.06 

28 

,0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION  09 

56.0 

2.9 

4.30 

-   ,08 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      86      on    the    6th    at    Okay 

Lowest  Temperature:       13'     on    the    14th    at    Gilbert         and    at    Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:      9.57   inches   at   Antoine 

Least  Total  Precipitation;     1.07    inches    at    Ratcliff 

Greatest  One-Day  Precipitation:       5.75   inches   on   the   22d   at   Blakely   Mountain  Dam 
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DAILY  PRECIPITATION 


"« 

Day  of  Month 

station 

z 

s2 

1  1  2   3 

4  I 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  {  11  I  12 

13  I  14  1  IS 

16   17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22   23  I  24 

25   26  1  27 

28   29  1  30 

31 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

1.72 

.22 

.03 

.11 

.04 

.60 

.21   .51 

BENTONVILLE 

2<3C 

.28 

.14 

1.34 

.26   .28 

BERHYVILLE  4  NW 

l.Al 

.24 

.1! 

.02 

.26 

.39   .35 

BUFFALO  TOWER 

3.02 

.10 

T 

.25 

.33 

.62 

1.72 

EUREKA  SPRINGS 

1.81 

.21 

.06 

T 

.78 

.31   .44 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.94 

.11 

.04 

.01 

.91 

T 

.20 

.67 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.63 

.01 

.08 

T 

T 

T 

.92 

.14 

T 

.42 

GRAvETTE 

1.6! 

.1! 

.05 

.04 

.02   .09 

.53 

.54 

.02 

.21 

GREEN  FOREST  »  ESE 

2.12 

.33 

.76  1.03 

HARRISON 

Z.il 

.34 

.02 

.06 

.32 

.31 

1.31   .33 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.6T 

.41 

.30 

.07 

.03 

T 

.43 

1.00 

.43 

JASPER 

2.9e 

.12 

T 

.8! 

T 

.33 

.96   .27 

LEAD  HILL 

2.20 

T 

.33 

T 

.11 

.08 

.22 

1.40 

LURTON 

3.19 

.35 

.66 

.16 

1.60   .42 

OOEUL  3  N 

2.0« 

.21 

.01 

.U 

1.55 

.21 

ROGERS 

1,1,1 

.21 

.02 

.10 

.91 

.29 

.10 

SILOAM  SPRINGS 

1.96 

.17 

.16 

.01 

.01 

1.19 

.08   .34 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

;.26 

.02 

.16 

.21 

T 

.44 

.16 

2,67  1.60 

CLINTON 

6. 97 

.06 

.05 

.29 

.47 

4.45  1.65 

EVENING  SHADE  1  NE 

6.03 

T 

.49 

.33 

2.93  2.28 

GILBERT 

3.99 

.12 

.02 

.31 

.09 

2.22  1.23 

GREERS  FERRY  OAH 

6.09 

T 

.12 

.73 

.15 

.02 

,28 

T 

3.08  1.67 

MAMMOTH  SPRING 

5.99 

.43 

.19 

.14 

,16 

•    5.07 

MARSHALL 

5.79 

.08 

.05 

.64 

,18 

•    4.84 

MELBOURNE 

4.74 

T 

T 

.20 

2.04  2,50 

MOUNTAIN  HOME  1  NNM 

5.05 

.40 

.07 

.02 

.37 

,05 

2.33  1.81 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.27 

T 

.29 

.10 

.02 

.39 

,04 

2.46  1.97 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

6.21 

.12 

.08 

.02 

.2! 

.46 

•    5.25 

SALEM 

5.03 

.06 

.23 

.25 

.18 

.13 

2.74  1.44 

Shirley 

6.64 

.09 

.06 

T 

.21 

.05 

.46 

T 

4.41  1.30 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

3. SB 

.97 

.10 

.04 

T 

.22 

.11 

.021  1.60   .82 
.27  1.22 

BALD  KNOB 

3.42 

.13 

.28 

.26 

1.00 

T 

.26 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6.34 

1.35 

.13 

.22 

T 

T 

T 

T 

.02 

.15 

.11 

.3^  4,03 

2,21  1.35 

BATESVILLE  L  AND  0  #1 

4.41 

.45 

.10 

T 

.02 

T 

.15 

T 

.19 

BEECH  GROVE 

1.98 

.07 

.22 

.23 

.11 

.63   .72 

BEEDEVILLE 

2.07 

.U 

T 

.91 

.12 

,18i   .75 

BLACK  ROCK 

3.58 

T 

,03 

.10 

T 

.03 

T 

.10 

.0^  2.20  1.09 

BLYTHEVILLE 

2.73 

,63 

.11 

.15 

T 

T     T 

.63 

.20 

.11 

.06   T     .81 

T     .03 

BURDETTE 

4.04 

,65 

.32 

.27 

.18 

1.28 

.02 

,14 

1.12   ,02 

.04 

CORNING 

3.93 

.12 

.30 

.43 

.05 

,20 

1.62  1,21 

GEORGETOWN 

2,5« 

.32 

T 

,20 

T 

T 

T 

.65 

.08 

,32 

T 

.51   .48 

JONESBORO 

3. 20 

.87 

,14 

.04 

.01 

.50 

.23 

.27 

.02 

.49   .61   .02 

KEISER 

2.61 

.21 

"     .06 

,25 

.06 

.81 

T 

.19 

T 

1.04 

.05 

LAKE  CITY 

3.46 

1.30 

.15 

.13 

1.10 

.15 

.20 

.45   T 

MARKED  TREE 

2.6? 

.27 

,14 

.20 

.53 

.23 

.24 

.01 

.07   .99 

.01 

NEWPORT 

2.43 

,lt 

.07 

,01 

.46 

.37 

.12 

.02 

.85 

.37 

OSCEOLA  2  NNW 

2.9< 

,30 

.12 

,33 

.13 

.33 

.44 

.13 

1.07 

.09 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

2.7« 

,59 

.22 

.40 

.03 

.19 

.14 

1.19 

POCAHONTAS  I 

5.54 

.43 

.01 

.10 

.50 

4.50 

SAINT  FRANCIS 

2.4C 

,25 

.04 

.40 

.U 

.OS 

.04 

.60   ,86 

SEARCY 

3.96 

,13 

.23 

.14 

.01 

.63 

.24 

.25 

.o: 

1.24  1.01 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

2.83 

T 

.03 

.20 

T 

T 

T 

.05 

T 

.13 

.291  2.13 

WEST  CENTRAL  04 

1 

ABBOTT 

1.19 

.17 

.04 

.21 

'      .52   .25 

ALT 

3.53 

.09 

T 

.11 

.06 

.44 

T  ,  2.38   .45 

BIG  FORK 

2.49 

.02 

.51 

.03 

.09 

.23 

1.53   .08 

BOONEVILLE 

1.23 

.04 

.07 

T 

.11 

T 

.33 

.12 

.20   .48 

T 

ClARKSVILLE 

3.28 

T 

.1 

,04 

T 

] 

1.50 

.12 

.13 

1.26 

COVE 

1.9! 

,08 

,05 

.09 

.04 

.11 

.50 

.67   .41 

DANVILLE 

2.83 

,05 

,13 

.09 

T 

.25 

1.95   .40 

OARDANELLE 

4.62 

,03 

,08 

T 

T 

T 

.50 

T 

.34 

2.88   .79 

OEVILS  KNOB 

3.03 

,12 

.Oi 

.30 

.12 

.42 

1.50   .55 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT  //R 

I.IC 

.04 

.1 

.03 

T 

.01 

.01 

.42 

.26 

.22 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.9C 

.18 

T 

,08 

T 

.70 

.73   .£1 

GRAVELLY 

1.53 

T 

.10 

.13 

1.03   .27 

GREENWOOD 

2.72 

.IC 

.34   .05 

.50 

1.73 

HECTOR 

5.89 

.09 

.24 

.28 

3.56  1.72 

MENA 

1.8t 

,10 

T 

T 

.01 

.06 

.02 

,41 

T 

.83   .45 

T 

MOUNT  MAGAZINE 

1.9! 

.12 

.27 

,22 

.17 

1.17 

MULBERRY  6  NNE 

2.1! 

.10 

.05 

.30 

1.40   .30 

NATURAL  0AM 

1.30 

.18 

.02 

T 

.01 

T 

.66 

.30   ,13 

OZARK 

1.51 

T 

.05 

T 

T 

.35 

T 

.26 

.52   .39 

OZONE 

2.61 

.30 

,53 

1.85 

PARIS 

1.19 

.03 

.04 

.20 

.12 

.20 

.05 

.55 

PARKS 

1.61 

,12 

i       .40 

.29 

.80 

PELSOR 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

.     >     . 

-     -     . 

- 

• 

. 

- 

... 

•      -      - 

-    -    - 

RATCLIFF 

1.01 

.45 

.10 

.22 

.06 

,24 

T 

RUSSELLVILLE 

4.42 

.55 

.09 

.17 

.36 

3,25 

SUBIACO 

1,96 

,03 

.07 

.27 

.24 

.84   .51 

WALORON 

2.31 

,13 

.07 

.53 

.01 

.36 

,59   ,62 

WHITE  ROCK 

2,58 

.15 

.40 

2,03 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

5.6! 

T 

T 

T 

.10 

.28 

.11 

.43 

.16 

4,57 

APLIN  1  w 

5.02 

,05 

.02 

.33 

,06 

.44 

.04 

4,08 

BENTON 

7.21 

,56 

.03 

.21 

1,06 

,26 

.26 

T 

1.89  3,00 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

S.02 

,10 

.01 

,47 

.13 

.61 

5.15   ,95 

CONWAY 

4,61 

.03 

,06 

T 

T 

,25 

.29 

.04 

2.33  1.67 

CRYSTAL  VALLEY 

7.02 

,54 

,04 

T 

,85 

.24 

.25 

2.44  2,64 

.02 

DAMASCUS 

6.82 

T 

.08 

T 

,09 

.03 

.42 

T 

4.00  2.20 

GREENBRIER 

5,03 

.01 

.10 

.02 

T 

T 

,08 

.02 

.46 

.01 

2.55  1.78 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

7.52 

.39 

T 

T 

.07 

.93 

.04 

.46 

.11 

5.52 

JESSIEVILLE 

7.78 

.06 

7 

.25 

.06 

.59 

.02 

5.30  1.45 

T 

LAKE  MAUMELLE 

S.84 

.03 

T 

.30 

.48 

.52 

.36 

.31 

3.84 

T     .07 

.01 

T     T     7 

.02 

LEOLA 

4.08 

.57 

T 

.08 

1.03 

.08 

,24 

.32 

.47 

.89   .33 

LITTLE  ROCK  WB  A1RP0RT//R 

4^50 

.36 

T 

.07 

,03 

T     T 

.02 

1,11 

•V, 

,17 

.50 

2.20 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

6.84 

.25 

T 

.10 

,06 

1,03 

.07 

.17 

1.26 

3,90 

MALVERN 

8.95 

.61 

T 

.09 

1,73 

.78 

T 

.30 

.10 

5,32 

MORRILTON 

5.78 

.10 

.05 

,33 

• 

• 

5,30 

NIMROD  0AM 

5.30 

.05 

T 

,10 

,08 

.55 

3,85   ,67 

OWENSVILLE 

6. 53 

.09 

T 

T 

T 

1.25 

.09 

.32 

T 

3.10  1.73 

PERRYVILLE 

5.85 

T 

.03 

.1! 

.05 

.25 

.12 

5.25 

.03 

Sheridan  tower 

3.86 

.98 

T 

.28 

.14 

.64 

.04 

.33 

•  31 

l.ll   T 

I 
I 

I 


ing  SUtion    Incl«s. 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

station 

■5 

H 

1  1 

2  1  3 

4  1 

5 

6 

7    8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17   18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  I  24 

25   26   27 

28  1 

29  1  30 

31 

E«ST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

4.21 

.48 

T 

.37 

1,13 

.10 

.34 

.12 

.79 

,74 

.14 

AUGUSTA 

2.70 

.20 

,30 

,10 

T 

.60 

.30 

.20 

T 

.90   .50 

BRINKLEY 

3.13 

•  36 

,11 

.35 

,02 

.27 

.39 

.22 

.02 

.18  1,11   ,02 

.12 

CABOT  A  SU 

5.69 

.07 

.21 

1.35 

.07 

.20 

.38 

3,41 

CARLISLE  1  SW 

2,30 

.08 

,05 

.08 

.53 

.51 

.43 

.52 

.10 

CLARENDON 

2.63 

.56 

.03 

,12 

.07 

,02 

.10 

.18 

.21 

.02 

.22   .87 

.23 

OES  ARC 

3. AS 

.46 

.16 

.36 

T     .76 

.33 

.37 

T 

.44   .58 

T 

HELENA 

3.A0 

.45 

.1' 

.62 

T 

.20 

.18 

.50 

.04   .76 

T 

.50 

KEO 

3.12 

.70 

.16 

.01 

,16 

.76 

.33 

.40 

.59 

,01 

MADISON 

2.48 

.37 

,10 

.10 

,03 

T 

.44 

.22 

,25 

.06   .71 

.20 

MARIANNA  2  S 

2.86 

.73 

,22 

.03 

.55 

,22 

.05 

.73 

.22 

.11 

PARKIN  2  M 

m 

• 

* 

- 

- 

-     -     . 

.   .   - 

... 

_     .     - 

. 

. 

.... 

... 

. 

. 

SAINT  CHARLES 

3.63 

.37 

.57 

.02 

T 

.74 

.23 

,17!   ,05   ,75 

,12 

.61 

STUTTGaPT 

2.30 

,16 

,10 

.04 

1.18 

.19 

.15 

.21 

.27 

STUTTGART  9  ESE 

3.69 

,55 

T 

,28 

.18 

.02 

,48 

.27 

.20 

.03 

.18  1.15 

.34 

UEST  MEMPHIS 

l.Al 

,47 

.16 

.19 

.02 

.02 

.18 

.02 

.10   .02 

,01 

,04 

.18 

WYNNE 

2.71 

.33 

.71 

.33 

.03 

1.31 

T 

T 

T 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 

9.57 

.57 

.08 

1.58 

.65 

.22 

.65 

5.04   .78 

ASHDOWN 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

.   _ 

- 

- 

.   '  - 

.    -     - 

. 

. 

ATHENS 

2.91 

.10 

.03 

.03 

T     T     .16 

.08 

.35 

.02!  1.62   .52 

T 

DAISY  3  E 

A.AO 

.28 

.09 

.07 

.37 

.18 

.55 

2.50   .36 

OE  OUEEN 

2. S3 

.12 

.31 

.18 

.30 

.44  1.48 

1 

OIERKS 

3.38 

.25 

T 

.59 

T          .24 

.14 

.40 

1.13   .58 

T 

.05 

FULTON 

4.82 

.35 

T 

,03 

T         .75 

.12 

.73 

T    2.33   .43 

,08 

GLENWOOD 

6.25 

.80 

T 

.44 

.38 

.42 

.60 

.01  3.04   .50 

.06 

HOPE  3  NE 

7.55 

.43 

.06 

.09 

.91   .22 

,96 

4.40   .75 

,08 

.05 

HOPPER 

4.61 

.10 

.12 

.20 

.12 

.65 

T  j  3.42   T 

HORATIO 

3.20 

.31 

.02 

.32 

,39 

1.28   .86 

.02 

i^DEX 

3.80 

.25 

.40 

.55 

.65 

1.60   .25 

,10 

LANGLEY 

3,90 

.13 

.06 

,05 

.22 

.15 

.48 

.05  2.21   .55 

MOUNT  IDA 

3.03 

.02 

.04 

1 

.12 

,45 

2.05   .35 

NARROWS  DAM 

5,01 

.28 

.09 

.38 

.68 

.17 

.50 

2.49   .42 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4,05 

.44 

.01 

.06 

,07 

.01 

T     T     .27 

.09 

.51 

T    1.90   ,65 

,02 

.02 

NATHAN  A  MNW 

4,25 

.30 

T 

.40 

.24 
.15   .15 

.04 

.52 

2.35   .40 

NEWhOPE  3  E 

3.47 

.28 

.20 

.18 

2.00'   .51 

ODEN  2  W 

2,39 

,09 

.01 

.08 

.03 

.06 

.25 

1, 52   ,35 

OKAY 

4.51 

,39 

.74 

.18 

.70 

,19  2,25 

.06 

PINE  RIDGE 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.   -   - 

... 

. 

. 

. 

- 

... 

- 

. 

STAMPS 

4,87 

.02 

.25 

.71 

T    2.90   .67 

.05 

.27 

STORY 

2.70 

T 

[ 

T 

.65 

2.05 

TEXARKANA  wB  AIRPORT   //R 

4.22 

,34 

T 

.01 

T 

T     .94 

.67 

.02 

1.62   .46 

.16 

SOUTH  CEf^TRAL  08 

AMITY  3  NE 

9.02 

.30 

T 

,70 

1.10 

.52 

.76 

4,50  1,14 

ARKADElPHIA 

8.76 

.61 

.10 

1.10 

.50 

.25   .03 

.40 

2.40 

3.30 

.07 

BLUFF  CITY  3  5W 

6.09 

.51 

T 

,17 

1       ,02  1,62 

.26 

.64 

T 

1.80   .99 

.12 

BOUGHTON 

7,74 

.54 

,17 

.40 

.12 

.46 

3.65  2.34 

.06 

T 

CAMDEN  1 

3,90 

.62 

.03 

.02 

.02 

.04 

.21 

.50 

,02 

1.42   .84 

.05 

.13 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2,78 

.45 

.05 

T     .29 

T 

.44 

,15 

1.11 

.29 

FORDYCE  6  W 

5.46 

.48 

.12 

1,10 

.13 

.05  1.10 
.46 

.50 

,45 

1.30 

.23 

6URD0N 

7.41 

,81 

.03 

,84 

.16 

.48 

2.39  2.13 

.03 

.08 

MAGNOLIA  3  N 

4.77 

.30 

.02 

T 

.01 

.38 

.67 

,01 

2.35   .71 

.20 

.12 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

2. 38 

,39 

,08 

.22 

,48 

.22   .40 

.14 

.45 

PRESCOTT 

9.39 

,40 

.10   .05 

.05 

T 

.60   .25 

.50 

3,90 

3.40 

,04 

.06 

SPARKMAN  3  W5W 

4.98 

,44 

.01 

,75 

.63 

.90 

,46 

1.12   .50 

.11 

.06 

TAYLOR 

5.94 

,31 

.03 

T 

.18 

1,01 

T 

3.66   ,46 

.23 

.06 

WARREN 

3.50 

,88 

.01 

.03 

,25 

.02 

.15 

,31 

,06 

.12   .89 

.06 

.72 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

4.77 

.31 

.03 

1.70 

T 

,20 

.17 

.09  1.07 

T 

1.20 

CROSSETT  7  5 

4.46 

1.35 

.02 

,01 

.01 

.05 

,40 

.10 

1.20 

1.32 

CUMMINS  FARM 

4,76 

,40 

,48 

1,06 

T 

.69 

T 

,46 

.31 
.29 

.70   T 

.62 

.04   T 

DERMOTT 

4.45 

.10 

1,30 

.06 

,31 

.01  1.02 

1.36 

DERMOTT  3  NE 

4,4a 

.43 

.03 

1,25 

.03 

,27 

.14 

.15   .96 

T 

1.22 

DUMAS 

4.09 

.74 

T 

.06 

1,22 

.08 

.23 

.03 

.14   .75 

T 

.84 

EuDORA 

4.93 

1.88 

.10 

.14 

.12 

.15 

.76 

1.74 

.18 

HAMBURG 

4.55 

.63 

,06 

.04 

.28 

.25 

1.14 

1,30 

.71 

MONTICELLO  3  S 

. 

. 

- 

- 

. 

.    -    . 

... 

... 

... 

. 

. 

- 

-     - 

. 

- 

PINE  Bluff 

3.73 

,47 

,03 

1,08 

T 

.45 

.50 

.25 

.03 

.49   .43 

PINE  bluff  FAA  AIRPORT 

4.01 

,42 

T 

.48 

.54 

T     .98 

.24 

.23 

,32 

PORTLAND 

4.24 

,97 

.08 

,20 

.08 

T 

.36 

.26       .60            .05 

,09 

1.55 

ROHWER  2  NNE 

3.98 

,58 

T 

.22 

,70 

.16 

.26 

.12 

.86          1 

1,08 

STAR  CITY  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARICANSAS 
NOVEMBER    1963 


Day  Of  Month 

s. 

Sbtion 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHWEST  01 

BFAVEP  DA^ 

MAX 

76 

57 

65 

65 

70 

71 

72 

79 

75 

75 

76 

65 

57 

46 

46 

60 

70 

76 

63 

58 

66 

71 

66 

48 

61 

66 

57 

63 

59 

50 

64.0 

MIN 

42 

25 

25 

43 

53 

38 

33 

33 

36 

36 

32 

30 

26 

18 

I9 

43 

60 

31 

32 

42 

37 

37 

27 

20 

I9 

24 

26 

25 

29 

28 

32.3 

8FNT0NVILLE 

MAX 

76 

58 

62 

62 

74 

73 

80 

80 

77 

75 

70 

68 

46 

53 

60 

70 

77 

67 

56 

62 

69 

65 

63 

60 

58 

56 

63 

59 

50 

57 

64.9 

MIN 

52 

28 

36 

50 

50 

41 

37 

40 

41 

39 

35 

31 

22 

20 

24 

37 

50 

30 

31 

49 

43 

47 

26 

24 

25 

31 

26 

30 

27 

27 

35,0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

71 

64 

65 

68 

72 

69 

76 

74 

74 

74 

66 

55 

66 

51 

54 

68 

69 

75 

62 

56 

66 

69 

64 

60 

58 

63 

59 

55 

47 

64.1 

MIN 

38 

29 

39 

41 

50 

41 

39 

42 

39 

40 

39 

32 

20 

18 

30 

35 

46 

38 

31 

39 

41 

46 

23 

22 

28 

26 

34 

25 

38 

34.7 

FAYETTEvILLE  FAA  AP 

MAX 

56 

64 

60 

71 

73 

72 

79 

76 

77 

76 

69 

58 

45 

56 

58 

70 

76 

65 

61 

70 

71 

67 

46 

60 

61 

58 

67 

59 

51 

60 

64.1 

MIN 

29 

24 

32 

51 

41 

36 

30 

42 

34 

36 

29 

26 

20 

14 

44 

51 

47 

30 

37 

42 

40 

33 

25 

19 

23 

29 

24 

30 

26 

24 

32.3 

FAYETTEVULE  EXP  5TA 

MAX 

71 

64 

60 

72 

72 

70 

78 

76 

70 

76 

78 

58 

49 

64 

60 

71 

76 

63 

60 

67 

70 

68 

47 

60 

58 

55 

62 

56 

52 

49 

64.1 

MIN 

<.o 

27 

40 

47 

50 

38 

35 

47 

38 

37 

33 

29 

21 

l6 

35 

51 

61 

32 

40 

50 

44 

45 

26 

21 

30 

29 

26 

33 

26 

32 

36.9 

gravette 

MAX 

61 

65 

62 

74 

70 

72 

80 

79 

75 

75 

66 

56 

45 

64 

59 

71 

77 

64 

66 

63 

69 

65 

47 

69 

56 

54 

63 

60 

49 

50 

63.2 

MIN 

37 

11 

39 

44 

49 

33 

35 

45 

37 

35 

30 

24 

21 

13 

34 

52 

51 

25 

36 

46 

44 

35 

24 

21 

27 

27 

21 

29 

25 

21 

32.7 

HARRISON 

MAX 

72 

70 

60 

77 

74 

75 

70 

77 

75 

69 

60 

52 

52 

54 

69 

77 

67 

57 

72 

67 

66 

56 

58 

59 

59 

59 

61 

69 

52 

64.6 

HIN 

40 

41 

46 

53 

39 

34 

44 

39 

38 

32 

32 

21 

20 

25 

39 

65 

38 

36 

50 

40 

66 

29 

22 

25 

37 

28 

35 

30 

25 

36.5 

HAPHISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

62 

63 

60 

74 

70 

74 

70 

74 

73 

65 

65 

44 

50 

55 

67 

74 

63 

53 

69 

64 

63 

48 

58 

59 

59 

64 

58 

47 

47 

61.2 

MIN 

<■! 

36 

38 

48 

52 

50 

40 

44 

42 

46 

41 

36 

26 

25 

33 

48 

49 

38 

40 

51 

49 

34 

29 

23 

30 

37 

29 

39 

30 

35 

38.6 

LEAD  HILL 

MAX 

80 

64 

67 

62 

71 

73 

76 

72 

75 

75 

70 

69 

54 

51 

58 

69 

76 

73 

59 

70 

67 

65 

59 

57 

58 

60 

64 

60 

64 

47 

64.8 

MIN 

43 

27 

37 

45 

54 

38 

34 

44 

36 

39 

33 

31 

27 

20 

30 

45 

63 

36 

35 

60 

36 

55 

28 

20 

26 

30 

26 

29 

30 

29 

35.8 

RrSERS 

MAX 

70 

66 

59 

72 

73 

73 

75 

82 

76 

73 

72 

68 

50 

50 

58 

73 

75 

71 

65 

65 

68 

65 

55 

61 

59 

56 

64 

62 

55 

55 

65,5 

MIN 

41 

32 

41 

45 

54 

43 

40 

48 

43 

44 

39 

36 

24 

24 

36 

49 

64 

36 

42 

42 

46 

46 

26 

24 

23 

31 

29 

36 

27 

32 

38.1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

60 

62 

63 

72 

73 

72 

82 

80 

76 

76 

70 

68 

51 

56 

61 

72 

72 

64 

58 

64 

68 

66 

47 

60 

56 

57 

65 

59 

50 

50 

64,1 

MIN 

41 

25 

42 

47 

49 

36 

39 

49 

38 

38 

34 

28 

24 

17 

39 

52 

50 

30 

42 

48 

45 

36 

28 

22 

26 

31 

23 

32 

26 

33 

35.8 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

MAX 

76 

65 

68 

61 

83 

76 

77 

73 

77 

78 

73 

61 

55 

53 

56 

75 

77 

72 

56 

75 

68 

63 

57 

57 

61 

63 

67 

60 

57 

51 

66.3 

HIN 

46 

19 

24 

46 

52 

37 

27 

34 

33 

30 

25 

24 

23 

13 

23 

41 

64 

40 

32 

61 

63 

51 

28 

18 

20 

35 

23 

28 

32 

20 

33.1 

GBEERS  FERRY  DAM 

MAX 

82 

60 

64 

67 

58 

76 

75 

74 

68 

71 

77 

72 

62 

50 

51 

53 

70 

70 

60 

60 

72 

65 

66 

51 

66 

61 

64 

66 

58 

61 

64.3 

MIN 

48 

33 

32 

33 

48 

46 

41 

43 

45 

41 

42 

41 

31 

28 

29 

33 

47 

48 

40 

48 

50 

67 

33 

27 

27 

33 

35 

35 

36 

31 

38.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

75 

63 

66 

61 

72 

77 

73 

68 

74 

73 

70 

61 

52 

54 

50 

69 

74 

70 

67 

51 

60 

58 

63 

67 

60 

55 

68 

64.1 

MIN 

44 

21 

23 

45 

53 

51 

34 

43 

35 

34 

31 

25 

30 

23 

22 

44 

62 

33 

61 

29 

20 

25 

35 

25 

26 

31 

23 

34.1 

MARSHALL 

MAX 

73 

63 

63 

58 

80 

74 

75 

71 

75 

73 

70 

60 

54 

62 

55 

69 

76 

71 

60 

72 

67 

63 

68 

51 

60 

62 

66 

60 

50 

50 

64.3 

HIN 

46 

30 

49 

57 

39 

36 

43 

39 

39 

36 

31 

26 

21 

37 

48 

66 

43 

41 

54 

53 

68 

29 

23 

26 

40 

30 

36 

32 

31 

39.2 

MrUNTAiN  HOME  1  NNW 

MAX 

58 

63 

66 

58 

78 

74 

75 

71 

75 

76 

69 

59 

47 

63 

63 

67 

74 

64 

57 

74 

64 

64 

49 

67 

59 

61 

64 

58 

49 

63,3 

MIN 

35 

35 

37 

47 

43 

41 

41 

41 

44 

41 

39 

29 

28 

31 

34 

46 

42 

42 

45 

49 

63 

29 

25 

25 

32 

33 

32 

32 

36 

37,4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EnC 

MAX 

80 

58 

62 

66 

59 

77 

74 

73 

62 

73 

77 

69 

59 

48 

52 

63 

68 

75 

63 

58 

72 

65 

64 

51 

54 

58 

60 

63 

56 

49 

63,3 

HIN 

46 

30 

30 

32 

48 

39 

35 

37 

38 

38 

35 

35 

28 

26 

26 

31 

46 

41 

38 

44 

42 

51 

30 

23 

25 

30 

28 

28 

33 

30 

34,8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESF 

MAX 

74 

58 

63 

58 

75 

71 

72 

62 

70 

74 

69 

58 

50 

*8 

*8 

65 

71 

68 

52 

70 

53 

51 

47 

62,0 

MIN 

43 

31 

32 

44 

53 

40 

35 

39 

36 

39 

35 

30 

25 

21 

32 

45 

60 

43 

35 

48 

36 

30 

34 

37.7 

NORTHEAST  03 

BALD  KNOB 

MAX 

76 

65 

67 

60 

73 

79 

72 

67 

69 

79 

74 

67 

58 

53 

55 

71 

75 

70 

57 

73 

67 

70 

60 

54 

59 

66 

68 

69 

56 

53 

65.8 

MIN 

46 

2P 

28 

48 

55 

54 

40 

49 

45 

37 

39 

38 

27 

29 

24 

37 

62 

47 

42 

52 

50 

60 

35 

28 

38 

38 

34 

37 

36 

26 

40.3 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

79 

64 

68 

61 

77 

74 

75 

67 

72 

80 

64 

55 

58 

51 

69 

76 

69 

54 

74 

70 

65 

68 

54 

60 

66 

68 

67 

66 

51 

65.2 

MIN 

46 

31 

32 

46 

52 

43 

39 

48 

40 

37 

34 

29 

23 

26 

43 

62 

45 

37 

51 

52 

67 

30 

22 

26 

36 

31 

37 

34 

33 

38,7 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

MAX 

80 

63 

66 

63 

75 

75 

74 

69 

70 

80 

75 

62 

56 

61 

53 

69 

76 

72 

55 

73 

67 

68 

61 

53 

58 

64 

67 

57 

68 

61 

65,3 

MIN 

49 

25 

27 

49 

53 

48 

34 

47 

39 

32 

34 

30 

28 

19 

22 

40 

63 

48 

34 

54 

46 

61 

35 

21 

24 

33 

29 

31 

36 

22 

37,1 

Bl YTHEVILLE 

MAX 

73 

56 

63 

58 

70 

72 

61 

66 

64 

73 

67 

61 

50 

51 

56 

67 

74 

67 

61 

70 

71 

69 

62 

52 

61 

62 

64 

57 

54 

49 

62.8 

MIN 

46 

31 

30 

51 

41 

36 

41 

35 

37 

32 

30 

29 

27 

45 

60 

48 

39 

52 

66 

55 

37 

27 

29 

44 

34 

37 

31 

28 

38,9 

CORNING 

MAX 

75 

60 

63 

55 

68 

77 

67 

65 

69 

76 

66 

61 

52 

63 

56 

66 

76 

67 

59 

70 

72 

66 

56 

53 

57 

64 

65 

57 

66 

48 

63,3 

MIN 

47 

27 

27 

46 

52 

55 

39 

40 

40 

36 

36 

30 

33 

29 

27 

35 

56 

'■8 

36 

52 

50 

56 

34 

26 

30 

40 

33 

35 

34 

30 

36,6 

JONESBORO 

MAX 

78 

59 

67 

60 

69 

76 

69 

64 

66 

75 

70 

63 

56 

53 

57 

69 

77 

70 

67 

72 

68 

69 

60 

61 

56 

64 

65 

58 

57 

50 

64,2 

MIN 

48 

35 

33 

47 

54 

67 

46 

41 

47 

41 

45 

37 

33 

28 

28 

48 

60 

47 

41 

63 

64 

61 

36 

31 

35 

45 

38 

41 

36 

34 

42,3 

KFISER 

MAX 

77 

57 

63 

60 

67 

75 

69 

67 

66 

74 

67 

57 

50 

52 

56 

68 

75 

70 

64 

71 

69 

70 

59 

63 

60 

63 

65 

60 

51 

52 

63,6 

MIN 

32 

29 

30 

44 

54 

53 

43 

37 

40 

35 

39 

29 

30 

25 

26 

47 

54 

49 

42 

54 

56 

59 

38 

30 

33 

44 

36 

41 

33 

28 

39,6 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

59 

65 

59 

71 

77 

70 

68 

65 

76 

71 

61 

57 

53 

58 

66 

78 

69 

66 

71 

67 

68 

57 

64 

58 

64 

65 

57 

52 

60 

64,6 

MIN 

49 

30 

28 

46 

53 

52 

41 

41 

44 

38 

44 

37 

30 

27 

24 

48 

56 

46 

43 

63 

53 

57 

38 

30 

33 

45 

33 

37 

34 

29 

40,7 

NEWPORT 

MAX 

77 

63 

67 

62 

75 

75 

70 

65 

69 

78 

72 

62 

54 

52 

56 

70 

77 

70 

56 

74 

63 

69 

60 

54 

57 

64 

68 

59 

57 

51 

65,0 

MIN 

50 

36 

35 

49 

54 

55 

44 

46 

44 

39 

47 

42 

32 

30 

31 

48 

63 

49 

42 

51 

54 

60 

38 

31 

34 

40 

38 

40 

37 

34 

43,1 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 

77 

58 

64 

61 

67 

75 

70 

65 

65 

75 

70 

64 

56 

53 

57 

67 

76 

70 

67 

71 

66 

67 

69 

51 

57 

63 

63 

61 

55 

50 

63,7 

MIN 

48 

35 

32 

48 

53 

56 

46 

41 

45 

40 

45 

36 

36 

29 

28 

48 

59 

47 

39 

64 

54 

66 

37 

29 

34 

44 

37 

38 

35 

33 

42.1 

POCAHONTAS  1 

MAX 

74 

66 

64 

58 

67 

76 

62 

67 

72 

74 

70 

61 

61 

52 

53 

66 

75 

65 

68 

74 

68 

66 

58 

62 

64 

63 

65 

57 

66 

49 

63.5 

MIN 

35 

32 

26 

45 

47 

54 

39 

39 

36 

40 

41 

32 

32 

25 

23 

36 

61 

46 

35 

50 

45 

56 

32 

24 

31 

37 

29 

33 

40 

39 

38.0 

SFARCY 

MAX 

80 

67 

69 

60 

76 

79 

73 

72 

72 

79 

75 

69 

60 

63 

56 

72 

76 

70 

68 

75 

67 

69 

60 

55 

62 

66 

69 

69 

63 

65 

66.9 

HIN 

50 

32 

33 

49 

56 

47 

44 

50 

43 

40 

38 

41 

30 

29 

29 

40 

63 

48 

43 

55 

52 

35 

28 

32 

42 

34 

42 

37 

28 

41.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

60 

61 

65 

57 

69 

78 

65 

66 

70 

79 

71 

62 

49 

54 

55 

69 

75 

60 

56 

73 

69 

68 

52 

54 

56 

64 

65 

66 

61 

50 

62.7 

HIN 

38 

31 

29 

47 

50 

51 

39 

42 

40 

36 

41 

32 

32 

26 

25 

45 

58 

38 

36 

52 

49 

47 

34 

28 

32 

40 

33 

36 

35 

31 

38.* 

WEST  CENTRAL  0* 

BOONEVILLE 

MAX 

73 

70 

72 

77 

83 

79 

81 

74 

78 

84 

77 

66 

56 

59 

67 

73 

78 

73 

61 

72 

73 

69 

59 

59 

63 

64 

68 

62 

58 

57 

69.6 

MIN 

46 

24 

40 

50 

58 

42 

33 

49 

44 

36 

32 

39 

32 

16 

40 

50 

67 

46 

50 

56 

45 

57 

30 

21 

34 

34 

27 

38 

32 

26 

39.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

76 

66 

70 

67 

82 

78 

76 

70 

75 

83 

75 

67 

56 

54 

57 

71 

78 

73 

57 

68 

66 

67 

59 

65 

62 

63 

63 

62 

54 

56 

66.8 

MIN 

49 

26 

41 

51 

58 

40 

36 

44 

43 

37 

36 

37 

32 

20 

33 

51 

67 

46 

47 

66 

47 

58 

33 

25 

28 

36 

29 

39 

37 

24 

40.2 

DARDAnElLE 

MAX 

74 

69 

69 

65 

83 

80 

79 

71 

76 

85 

75 

65 

54 

54 

58 

72 

76 

72 

56 

73 

66 

69 

61 

66 

63 

66 

66 

59 

57 

58 

67.6 

HIN 

46 

24 

31 

50 

51 

39 

33 

43 

43 

34 

34 

41 

32 

20 

27 

38 

66 

48 

42 

55 

44 

59 

33 

23 

27 

36 

29 

36 

36 

26 

36.2 

DFVILS  KNOB 

HAX 

72 

60 

55 

64 

70 

64 

72 

72 

71 

55 

46 

50 

46 

62 

67 

65 

62 

65 

58 

59 

57 

51 

45 

60.0 

HIN 

39 

38 

39 

44 

62 

52 

52 

47 

60 

56 

50 

36 

22 

26 

35 

42 

59 

37 

50 

24 

34 

40 

39 

45 

27 

30 

. 

40.9 

Continued 

u 

Al 

LI 

IJ 

CIV 

irr 

.n/ 

Yl 

un 

CD 

ARKANSAS 
NOVEMBER  1963 

Station 

Day 

Of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

FrHT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 

38 

68 
30 

65 
41 

79 
52 

80 
47 

77 
43 

80 
36 

70 

50 

74 
43 

82 
39 

73 
36 

65 
39 

51 
25 

56 
I9 

66 
38 

74 
51 

79 
53 

65 
42 

61 

47 

66 
47 

71 
45 

66 
38 

53 
29 

58 
24 

60 
32 

60 
37 

63 
27 

63 
38 

53 
28 

55 
28 

66.5 

38.1 

FCRT  SMITH  WATER  PL4N1 

MAX 
MIN 

73 
41 

65 
27 

64 
32 

71 
49 

79 
52 

76 
38 

77 
35 

72 
40 

76 
40 

79 
38 

76 
33 

64 
31 

66 
28 

55 
l9 

57 
28 

71 
45 

77 
63 

67 
38 

60 
39 

67 
52 

68 
40 

68 
56 

66 
31 

56 
21 

61 
29 

61 
32 

63 
27 

62 
33 

57 
33 

54 
26 

66.2 
36.5 

MFNA 

MAX 

MIN 

60 
42 

66 

30 

63 

41 

74 
55 

81 
60 

76 
44 

79 
44 

74 
48 

74 
50 

78 
43 

73 

44 

63 
46 

55 
33 

57 
25 

57 
39 

70 
49 

72 
62 

69 
48 

67 
49 

71 
52 

69 
49 

66 
66 

66 
31 

59 
25 

62 
34 

63 
36 

66 
33 

58 
44 

52 

36 

55 
33 

66.2 
42.7 

HrUNT  MAGAZINE 

MAX 
HIN 

67 
37 

58 
37 

57 
44 

60 
43 

73 
43 

67 
50 

69 
52 

69 
60 

68 
50 

70 
52 

67 
50 

59 
37 

50 
22 

47 
22 

48 
32 

60 
36 

65 
35 

65 
33 

53 

44 

62 
49 

71 
42 

72 
42 

59 
22 

49 
32 

54 
36 

59 
40 

59 
39 

54 
45 

46 
25 

45 
26 

60.1 
38.9 

□  2ARK 

MAX 
MIN 

75 
SO 

68 
30 

64 
43 

71 
52 

83 
58 

79 
41 

78 
38 

70 
52 

76 
45 

83 
41 

76 
38 

66 
41 

67 
30 

53 
24 

62 
38 

72 
50 

72 
66 

70 
46 

63 
45 

66 
52 

69 
46 

68 

56 
32 

57 
25 

61 
33 

62 
33 

65 
30 

64 
38 

64 
35 

57 
31 

67.5 
40.8 

PARIS 

MAX 
MIN 

77 
*9 

68 
33 

70 
34 

75 
47 

S2 
52 

80 
43 

74 
35 

72 
43 

76 
42 

82 
37 

77 
34 

70 
37 

66 
25 

65 
20 

67 
29 

74 
46 

80 
69 

75 
46 

63 
44 

69 
56 

74 
44 

70 
58 

62 
31 

58 
ZZ 

62 
27 

63 
37 

64 
28 

64 
38 

61 
32 

57 
32 

69.3 
39.0 

pflsor 

MAX 
HIN 

RU5SELL«ILLE 

MAX 

MIN 

78 
48 

69 
27 

70 
32 

64 

50 

83 
52 

81 

41 

76 
36 

72 
42 

73 
43 

82 
36 

76 
35 

70 
37 

60 
32 

56 
21 

58 
28 

72 
38 

78 
67 

72 
'•9 

57 
43 

72 
56 

68 
45 

68 
58 

60 
31 

55 
24 

63 

28 

66 

37 

57 
30 

59 
38 

59 
36 

58 
29 

68.0 
39.0 

5LBIAC0 

MAX 
MIN 

75 
48 

67 
37 

68 

40 

74 
47 

SO 
53 

77 
46 

79 
46 

69 

47 

75 
45 

80 

42 

74 
44 

67 
43 

57 
30 

54 
25 

62 

35 

72 
46 

78 
68 

74 
47 

60 
46 

66 
55 

72 
46 

66 
58 

60 
32 

58 
25 

61 
32 

61 
39 

62 
33 

62 

40 

59 
33 

55 
37 

67.5 
42.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

80 
46 

68 
25 

69 
33 

76 
52 

84 
53 

77 
36 

82 
32 

75 
41 

78 
44 

81 
34 

77 
31 

69 
42 

69 

34 

58 
l6 

64 
39 

72 
48 

74 
67 

72 

46 

68 
49 

72 
53 

70 
44 

72 
67 

62 

33 

61 
21 

62 
25 

62 
32 

67 
27 

64 
36 

59 
36 

56 
27 

69.7 
38.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

6<5 
3R 

60 

40 

57 
43 

61 

40 

67 
44 

69 
50 

70 
52 

64 

50 

73 
55 

78 
54 

70 
61 

66 
39 

47 

47 
27 

49 
36 

62 

44 

69 
60 

61 
39 

56 
45 

60 
45 

63 
51 

50 
25 

51 
33 

54 
36 

57 
40 

57 
38 

57 
47 

57 
27 

46 
35 

59.9 
41.6 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

81 

66 
33 

67 
35 

64 

50 

78 
59 

77 
49 

76 

40 

74 
46 

73 
48 

78 
40 

77 
42 

70 
42 

62 
33 

56 
29 

55 
31 

70 
44 

74 
62 

71 
47 

58 
48 

73 
54 

69 
48 

67 

57 

69 
32 

57 
27 

62 
30 

64 
39 

68 
35 

61 
42 

56 
32 

54 
31 

67.2 
41.6 

BFNTOK 

MAX 
MIN 

77 

47 

66 
29 

74 
50 

77 
57 

78 
45 

75 
36 

71 
49 

72 
49 

78 
36 

77 
36 

65 
36 

59 
26 

55 
21 

56 
28 

73 
37 

74 
66 

71 
51 

72 
63 

78 
45 

68 

47 

69 

50 

60 
35 

57 
26 

68 
28 

66 
38 

68 
32 

68 
41 

57 
37 

58 
24 

68.5 
39.8 

BlAKELV  MOUNTAIN  D4'< 

MAX 
MIN 

82 
48 

63 
29 

67 
33 

68 
38 

67 
55 

79 
45 

79 
36 

77 
39 

72 
48 

74 
37 

79 
35 

74 
37 

66 
39 

53 
22 

57 
25 

55 
39 

73 
52 

76 
52 

56 
50 

66 
52 

74 
46 

71 
54 

70 
36 

54 
25 

58 
28 

63 
28 

66 
32 

66 
33 

60 
40 

64 
27 

67.3 
38.6 

CrNWAY 

MAX 
MIN 

80 
48 

67 
26 

68 
33 

63 
51 

79 
57 

80 
40 

78 
34 

71 
48 

73 
45 

flO 
36 

76 
33 

76 
37 

61 
30 

55 
21 

66 
28 

74 
43 

80 
61 

73 
48 

58 
49 

75 
54 

69 
49 

68 
58 

61 
33 

56 
24 

63 
26 

65 
34 

67 
32 

59 
37 

58 
35 

57 
28 

68.3 
39.3 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

76 
36 

67 
23 

67 
27 

61 
49 

77 
53 

80 
38 

77 
32 

70 
42 

74 
42 

81 
31 

75 
34 

66 
29 

53 
26 

54 
17 

55 
23 

73 
35 

79 
62 

68 
43 

57 
39 

74 
52 

68 
44 

67 
57 

68 
31 

56 
23 

63 
26 

66 
34 

67 
28 

58 
36 

56 
36 

56 
30 

66.6 
35.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

80 
43 

67 
39 

66 
41 

65 

50 

76 
59 

80 
50 

76 
48 

70 
47 

74 
51 

81 
43 

75 
45 

67 
44 

70 
35 

57 
28 

53 
37 

70 
45 

74 

60 

70 
48 

66 
48 

72 
54 

67 
55 

7l 
56 

68 
32 

58 
29 

62 
33 

66 
39 

66 
38 

58 
44 

57 
36 

59 
40 

67.7 
43.9 

LFOLA 

MAX 
MIN 

76 
47 

67 
29 

69 
31 

67 
50 

76 
59 

79 
44 

76 
37 

71 
41 

72 
49 

78 
34 

75 
34 

66 
43 

53 
27 

56 
21 

56 
28 

74 

36 

75 
63 

69 
51 

72 
61 

73 
62 

66 
49 

71 
56 

67 
34 

58 
23 

64 
25 

66 
36 

69 
31 

67 
42 

54 
36 

59 
31 

67.4 
39.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPCD7 

MAX 
HIN 

64 
35 

66 
33 

69 
34 

66 
51 

78 
57 

80 
45 

76 
41 

72 
49 

72 
41 

80 
37 

74 
41 

66 
42 

51 
32 

53 
27 

56 
26 

76 
38 

77 
62 

62 
60 

62 

60 

77 
61 

68 
62 

70 
47 

54 
32 

55 
30 

61 
33 

64 
41 

68 
36 

65 
42 

53 
34 

58 
30 

66.0 
40.6 

MALUERN 

MAX 
MIN 

78 
45 

69 
28 

70 
30 

67 
49 

75 
59 

81 
44 

76 
36 

76 

75 
49 

80 
38 

76 
36 

68 
42 

60 
26 

55 
23 

54 
27 

74 
37 

76 
62 

70 
50 

69 
50 

72 

54 

66 
46 

68 
56 

61 
32 

57 
25 

64 
27 

64 
38 

67 
31 

60 
40 

54 
34 

59 
24 

66.1 
39.4 

MORRILTON 

MAX 
HIN 

79 

48 

68 
35 

70 
38 

68 
48 

82 
57 

80 
48 

77 
39 

72 
46 

72 
45 

81 
38 

77 
40 

68 
43 

62 
32 

55 
27 

57 
28 

72 
46 

78 
63 

71 
50 

65 
44 

74 
56 

68 
50 

66 
60 

60 
35 

65 
27 

61 
29 

64 
38 

65 
36 

60 
40 

57 
36 

58 
35 

68.1 
41.8 

NTMROD  DAM 

MAX 
MIN 

85 
45 

64 
30 

68 
34 

69 
35 

68 
56 

82 
43 

79 
38 

77 
37 

69 
44 

73 

39 

81 
36 

74 
42 

67 
29 

53 
22 

57 
26 

59 
36 

73 
52 

76 
50 

59 
43 

69 
48 

74 
47 

69 
51 

68 
32 

54 
24 

53 
25 

62 
29 

65 
31 

67 
35 

58 
36 

56 
31 

67.2 
37.5 

PERRVVlLLE 

MAX 
HIN 

85 
56 

79 
30 

71 
32 

65 
50 

76 
55 

80 
45 

78 
33 

71 
45 

75 
45 

81 
35 

80 
39 

71 
37 

62 
30 

52 
20 

59 
24 

76 
46 

81 
63 

72 
51 

67 
45 

76 
50 

70 
52 

67 
60 

63 
32 

57 
20 

64 
27 

67 
32 

66 
30 

60 
39 

58 
42 

57 
36 

69.2 
40.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

74 
46 

67 

30 

68 
31 

66 

48 

76 
57 

79 
48 

75 
44 

70 
47 

72 
46 

79 

40 

73 
42 

66 
42 

60 
28 

66 
25 

73 
44 

69 
50 

66 
50 

74 
61 

74 
54 

72 
52 

71 
59 

60 
33 

67 
28 

63 
30 

65 
40 

67 
35 

56 
43 

54 
35 

58 
29 

67.5 
41.6 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

75 
41 

65 
27 

68 
30 

67 
49 

79 
58 

76 
48 

76 
39 

71 
45 

69 
49 

78 
36 

73 
36 

66 
42 

66 
33 

54 
23 

62 
25 

72 
52 

74 
56 

69 
52 

76 
53 

72 
58 

72 
56 

74 
58 

62 
40 

59 
22 

63 
27 

64 
39 

68 
32 

52 

40 

54 
37 

58 
30 

67.6 
41.0 

BrINKlEy 

MAX 
HIN 

48 

65 
26 

68 
28 

62 

46 

75 
43 

77 
52 

74 
42 

71 
46 

76 
48 

76 
38 

72 
36 

64 
33 

60 
28 

52 
22 

60 
23 

27 

76 

71 
43 

53 
47 

74 
51 

70 
56 

71 
58 

68 
35 

56 
25 

59 
30 

65 
36 

68 
31 

56 
31 

53 
34 

56 

30 

66.0 
37.7 

0F5  ARC 

MAX 
MIN 

79 
47 

63 
34 

66 

40 

63 
48 

74 
58 

80 
55 

74 
41 

70 
50 

70 
48 

77 
37 

74 
39 

69 
37 

61 
32 

52 

25 

57 
27 

71 
53 

76 
61 

70 
48 

66 
47 

76 
53 

67 
56 

72 
59 

61 
37 

56 
26 

61 
34 

65 
40 

69 
36 

66 
40 

67 
36 

56 
32 

67.2 
42.6 

HELENA 

MAX 
MIN 

81 
49 

60 
33 

63 
33 

67 
40 

62 
47 

76 
55 

72 
45 

73 
45 

70 
45 

65 
37 

76 
38 

73 
38 

63 
34 

50 
27 

53 
27 

51 
33 

69 
49 

75 
55 

60 
50 

76 
53 

65 
60 

69 
63 

72 
40 

52 
29 

57 
31 

59 
35 

63 
36 

67 
37 

54 
37 

52 
35 

64.8 
41.2 

KFO 

MAX 
MIN 

77 
48 

63 
31 

68 
35 

66 
48 

76 
57 

77 
46 

74 
42 

71 
47 

72 
48 

77 
38 

72 
39 

66 
42 

60 
32 

52 
27 

56 
29 

74 
43 

75 
61 

70 
49 

68 
60 

74 
63 

67 
53 

71 
59 

61 
35 

55 
28 

63 
31 

63 
40 

67 
35 

59 

41 

54 
35 

58 
32 

66.8 
41.9 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

76 
47 

63 
26 

66 
34 

62 
46 

76 
56 

77 
51 

73 
40 

71 
46 

74 
49 

73 
36 

73 
37 

68 
34 

60 
26 

53 
22 

61 
26 

76 
46 

76 
50 

71 
68 

68 
68 

73 
57 

60 
38 

66 
28 

58 
33 

63 
42 

68 
35 

62 
41 

53 
35 

58 
28 

66.7 
40.2 

SAINT  CHARLES 

HAX 
MIN 

83 
45 

60 
32 

64 
34 

69 
36 

75 
53 

78 

44 

75 
42 

72 
38 

70 
38 

72 

40 

75 
39 

65 
34 

54 
26 

56 
26 

62 
33 

70 
'•8 

78 
52 

68 
63 

78 
63 

70 
63 

70 
55 

70 
40 

52 

26 

58 
32 

62 

37 

64 
35 

70 
42 

53 
37 

52 

32 

66.7 
39.8 

STUTTGART 

HAX 
HIN 

82 
49 

65 
37 

70 
39 

66 
49 

77 
58 

78 
52 

75 
46 

73 
50 

71 
52 

77 
41 

73 
42 

66 
41 

63 
32 

67 
29 

61 
33 

74 
47 

74 
59 

69 
"9 

78 
52 

77 
67 

71 
68 

73 
60 

65 
38 

56 
31 

62 

35 

63 
43 

67 
37 

66 
46 

54 
36 

58 
32 

68.7 
44.3 

STUTTGART  9  E5E 

MAX 
HIN 

83 
46 

60 
29 

62 
36 

67 
40 

64 
46 

73 
48 

76 
40 

74 
46 

72 
47 

70 
36 

76 
34 

71 
34 

64 
27 

49 
22 

53 
26 

60 
34 

72 
52 

74 
47 

64 
41 

76 
50 

71 
55 

70 
61 

72 
36 

53 
27 

67 
30 

61 
34 

63 
32 

68 
36 

57 
32 

52 

28 

65.8 
38.4 

WEST  MEMPHIS 

HAX 

HIN 

75 
49 

59 
32 

65 
35 

65 
49 

73 
54 

75 
53 

70 
45 

70 
40 

65 
47 

76 
36 

70 
39 

64 
35 

57 
32 

52 

35 

54 
39 

69 

50 

75 
59 

73 

50 

72 
50 

70 
60 

72 

58 

68 
58 

62 
39 

56 
30 

59 
34 

61 
48 

66 
36 

60 
42 

61 
35 

50 
47 

65.1 
43.8 

WYNNE 

MAX 

MIN 

77 
42 

60 
28 

64 
29 

66 
36 

73 
57 

76 
53 

70 
39 

69 
46 

68 
38 

78 
34 

73 
36 

69 
51 

76 
61 

67 
47 

74 
54 

71 
58 

74 
53 

75 
28 

69 
29 

70 
36 

66 
42 

67 
35 

58 
41 

55 
33 

69,0 
41.9 

SOUTHWEST  07 

ASHDOwN 

HAX 
MIN 
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ARKANSAS 
NOVEMBER  1963 

Station 

Day 

Of  Month 

• 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

• 
> 
< 

DF  QUEEN 

MAX 
MIN 

73 
45 

69 
27 

66 
39 

79 
54 

B4 
58 

83 
41 

80 
40 

73 
51 

77 
55 

82 
48 

77 
40 

68 
44 

57 
25 

58 
19 

59 
40 

74 
53 

80 
64 

72 
53 

75 
52 

71 
52 

71 
50 

68 

66 
31 

59 
24 

63 
29 

67 
34 

65 
31 

64 
41 

57 
34 

62 
27 

69.6 
41.4 

DIERKS 

MAX 

MIN 

76 
46 

70 
26 

68 

3e 

78 
54 

83 
65 

32 
38 

79 
35 

74 
49 

78 
54 

81 
37 

79 
35 

67 
40 

57 
21 

60 
16 

70 
31 

73 
60 

73 
65 

72 
52 

70 
53 

72 
54 

69 
46 

70 
63 

58 
31 

60 
23 

66 
29 

70 
32 

67 
29 

61 
42 

58 
27 

61 
21 

70.1 
40.1 

HCPE  3  NE 

MAX 
MIN 

75 
48 

64 
31 

69 

34 

75 
54 

79 
66 

81 
45 

80 
39 

74 
48 

75 
54 

79 
42 

74 
45 

66 
44 

60 
31 

58 
22 

62 
32 

76 
49 

76 
59 

77 
52 

76 
52 

75 
53 

73 
52 

72 
52 

72 
33 

54 
27 

58 
27 

64 
30 

66 
34 

65 
34 

54 
37 

56 
32 

69.5 
41.9 

MrUNT  IDA 

MAX 
MIN 

77 
45 

65 
26 

68 
30 

71 
40 

82 
58 

79 
37 

80 
32 

73 
36 

74 
44 

80 
33 

75 
32 

72 

36 

63 
33 

58 
16 

62 
29 

72 

40 

75 

53 

69 

50 

67 
61 

75 
52 

73 
44 

69 

60 
31 

59 

20 

63 
23 

66 
27 

68 
28 

63 
33 

58 
37 

58 
26 

69.1 
36.9 

NaRROwS  D«M 

MAX 
HIN 

85 
47 

65 
27 

70 
28 

69 
35 

72 
52 

79 
39 

82 
37 

79 
40 

74 
51 

77 
37 

33 
35 

76 
38 

68 
26 

58 
19 

59 
25 

60 
43 

73 
59 

76 
51 

55 
51 

72 
52 

73 
45 

72 
59 

72 
37 

58 
24 

60 
26 

65 
31 

70 
32 

70 
35 

61 
41 

57 
24 

69.7 
36.2 

N4SHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

83 
44 

64 
31 

68 
35 

62 
43 

75 
53 

82 
44 

62 
40 

77 
49 

70 
53 

73 
42 

81 
45 

76 
43 

67 
30 

56 
l9 

57 
35 

56 
47 

73 
56 

75 
49 

56 
49 

73 

50 

72 
48 

69 
68 

69 

30 

57 
28 

58 
36 

63 
36 

71 
26 

66 
45 

66 
35 

55 
26 

68.5 
40.  g 

OKAY 

MAX 
MIN 

82 
48 

69 
29 

66 
36 

78 
58 

83 
66 

86 

44 

82 
39 

77 
48 

75 
55 

80 
38 

79 
39 

74 
45 

66 
26 

59 
20 

63 
39 

76 
56 

78 
63 

77 
52 

76 
52 

73 
55 

73 
68 

73 
46 

63 
33 

60 
25 

65 
32 

70 
36 

68 
32 

62 

47 

61 
37 

64 
31 

72.1 
42.9 

STAMPS 

MAX 
HIN 

78 
47 

30 

68 
37 

74 
57 

80 
65 

83 
46 

80 
42 

70 
50 

74 
56 

78 
39 

73 
43 

68 
45 

59 
30 

59 
24 

64 
36 

75 
54 

76 
62 

69 
54 

75 
53 

71 
59 

73 
57 

71 
67 

57 
33 

58 
29 

64 
32 

66 
40 

64 
34 

57 
48 

57 
35 

62 

33 

69.1 
44.3 

tfxarkana  wb  airport 

MAX 
HIN 

69 
42 

68 
36 

67 
45 

77 
59 

82 
62 

83 
46 

81 
48 

75 
51 

75 
53 

80 
46 

73 
46 

67 

45 

58 
36 

58 
28 

65 
44 

76 
58 

79 
64 

68 
53 

76 
53 

73 
57 

73 
56 

73 
46 

56 
35 

60 
30 

64 
34 

66 
41 

64 
38 

57 
46 

57 
37 

63 
35 

69.4 
45.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkaoelphia 

MAX 
MIN 

78 
46 

69 
31 

69 
36 

69 

51 

76 

60 

80 
49 

77 
43 

71 
46 

73 
52 

79 
40 

72 

41 

68 
46 

64 
32 

57 
26 

54 
37 

74 
43 

74 
61 

70 
53 

70 
51 

71 

58 

69 
51 

69 
59 

60 
34 

51 
29 

61 
34 

64 
39 

65 
35 

63 

47 

56 
31 

60 
29 

67.6 
43.1 

CAMDEK  1 

MAX 
MIN 

76 
48 

67 
30 

68 
34 

72 
55 

77 
64 

82 
47 

60 
39 

71 
46 

75 
55 

77 
37 

73 
39 

68 
42 

61 
30 

68 
22 

61 
31 

75 
43 

77 
61 

74 
55 

76 
52 

73 
56 

71 
53 

72 

60 

61 
36 

59 
26 

65 

30 

66 
39 

67 
33 

56 
47 

55 
39 

62 

35 

69.3 
42.8 

El  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
35 

66 

30 

68 
31 

73 
54 

80 
53 

83 
44 

60 
39 

70 
46 

75 
45 

78 

40 

73 

43 

65 
37 

58 
26 

57 
22 

63 
31 

76 
50 

78 
60 

66 
54 

76 
54 

73 
54 

73 
64 

71 
49 

56 
30 

68 
24 

65 

30 

67 
38 

65 
34 

52 

46 

57 
34 

63 

29 

68.3 
40,6 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

75 
45 

68 
31 

69 

38 

69 
48 

72 
58 

80 
45 

77 
42 

70 
45 

75 
48 

71 
38 

73 
40 

75 
38 

61 

2a 

60 
27 

59 
33 

74 
46 

72 

50 

66 
53 

74 
49 

78 
54 

70 
54 

71 
58 

60 
33 

60 
26 

63 
26 

63 

40 

66 
37 

60 
44 

53 
34 

60 
26 

68.3 
41.3 

MA6N0L lA  3  N 

MAX 
MIN 

79 
48 

69 
26 

70 
36 

76 
56 

80 
63 

82 
44 

80 
40 

76 
46 

75 
55 

77 
36 

75 
43 

69 
40 

62 

28 

56 
19 

63 
32 

76 

50 

78 
59 

74 
54 

75 
52 

73 
59 

73 
52 

72 
58 

59 
33 

58 
25 

66 
31 

66 
36 

67 
33 

63 
33 

57 
30 

62 
34 

70.3 
41.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
HIN 

83 
50 

65 
28 

68 
30 

68 
43 

75 
55 

78 
49 

82 

47 

80 
46 

71 
50 

74 
37 

77 
36 

73 
36 

66 
25 

57 
20 

57 
27 

63 
35 

76 
51 

77 
56 

61 
54 

78 
53 

75 
52 

75 
63 

73 
38 

52 
22 

62 
26 

60 
37 

66 
32 

66 
33 

50 
38 

54 
31 

68.7 
40,1 

PRESCOTT 

HAX 
HIN 

78 
47 

66 
36 

65 

37 

71 
54 

84 
66 

79 
48 

77 
45 

68 
49 

72 
54 

76 
45 

74 
50 

64 
47 

57 
37 

54 
27 

56 
37 

73 
46 

76 
63 

75 
53 

70 
53 

76 
53 

70 
55 

70 
57 

58 
35 

55 
30 

60 
33 

64 
40 

63 
37 

56 

47 

56 
37 

60 
34 

67.4 
46.1 

SPARK^«AN  3  hSW 

HAX 
HIN 

84 

27 

68 
32 

71 
52 

75 
52 

81 
44 

76 
45 

73 
43 

77 
34 

72 
35 

66 
39 

54 
23 

56 
20 

57 
29 

75 
42 

75 
45 

70 
53 

74 
52 

72 

48 

7l 
59 

61 
33 

57 
27 

62 

27 

64 
37 

65 

30 

55 
39 

57 
38 

60 
25 

67.7 
38.1 

WARREN 

HAX 
HIN 

79 
49 

70 
30 

69 
37 

71 
51 

77 
59 

63 
53 

79 
43 

71 

47 

73 

54 

76 
40 

73 
42 

68 
41 

53 
33 

56 
26 

62 
33 

76 
49 

77 
60 

73 
53 

77 
52 

74 
59 

73 
55 

73 
60 

62 

36 

60 
25 

66 
26 

66 
40 

69 
35 

69 
4  6 

57 
37 

63 
34 

69.7 
43.6 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  S 

HAX 
HIN 

78 
50 

68 
31 

68 
35 

73 
49 

79 
63 

82 
53 

81 
43 

71 
49 

67 
55 

74 
47 

74 
42 

66 
49 

57 
29 

58 
25 

62 

31 

72 
46 

76 
56 

76 
61 

76 
55 

74 
61 

75 
59 

76 
67 

61 
43 

61 
27 

64 
32 

66 
41 

66 
36 

55 

46 

55 
39 

63 
32 

69.2 
44.6 

CUMMINS  FARM 

HAX 
HIN 

47 

29 

33 

47 

56 

50 

41 

47 

50 

36 

39 

43 

31 

25 

26 

44 

50 

49 

53 

65 

55 

67 

37 

27 

29 

40 

34 

42 

34 

28 

41.2 

DFRMOTT  3  NE 

HAX 
HIN 

76 
50 

66 
26 

68 
29 

67 
51 

78 
58 

78 
51 

74 
39 

68 
47 

68 
53 

74 
41 

70 
40 

64 
39 

55 
35 

54 
21 

63 
24 

73 
49 

76 
54 

73 
55 

76 
53 

72 
58 

75 
58 

75 
58 

58 
42 

59 
24 

63 
29 

64 
42 

65 
33 

56 
42 

63 
38 

60 
33 

67.5 
42.4 

OlMAS 

MAX 
HIN 

73 
48 

66 
32 

68 
35 

67 
49 

78 
57 

78 
52 

76 
44 

71 
46 

73 
43 

77 
40 

74 
42 

67 
42 

55 
32 

54 
28 

62 
29 

73 
43 

75 
53 

75 
52 

76 
52 

73 
55 

73 
57 

74 
69 

61 
39 

59 
28 

64 
32 

65 

42 

68 
36 

55 

40 

53 
35 

58 
31 

66.0 
42.4 

El. DORA 

HAX 

MIN 

75 
50 

68 
33 

69 
39 

71 
52 

80 
61 

61 
61 

76 
47 

72 

51 

69 
58 

75 
46 

72 
45 

65 
44 

58 
35 

56 
27 

64 
33 

76 
46 

78 

50 

60 
56 

81 
54 

79 
53 

77 
69 

77 
59 

60 
44 

59 
29 

66 
36 

67 
44 

66 
43 

59 

40 

55 
39 

54 
29 

69.4 
46,6 

MrNTICELLO  3  S 

MAX 
HIN 

PiNE  BLUFF 

MAX 

MIN 

75 
49 

65 
34 

69 
39 

67 
51 

75 
59 

80 
52 

76 
46 

71 
52 

72 
53 

76 

40 

71 
43 

76 
57 

67 
35 

54 
32 

58 
32 

73 

50 

75 
61 

71 
50 

75 
52 

73 
60 

69 
57 

74 
67 

62 

37 

57 
31 

66 
34 

64 
44 

69 
36 

61 
46 

54 
36 

59 
34 

68.5 
45.4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
37 

65 
34 

69 

37 

68 
50 

74 
59 

78 
48 

75 
45 

66 
50 

71 
46 

76 
40 

71 
46 

66 
46 

52 
32 

54 
31 

59 
31 

73 
53 

75 
61 

66 
51 

74 
52 

73 
55 

71 
55 

72 
53 

54 
34 

56 
30 

62 
33 

62 
41 

69 
34 

52 
46 

55 
35 

69 
31 

66.0 
43.1 

PORTLAND 

HAX 
HIN 

82 
40 

77 
32 

67 
31 

67 
45 

70 

47 

79 
57 

80 
45 

76 

4B 

70 
46 

68 
43 

74 
43 

71 
43 

64 
33 

55 
26 

55 
26 

62 

50 

72 
50 

78 
54 

73 
52 

79 
52 

73 
58 

76 
61 

76 
42 

60 
29 

59 

30 

65 
34 

65 
36 

65 
38 

66 
38 

55 
33 

66.9 
42.1 

RPHWEr  2  NNE 

MAX 
MIN 

73 
46 

67 
39 

68 
41 

45 

77 
57 

76 
50 

76 
41 

73 
41 

75 
43 

72 
45 

73 
44 

74 
46 

71 
31 

68 
23 

72 
26 

74 
42 

74 
48 

76 
48 

77 
46 

73 
57 

75 
59 

71 
58 

56 
38 

61 
31 

63 
32 

63 
41 

66 
34 

64 
39 

54 

36 

57 
31 

69.8 
42.1 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 

S7 

64 

62 

64 

63 

66 

65 

65 

65 

63 

63 

61 

59 

56 

54 

59 

62 

73 

65 

65 

66 

64 

67 

6? 

57 

57 

5fl 

56 

53 

■SI 

51.9 

MIN 

63 

60 

59 

58 

61 

63 

63 

61 

61 

60 

60 

59 

52 

54 

51 

53 

55 

56 

63 

61 

64 

58 

62 

56 

53 

55 

54 

52 

53 

50 

57.7 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE, 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SANDY  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOSTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EMG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
76 
72 
47 

.13 
36 
68 
30 

.09 
U 
68 
30 

.15 
3  3 
64 
38 

.02 
16 
64 
48 

.08 
18 
72 
49 

.22 
24 
75 
45 

.09 
23 
75 
44 

.10 
22 
65 
45 

.07 

7 

65 

45 

.13 
17 
67 
44 

.11 
33 
62 
39 

# 
51 
57 
36 

25 

4 
57 
35 

.33 
16 
44 
36 

.08 
77 
60 
39 

.14 
48 
70 
49 

.07 

6 

64 

45 

.04 
41 
54 
45 

.05 
17 
70 
49 

45 
62 
49 

51 
61 
37 

21 
50 
36 

16 
50 
35 

,04 

4 

51 

37 

.06 

4 

58 

38 

.04 

8 

56 

37 

.10 
75 
49 
36 

.14 
48 
47 
35 

2.86B 

873 
61.3 
40.6 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
27 
73 
54 

.09 

5 

62 

39 

21 
61 
40 

.05 

7 

60 

53 

.12 

7 

78 

56 

.10 
10 
75 
52 

,08 
19 
70 
45 

.08 

e 

67 
51 

.08 

8 

67 

49 

.10 

4 

68 

45 

.15 
20 
67 
44 

.06 
19 
65 
47 

.09 

60 
38 

.01 
11 
53 
36 

.04 

9 

51 

37 

.05 
22 
60 
42 

70 
60 

.06 

9 

70 

55 

.07 
16 
61 
54 

.03 
16 
69 
57 

.16 
13 
68 
53 

23 
66 
64 

.11 
28 
64 
40 

.05 
12 
52 
38 

.04 

4 

55 

38 

.07 

4 

62 

35 

.05 

3 

65 

33 

.01 

1 

56 

43 

.10 
42 
52 
39 

.07 

8 

52 

38 

2.146 

380 
63.3 
45.6 

CENT8AL  05 

BL4KELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
79 

.18 
45 

.11 
19 

.09 
43 

.06 
18 

.09 
27 

.14 
33 

.08 
19 

.10 
25 

.08 
19 

.16 
42 

.10 
35 

.18 
61 

47 

.16 
18 

.06 
26 

.07 
52 

.04 
55 

.07 
28 

.11 
18 

.09 
17 

52 

.25 

75 

33 

16 

20 

.27 

14 

.06 
19 

.09 
95 

.05 
45 

2.938 
1116 

NIMROO  DAM 

EVAP 

WIND 

31 

.11 
16 

.04 
8 

.06 
13 

.01 
9 

.07 
8 

.07 
11 

.05 
8 

.05 
21 

.06 
7 

.04 
10 

.07 
11 

.11 
22 

12 

.07 
10 

.01 
13 

.00 
32 

.10 
20 

.04 
12 

.00 
23 

.09 

7 

19 

20 

.04 
9 

5 

.02 
3 

.02 
2 

.03 
2 

.05 
25 

.02 
13 

1.378 
402 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MI^ 

.24 
139 
74 
47 

.17 
82 
65 
38 

.11 
30 
66 
39 

.15 
77 
66 
42 

.05 

117 

63 

51 

.09 
58 
72 
58 

.11 
19 
77 

50 

.10 
33 
75 
50 

.11 
21 
72 
53 

.09 
17 
67 
44 

.12 
25 

70 
45 

.14 
38 
67 
46 

• 
80 

56 

.33 

15 
57 
36 

.14 

112 

55 

37 

.15 
177 
67 

49 

.09 
138 

70 
58 

.04 
31 
60 
55 

.08 
70 
72 
55 

.06 
63 
71 
60 

,06 
151 
69 
63 

.25 
138 
68 
45 

79 

.18 
25 
58 
38 

.05 
14 
58 
39 

.05 
15 
62 
43 

.05 

7 

64 

43 

.06 

121 

51 

40 

.13 
82 

3.20 
2030 
66.0 
47.1 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

WIND 

86 

57 

12 

.14 
28 

74 

.18 
23 

.18 
33 

.13 
9 

.13 

17 

.07 
19 

.15 
17 

.20 
15 

.21 
54 

.14 
49 

.03 
13 

.11 
41 

100 

77 

20 

.30 
23 

.12 
16 

45 

53 

,08 
14 

.09 

4 

.12 

4 

2 

.  4 

.25 

4 

.07 

2 

915 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
60 
72 
49 

.16 
31 

28 

.09 
14 
64 
45 

.22 

22 
59 
42 

* 

25 
60 
55 

.06 
22 
76 
51 

.16 
26 
73 
46 

.10 
14 
71 
46 

.05 
24 
68 
50 

.12 
26 

68 
50 

.13 
25 

71 
45 

.10 
19 
68 
45 

.16 
34 
65 
38 

34 

.18 
13 
58 
35 

.05 
31 
50 
41 

.07 
96 
65 
50 

.10 
47 
70 
55 

.05 
U 
57 
53 

.04 
21 
66 
53 

.08 
20 
73 
55 

55 

72 
68 

.12 
44 
69 
40 

27 

.16 
38 
40 
38 

.06 

7 

58 

41 

.06 
U 
60 
40 

.04 
24 
61 
39 

.12 

91 
53 
37 

36 

2.848 

948 
64.1 
45.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

69 
79 
42 

.19 
14 
77 
40 

.13 

9 
66 
39 

.15 

31 
74 
39 

40 
72 
45 

.24 
20 
79 
51 

.12 
6 
77 

50 

.02 

9 

80 

44 

.10 
24 
75 
41 

.08 

0 

73 

40 

.11 
14 
76 
39 

.01 
11 
76 
39 

.26 

15 
68 
31 

12 

.00 
11 
65 
30 

.07 
32 
65 
56 

.07 
55 
72 
61 

.10 
54 
76 

54 

.00 
12 
68 
48 

.23 

28 
77 
48 

.00 
12 
78 
53 

.10 
70 
74 
53 

.22 

30 
75 
41 

♦ 
22 

.10 

8 

63 

38 

.00 

2 

66 

40 

.13 

4 
67 
35 

.02 

3 

59 

42 

.09 
17 
56 
38 

.08 
38 
62 
31 

2.518 

672 
71.3 
43.1 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

NumJc 

er  of  days  with 

precipitation 

111 
S  5  S 

<2  as 

1 

a 

Station 

1 
1 

■Bag- 
111 

pl,-^  a 

1 

> 
< 

« 
g   1 

a    J 

Q.2 

X 

1^ 

o  Ul 
O  VJ 

i" 

a 

g 
q 

o 

A 

to 

0> 

i 

.1 

s 

Hi 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

7.8 

27 

W 

22 

73 

79 

50 

54 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9 

70 

3.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NNW 

9 

7.8 

33 

S 

23 

78 

82 

52 

58 

3 

5 

2 

1 

1 

1 

13 

61 

4.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NW 

13 

B.5 

- 

- 

- 

72 

81 

53 

54 

3 

2 

3 

2 

1 

0 

11 

81 

- 
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STATION  INDEX 


APLIN  1  W 
APPLETON 
ARK.ADELPNIA 
ARKANSAS  CI 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

'KE 


I  PERRY 
0196  POPE 
0220  CLARK 


ASHDOWN 

02Sfr 

LIT7LE  RIVER 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

0350 

WHITE 

6ATESVILLE  L 

VESTOCK 

cse 

INDEPENDENCE 

BATESVILLE  L 

AND  0  NO 

L  0460 

INDEPENDENCE 

BEAl/Eft  DAK 

BEEBE 

0530 

WHITE 

BEECH  GROVE 

0534- 

GREENE 

BEEDEVILLE 

0536 

JACKSON 

BENTON 

0562 

SALINE 

BENTONVILLE 

0566 

BENTON 

BERRYVILLE  <. 

BIG  FORK 

066't 

POLK 

BLACK  HOCK 

8LAKELY  MOUN 

AIN  DAM 

076* 

GARLAND 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

8LUFF  CITY  3 

NEVADA 

BLYTHEVILUE 

0806 

MISSISSIPPI 

BOONEVILLE  6 

NW 

0825 

LOGAN 

BOONEVILLE  7 

NE 

0B26 

LOGAN 

BOONEVILLE  6 

0627 

BOONEVILLE 

LOGAN 

BOTKINBURG  2 

s 

oei.^ 

VAN  aoREN 

BOUGH TON 

06'.8 

BRANCH  It    NW 

0687 

FRANKLIN 

BRANCH  3  SW 

0S88 

FRANKLIN 

SUfFALO  TOWE 

1010 

NEWTON 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

1102 

CALICO  ROCK 

I2ARD 

CAMDEN  1 

1152 

OUACHITA 

U5'. 

OUACHITA 

LONOKE 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

CLARENDON 

MONROE 

CLARKSVILLE 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1'.57 

JOHNSON 

CLINTON 

U92 

VAN  8UREN 

COMBS  3  5E 

157<. 

MADISON 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

3*  47 
34  17 
34  02 
1|  34  56 
ll  35  25 
31  34  07 
2J  33  37 

41  33  40  I 


DAISY  3  E 


rSO  PULASKI 


MARKED  TREE 
MARSHALL 
HAUMEE 
MELBOURNE 

HENA 

MILLWOOD  DAM 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAV  LOCK  AND  0AM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 


452ft  SI  FRANCIS 
4548  COLUMBIA 
4550  COLUMBIA 
4562  HOT  SPRING 
4572  FULTON 
463a  LEE 
46541  POINSETT 
4666  SEARCY 
46961  SEARCY 
4746,  IZARD 

4756  POLK 
4B39t  LITTLE  RIVEI 
4900J  DREW 
49061  ASHLEY 
4934^  CALHOUN 
49  361  CONWAY 
4986  MONTGOMERY 
5010  LOGAN 
&036I  BAXTER 


S  35  00 

«  33  19 

4J  33  20 

3  34  23 

7]  36  29 

7  34  44  ' 

9  35  32  I 

Tj  35  54  ' 

7  36  03 

t    36  04 


31  33  35 

i,    33  19 

%   33  19 

li  35  08 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  DO 

92  53 

93  03 
91  12  . 

94  06  : 
93  56 
91  22 
91  34 


6 

34 

33 

92 

37 

I 

36 

22 

94 

13 

7 

26 

3 

34 

29 

93 

b8 

7 

36 

07 

91 

06 

5  35  56    89  55 


1 J 

93 

50 

13 

93 

54 

39 

97 

?n 

52 

20 

00 

16 

93 

69 

3  34 

93 

7  34 

1  35 

93 

7  35 

92 

7  35 

93 

7  )6 

91 

1  35 

7  36 

90 

4  34 

94 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

35 

22 

92  25 

DANVILLE 

1634 

YELL 

35 

03 

93  24 

DANVILLE  SCS 

93  24 

DAfiDANELLE 

1838 

YELL 

35 

13 

93  09 

DE  OUEEN 

SEVIER 

02 

94  21 

DEBMOTT 

1960 

CHICOT 

33 

31 

91  26 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

34 

91  30 

JOHNSON 

DIERKS 

2015 

HOWARD 

34 

07 

94  02 

OUMAS 

2148 

DESHA 

33 

S3 

91  29 

EL  DORADO  FAA 

Al 

1P0RT 

2  300 

UNION 

33 

1  J 

92  48 

EUOORA 

CHICOT 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36 

24 

9  3  44 

EVENING  SHADE 

1 

FAYETTEVILLE 

AP 

2443 

WASHINGTON 

36 

00 

94  10 

FAYETTEVILLE 

STA 

WASHINGTON 

06 

94  10 

92  31 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

33 

94  24 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35 

90  47 

FORT  SMITH  we 

AI 

^PORT 

2574 

SEBASTIAN 

35 

94  22 

FORT  SMITH  WA 

TER 

PLANT 

2578 

CRAWFORD 

35 

94  09 

FULTON 

HEMPSTEAD 

GEORGETOWN 

2  760 

WHITE 

35 

91  26 

GILBERT 

35 

92  43 

GLENWOOD 

2B42 

PIKE 

34 

93  33 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

93  42 

GRAVETTE 

SENTON 

94  28 

GREEN  FOREST 

4  E 

BE 

2946 

CARROLL 

36 

93  22 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

35 

92  23 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

35 

94  15 

CREEPS  FERRY 

DAM 

297B 

CLEBURNE 

35 

92  00 

GUHDON 

3074 

HAMBURG 

3086 

ASHLEY 

33 

91  48 

HARDY 

3132 

SHARP 

91  29 

HARRISON 

3164 

BOONE 

36 

93  07 

93  09 

HEBER  SPRINGS 

3 

SW 

32  30 

CLEBURNE 

35 

92  03 

HECTOR 

POPE 

35 

92  58 

HELENA 

PHILLIPS 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

33 

93  33 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

34 

93  41 

HORATIO 

3442 

SEVIER 

33 

94  22 

HOT  SPRINGS 

GARLAND 

93  03 

HUNTSVILLE 

3540 

MADISON 

36 

93  44 

HUTTIG  DAM 

3556 

92  05 

INDEX 

JASPER 

3600 

NEWTON 

36 

93  11 

3704 

93  04 

CRAIGHEAD 

KEISER 

362J 

MISSISSIPPI 

35 

90  05 

KEO 

3662 

LONOKE 

34 

92  00 

CLEVELAND 

LAKE  CITY 

3996 

CRAIGHEAD 

35 

90  26 

LAKE  MAUMELLE 

92  26 

LANGLEY 

PIKE 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36 

92  55 

GRANT 

92  35 

LITTLE  ROCK  WB  A 

RPORT 

4248 

PULASKI 

92  14 

LITTLE  ROCK  F 

ILT 

PLANT 

425<^ 

PULASKI 

\ 

34 

92  19 

LURTON 

NEWTON 

7 

35 

46  , 

93  05 

93  13 
92  49 

91  32 
90  46  , 

90  25 

92  38  ' 

92  39  ' 

91  54  [ 

94  15 

93  58  I 
91  48 

91  29  I 

92  27  I 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


129I      4p|      4PJ 


265      5P      6A 
1295      SS|      TA 


426      8A      8A      8AC 


511       7P       7A 


436      6P      7A 


280      5P       5P 


1150      6P      7A 


10      5P       5P 


230      7P      7P 


5121 
20071 


3111  5P|  5Pt 

69i  SSi  7^ 

234I  6R  7A| 

229  SSl  SS 

I050{  SS^  7^ 


2aS  5P  51 
125^ 

89  SS  7aI 

280  5P  TAJ 

6631  5P  7aI 

2800  6Pl  6P 

600  7A|  7* 


JAMES  V*  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS  ' 

I  LITTLE  ROCK  WATERWORKS  : 
I  REBA  Y.  SWAIM  | 

ALTA  F.  GARNER  \ 

OWEN  B.  HENDRIX  \ 
I  HOdART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

C.  L.  WESTMORELAND 

;  CLOSED  10-15-63 

PAULINE  A  PINKERTON 
,  TOMMie  0.  PEEBLES 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 

B.  8.  HAMMOND 


ETTA  C.  BURKS 

M.  D.  RIOOLE 

OAVIO  L.  STIDHAM 

ANNA  M.  LILES 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


LER 


CONS  SERVICE 


>  SERV 


CLEO  E.  YANOELL 

MARY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RICHARD  K.  WEIS 

WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


ARK  POWER  AND 

OR.  IRVING  T. 
UNIVERSITY  OF 

EARL  6.  RIODICK 
OTTO  OAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
DILL  JOHNSON 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 


WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARI 
FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  fiROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERV 


CITY  OF  EUDORA 
WALTER  H.  PETER: 
OPHA  WOLFE 


.IGHl  CO 
lEACH 


■  OF  , 


ION  I 


UNIVERSlIl 
ARKANSAS  FORESTRY 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  bUREAl 

JAMES  L<  CRJSIEE 
INA  J.  LOGAN 
UESSie  E.  AKERS 


.IE  PENUtftGRASS 


.  UONALDSON 
V  BttNE 
AVIATION  AGENCY 


LIZ. 


,  NATL  PARK  SERl 


ICE 


MAY  PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  VAUGHAN 

LURA  e.  SYKES 

BENEDICTINE  SISTERS 

UNIVERSITY  OF  ARKJ^NSAS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  RlEOER 

u  s  weather  bureau 
little  rock  waterworks 
lola  d  johnson       i 

james  c.  hodges 
earle  e.  graham 
arkansas  pwr .  6  l.  co. 

RADIO  STATION  KbOK      | 
JOHN  H.  MCKEE 
THOMAS  J.  ASHLEY 
RADIO  STATION  KPCA      , 
HINNIE  HORTON  | 

HELEN  £•  ADAMS  \ 

WILLA  M.  GRAHAM 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLET T 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
I  NASHVILLE  SCS 

I  NATURAL  OAM 
.  NEWHOPE  3  E 
.  NEWPORT 


OZARK 

OZONE 
PARAGOULD  RADIO 


PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PELSOR 


POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


REM4EL  DAM 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 


STUTTGART 

STUTTGART  ' 

sueiAco 

TAYLOR 


OERMOTT  3  NE 


CLOSED  STATION 
I  ASHOOWN 


503B{  BAXTER 

STONE 
5072'  FRANKLIN 
5110}  PIKE 
sua  HOWARD 
5114^  HOWARD 


5166 

5200  PERR' 
5228  BAXTI 
5  354  \ 
5356  y 
5376  HOWARD 
5480  MISSISSIPP 
5498  SALINE 
5508  FRANKLIN 
5514  JOHNSON 
5562  GREENE 

5576  LOGAN 

5577  LOGAN 
5566  CROSS 
5591  SCOTT 
5602  NEWTON 
5664  POPE 
5694  PERRY 
5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 

5620  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 
S90S  NEVADA 
5910  NEVADA 
5970  MARION 

6005  LOGAN 

6006  FRANKLIN 

6007  FRANKLIN 
6006  LOGAN 
6016  MILLER 

6102  HOT  SPRING 
6248  BENTON 
6253  DESHA 
6352  POPE 
6376  ARKANSAS 
6380  CLAY 


6403  I 
6506  1 


LTON 
HITE 


6624 

BENTON 

676f 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

6B9C 

MONTGOMERY 

692C 

692E 

LOGAN 

703( 

COLUMBIA 

7046 

MILLER 

7488 

SCOTT 

753C 

LAWRENCE 

^582 

BRADLEY 

WASHINGTON 

'M2 

CRITTENDEN 

777? 

FRANKLIN 

8052 

CROSS 

o?4n 

ARKANSAS 

1962 

CHICOT 

36  20 
35  51 
35  3* 


.ITTLE  RIVER 


94  01 
93  43 
93  56  I 
93  51  1 

93  52 

94  23 
93  50 
91  17 


93  48 
93  53 
69  59 

92  49 

93  50 
93  27 
90  29 


6  18    93  ' 


93 

15 

93 

06 

48 

91 

56 

5  18    93  08 

4  23    91  08 

90  06 
I    91  50 

91  44 

92  21 

5  39    92  19 


92 

54 

93 

29 

91 

32 

3  36 
35  55 
5  08 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


768      SS       7A 


6Ai      SAJC 


225      SS      7A  I 

480      6AI      8A      8AC 


T 


OBSERVER 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  '. 

NELL  A.  TAPLET 
!  HENRY  G.  ARVIN 
I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ROWLAND  HA  1  LEY 
ELSIE  F.  WARD 
LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  T  WALLACE 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 


FRANK 


YLOR 


U  S  SOIL  CONS  SERvlCb 
PAULAMAY  G  LEWIS 
eOHAR  K.  MANSARD 
ETHEL  CARLTON 
DOYNE  J.  CURTiS 
A  0  HOLUROOK 


I  S  FED  I 


iITE 


BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 
R.  P.  HAMBY 
U  S  SOIL  CONS  SERVICI 
CUNNINGHAM 


soil 


CONS  SERVICE 


1387   SS   SS 


360   5P   5P 


272  MID  MID 

206  6P   TA 
1340 

220  5P   5P 

680 

2265  5P   7A 

350 

260  SS   SS 

17b|  ss!    SS 

143 1  6P1    7A 

i  I 

:  I 

329'  4P{  4P 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOwlER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

WM.  W.  SPAULDING 

U  S  F ISH  AND  WILDLIFE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

ALGER  e. 

ADAM  C.  MELTOI 

ARKANSAS  FuRt; 

REEOIS  ALLEN 

JOHN  OROWN  UN 


NEW    SUQIACO    ActdEV 
IDtLLA    0.    NORWOOD 

u  s  HEATHER  Bureau 

WILLIAM  0.  OIVENS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 

GEORGE  W.  KNOX 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILES  B.  TURNER 

RADIO  STATION  KWYN 


CLOSED  10-15-63 


DRAINAGE  CODE.   1.  ARKANSAS   2.  MISSISSIPPI   3.  OUACHITA   4.  RED   5.  SAINT  FRANCIS 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field, 
Little  Rock,  Arkansas  72202  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table, 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.  T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table, 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See.  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D„  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  DECEMBER  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        74°  on  the  6th  at  Ozark,   and  on  the  7th  at  Mountain  Home  1  NNW 

Lowest  Temperature:        -14°  on  the  23d  at  Fayetteville  FAA  AP 

Greatest  Total  Precipitation:  d  6.  09  inches  at  Rohwer  2  NNE 

Least  Total  Precipitation:  0.  99  inch  at  Fayetteville  Exp  Sta 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  44   inches  on  the  11th  at  Stamps 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  15.  8  inches  at  Warren 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  14  inches   on  the  23d  at  Saint  Charles 

SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


Two  unusual  early  season  snowstorms  took  place  during 
the  last  half  of  the  month,     A  Gulf  Coast  low  produced  a 
2-to  5-inch  snow  cover  in  the  extreme   southern  counties 
on  the  afternoon  and  night  of  the  20th.     A  recordbreaking 
18-to  24-hour   snow  began   early  on  Sunday  the  22d  and 
the  entire  State  was  blanketed  by  snow.     Many  new  re- 
cords were  established,    particularly  in  the  southeast 
half  of  the  State  where  over  6-inch  accumulations  were 
reported.     From  the  west  Memphis  area  southward  along 
the  Mississippi  River  11-to  13-inch  accumulations  were 
reported,   completely  paralyzing  traffic.     Falling  tem- 
peratures,  accompanied  by  wind,    piled  up   3-foot  drifts 


in  east-central  counties.     Extreme  cold  immediately 
followed  this  storm  and  zero  or  subzero  minimum  tem- 
peratures were  reported  from  all  sections  of  the  State 
by  the  morning  of  the  24th.     Many  readings  were  the 
lowest  since  December  of  1917. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 
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1 

No.  of  Dayt 

2 

M 

i 
1 

: 
0 

S 
i 

Snow,  Sl««t 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

MIn. 

1 

II 
a   0 

1  0 

« 

J 

0 

1 

0 

1 

i 
8 

St 

•:j 

.'1 

Hi 

NORTHWEST  01 

BE»VER  DAM 
BENTONVILLE 
EUREKA  SPRIN6S 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

'1.3 
<.2.1 
<.2.1 
42,7 

16.5 
18.5 
18. 9M 
17.7 
19.7 

28,9 
30,3 
30, 5M 
30,2 
31,4 

-10.5 
-  9.2 

60 
68 
68 
67 

67 

7 
6 
6 
5 
6 

-  0 

-  7 
2 

-14 
-10 

23 
23 
19 
23 
23 

1106 
1067 
1057 
1070 
1035 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
8 
6 
5 

29 
30 
27 
30 
27 

2 

1 
0 
1 
2 

1,41 
1,40 
2,22 
1,15 
,99 

-  .61 

-  1.55 

.82 
,76 
1,87 
,59 
,53 

U 
11 
10 
10 
10 

6.0 
6.6 
7,0 
4,0 
3,0 

5 

7 

3 
3 

23 
23* 

24* 
23. 

4 
3 
2 
3 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 
0 
0 

GRAvETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

'•2.0 
'•3.8 
<.0.6 

4<I.O 

16.3 
20.  i 
21.5 

IB. 5 

29,2 
32.1 
31.1 

31.3 

-10.3 

-  8.1 

-  8,0 

6f' 
72 

70 

7  3 

6 
6 
6 

6 

-13 
R 

0 

-  3 

23 

19 
23 

23 

1104 
1015 
1045 

1038 

0 
0 
0 

0 

7 
6 
10 

5 

28 
29 
25 

29 

1 

0 

I 

2 

1  .32 

1.72 
1.52 

1.95 

-  1.14 

-  .57 

,47 
,76 
,63 

1,45 

10 

11 
11 

11 

5,5 
7,5 
5,5 

6 
6 

22 
23 

3 
4 
3 

3 

0 

2 
1 

1 

0 

0 
0 

I 

ROGERS 

SILCAM  SPRINGS 

43.3 

21.3 

19.7 

32.9 

31.5 

-  7.5 

68 
68 

I 

-  4 

-  8 

23 
23 

989 

103P 

0 

0 

5 

6 

27 

28 

1 
1 

1.44 
1.42 

-  1.03 

,60 
,93 

11 
11 

5,0 
3,0 

5 

22 

3 
3 

1 
1 

0 
0 

DIVISION  01 

30.9 

-  9.2 

1.50 

-  1.07 

5,2 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

M 
46.0 
43.1 
42.5 
44.6 

16.5 
21.5 
17.0 
22.1 

M 
31.3 
32.3 
29.8 
33.4 

-  9,B 

71 
66 
72 
70 

6 
7 
6 
6 

-  8 
8 

.  7 
0 

24 
24 
24 
23 

1038 
10C9 
1087 
975 

0 
0 
0 
0 

3 

7 

10 

5 

30 
30 
29 
27 

2 

0 
1 
1 

1.96 
2.16 
2.82 
1.76 
2,55 

-  1.15 

,71 
,71 

1,35 
,54 

1,50 

5,8 
9,0 

7,0 

6 
6 
9 
6 

23. 

24. 

23 

23 

4 
4 
4 

4 
3 

2 
2 

3 

1 
2 

0 
0 

1 
0 

1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNM 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

42.4 

41.8 
40.2 

19.6 
17.6 
20,8 

31,0 
29,7 

30,5 

-  9,5 

74 
72 
67 

7 
7 
6 

2 
0 
3 

24 
24 
23 

1045 
1085 
1062 

0 
0 
0 

7 

8 

14 

29 

30 
28 

0 

1 

0 

1,01 
1,61 
2,26 

-  1.95 

,53 

,58 
,82 

[2 

6,0 
7,0 
6,0 

5 

6 
6 

23 
23 
23 

3 

4 
4 

1 
1 
3 

0 
0 
0 

DIVISION  02 

31,1 

-  8.9 

2,02 

-   .95 

6,6 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALC  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  *1 
BEEDEVILLE 

42.9 

44. ly 

44. 4M 

21,9 

2^,5^• 
2u,^^' 

M 

32,4 

32, er' 

32, 4^ 

M 

65 
70 
67 

6 
6 
6 

-  6 
5 
4 

24 
19 
3U 

1004 

909 

1002 

0 
0 
0 

5 
6 

4 

27 

28 
28 

1 

0 
0 

D    2,31 
2,37 

2,11 
2,49 
3,69 

-  1.38 

,70 
1,39 
1,39 

,98 

23. 

11 
11 
11 

7,0 
6.3 
5,0 
6,0 
8,0 

6 

5 
6 

2*. 

23 

23 

4 
5 
4 
4 

2 

1 
1 
3 

0 

I 
1 

0 

Blytheville 

CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

3>3.S 
41.5 
39.6 
40. OM 

21,0 
24,5 
21.3 
21.8 

30.4 
33.0 
30.5 
30, 9h' 

-10, C 
-  9.1 

-10,2 

67 
66 
66 
65 

6 
6 
6 
6 

1 

8 

-10 

-10 

24 
24 
24 
24 

1068 
986 
1061 
1055 

0 
0 
0 
0 

11 

7 

10 

9 

28 
24 
27 
26 

0 

0 

1 
1 

2.02 
2.40 
3.16 
3.46 

-  1.56 

-  1.87 

-  .79 

,64 

,72 

1.20 

1.30 

12 

11 
U 
12 

6,0 
7,8 
7,0 
8,0 

8 

7 

23 
23* 

4 
4 
4 

4 

2 
3 
3 
3 

0 
0 
2 
2 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

42.5 
40.7 
39.  U' 
44,8 
39.5 

25.2 

23.0 
18. 6W 
23.4 
21.4 

33,9 
31,9 
28,  9M 
34,1 
30,5 

-  9,0 

-11,7 

-  9.1 

64 
65 
66 
66 
66 

6 
6 
7 
6 
6 

3 

-  3 
3 
1 

24 
24 
24 
24 
24 

958 
1C23 
1113 

947 

1062 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

10 
3 

10 

24 
25 
28 
27 
27 

0 
0 

1 

0 
0 

2.56 
2.55 
D  2.42 
2.60 
2.24 

-  1.55 

-  1.21 

-  2.00 

1.17 
1.05 
1.05 
1.41 
,71 

10 
23 
11 
11 
11 

6.0 
7,6 

7.0 
7,0 

6 

4 
7 
7 

22 

22 
23 
23 

3 

4 
5 
3 
4 

3 
2 
2 
3 
3 

I 

I 
1 
1 
0 

DIVISION  03 

31  ,e 

-  9.7 

2.60 

-  1,47 

6,6 

WEST  CENTRAL  0* 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

47,6 
46.2 
46.2 

43.0m 
45.4 

22.3 
22.9 

21.9 
23. IM 
22.9 

35,0 
34,6 
34,1 
33, IK 
34,2 

-  8,0 

-  9,6 

-  8,1 

7r 
66 
68 
63 
70 

5 

7 
5 
6 
6 

.  1 
1 

-  2 
3 

i 

23 

24. 

24 

23 

23 

924 
938 
950 
982 
952 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 

10 

3 

29 
27 
27 
25 
29 

1 

0 

1 

0 
0 

2,15 

1,94 
2,27 
1,57 
2,24 

-  1,08 

-  1.62 

-  ,56 

1,14 
1,16 
1.39 
.82 
1.33 

11 

11 
11 
11 
11 

6,8 
4,0 
3,6 
4.0 
4,0 

6 

4 
4 

4 

23 

23. 

24. 

23. 

4 
3 
3 
2 

3 

2 

1 
1 
2 

2 

I 
1 

1 

0 

I 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

46.4 
46.2 

41  .oy 

46,7 
47,4 

19,7 
24. H 
22. 5M 
24,5 
23.4 

33,1 
35,5 
31, St' 
36,6 
35,4 

-  8,4 

-  6,8 

66 
67 
61 
74 
69 

6 

5 
6 
6 
7, 

-  2 

4 

4 

2 

23 
23 

24 
24. 

983 
907 
1036 
901 
909 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 
I 

31 
25 

27 
27 

1 

0 

0 
0 

1.84 
2.49 

2.40 
2.07 

-  1,58 

-  ,64 

.90 
1.83 

.89 
1.20 
1.22 

11 
11 
11 
11 

4,0 

5,6 

4,6 

3 
5 

4 
5 

23. 
23 

24. 
23. 

3 
4 
3 
3 
3 

2 
1 

1 
2 
1 

0 

I 
0 

1 
1 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

46.8 
45.9 
48.9 

'O.ai-i 

23.0 
25.0 
22.2 
23. 3M 

34,9 
35,5 
35,6 
32. If 

-  7.0 

6f. 
68 
70 
6? 

7 

7. 
5 
6 

2 

5 

-  6 

6 

24 

24. 

23 

23« 

924 

909 

909 

1014 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
9 

27 
24 
26 
24 

0 
0 
2 
0 

2.26 
2.12 
2.23 
1.89 

-  1,41 

1.45 
1,20 
1,32 
1,47 

11 
11 
U 
11 

4,8 
4,7 

5 
6 

4 

23 
23 
23. 

4 
3 
2 

I 
2 

I 

1 
1 
1 
1 

DIVISION  04 

34,3 

-  B.l 

2.11 

-  1,43 

4,6 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

blAkely  mountain  dam 

CONWAY 
GREENBRIER 

47.0 
47,5 
47,5 
46.3 
45.0 

25.6 
23.5 
22.2 
22.5 
19.6 

36,3 
35,5 
34,9 
34,7 
32,3 

-  9.3 

66 
66 
67 
66 
66 

5 

6 

6 

6* 

6 

9 
0 

24 
24 
24 
24 
24 

881 
906 
926 
931 
1003 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

4 
4 

23 
26 
28 
27 
27 

0 

1 

0 

1 

I 

1.81 
2.47 
2.01 
2,04 
2,65 

-  2,42 

1,37 
1,32 
,96 
1,18 
1,18 

U 

u 
11 
11 
11 

3,0 
7,0 
9,0 
5,0 
4,6 

3 

5 

4 

23. 

24. 

24. 

3 
4 
4 
4 
3 

I 
2 
2 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

47.1 
47.0 
43.9 
47.9 
45.9 

26.4 
23.3 
22.8 
23,1 
24.6 

36,8 
35,2 
33,4 
35,5 
35.3 

-  8.9 

-  8.5 

-  7.8 

66 
68 
67 
69 
68 

7» 

7 
7 
7 
5 

11 

23 
24 

24 
24 
24 

871 
915 
973 
909 
912 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

4 
4 

22 
27 
27 
27 
26 

0 

1 
1 

0 

0 

2,15 
3,41 
2,48 
3.40 
2.65 

-  2,44 

-  1.61 

-  1.36 

1.38 
2.06 
1.12 
2.25 
1.38 

u 
11 

10 

u 

10 

4,0 

11.5 

9,8 

7,0 
6,5 

10 
6 

7 

23 

23. 

22 

3 
3 
4 
4 
3 

2 
3 
3 

2 
3 

r 

NIMROD  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

46.3 
46. 4H 
45.7 

21,0 
22,5 
24,4 

33,7 
34.  5M 
15.1 

-  8,6 

67 
65 

6 

5 
7. 

25. 

24 

24 

964 
931 
921 

0 
0 
0 

2 
3 
5 

27 
29 
26 

0 
0 
0 

2.02 
2.15 
2.87 

-  1,77 

1.15 
1.65 
1.92 

u 
11 
u 

5,0 
10,0 

4 
9 

23 
22 

3 
2 
4 

1 

1 
1 

DIVISION  05 

34.9 

-  8. ft 

2.47 

-  1,79 

6,8 

Sm  R*f*r*nc*  NoIm  Following  Station  Indox 
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CONTINUED 


Temparotvre 

Prtcipilation 

.1 

f  - 
II 

a  i 

*  c 

is 

< 

ll 

i 

1 

1 

t 
a 

a 
t 

? 

o 

No.  of  Day¥ 

1 

ll 

1 
1 

! 

0 

1 

Snow,  SiMt 

No.  of  Doyi 

Station 

Mox. 

Mtn. 

1 

ll 

1  s 

1 
a 

i 

0 

0 

1 

it 

?1 

Si 

.'J 

oi 

S 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 

'.5.7 
43.1 
*3.3M 

43.0 

23.3 

19. 5M 
24. 4M 

23.0 

34.5 
31. 3f 
33. 9M 

33.0 

-12.5 
-12.1 

68 
65 
64 

65 

7 

7* 

7. 

7 

-  6 

.  7 

6 

4 

24 
24 
24 

24 

039 
1039 
976 

985 

0 
0 
0 

0 

3 

7 
5 

6 

24 
29 
24 

27 

1 

2 

0 

0 

I     4.60 
3.10 
2,ir 

3.50 

-  1.23 

2.50 
1.44 
1.64 

1.90 

13.3 
13.0 
11. 0 

13.0 

1 1 

13 

23 
24. 

4 

4 
3 

4 

KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

'•S.'i 
43.4 

4S.1M 

42.5 

24.1 
22.8 
22,  9K' 

21.7 

34.8 
33.1 

34.  OM 

32.1 

-10.9 

67 
64 
56 

66 

7» 

7 

6 

8. 

•  4 

-  8 

-  1 

-  6 

24 
24 
24 

?4 

931 
982 
964 

1010 

0 
0 
0 

0 

4 
4 
3 

5 

26 
25 
25 

28 

1 
1 
1 

1 

3.16 
3.59 
3.75 

D  3.58 

-   .92 

2.24 
2.22 
2.16 

2.01 

12.0 
U.O 

12,5 

8 
12 

14 
11 

23 
23 
23 

23 

5 

6 
3 

6 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

42.2 
<.1.9 

25.2 

19. U' 

33.7 

30. 5M 

54 
64 

6 
6 

4 

24 
24 

954 
1061 

0 
0 

7 
8 

24 

30 

0 
2 

D  3.60 
3.35 

2.00 
1.81 

13.0 
10,0 

3 

3 

DIVISION  06 

33.1 

-11. C 

3.50 

-   .93 

12.4 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

49.0 
49.2 

49. 9M 

49.3 

48.7 

2... 8 
22.7 
24. 3^ 
21.6 
2  1 .  3W 

36.9 
36.0 
37.1,V 
35.5 
35. 0^ 

-  8.1 

-  7.2 

ir 
70 
69 

70 
69 

7 
7 
8 
5 
6 

-  5 

4 
3 
0 
4 

23 

24. 

23 

24 

23 

163 
896 
838 
909 
92B 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
3 
6 

26 
26 
27 
26 

30 

1 
0 
u 
1 
0 

3.47 
2.50 
3.72 
1.80 
2.45 

-  .74 

-  2.81 

2.48 
1.53 

2.20 
1.15 
1.45 

5.0 
4.7 
6.8 
6.0 
5.0 

5 
5 

6 

6 

23 
23 

23 
23 

5 
5 

6 
4 
4 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  MB  AIRPORT   //R 

47.6 
60.8 
•■S.% 
48.0 

24.1 
25.4 
27.4 
29.2 

36.0 
38.1 
38.1 
38.6 

-  9.1 

-  8.3 

68 
71 
70 
70 

8 

7 
7 
7 

6 

6 
5 

10 

24 
24. 

23 
23 

894 
827 
828 
fill 

0 
0 

0 

0 

"2 

4 
4 

28 
26 
24 

20 

0 
0 
0 
0 

2.82 
3.00 
5.73 
3.63 

-  1.28 

-  .92 

1.82 
2.05 

4,44 
2.30 

10 

4.6 

7.7 
5.3 

6 

7 
6 

23 

23 
23« 

4 
4 
4 

4 

2 

DIVISION  07 

36.8 

-  8.? 

3.24 

-   .85 

5.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

47. T 
49.4 
47.5 
45. 9C 
50.1 

25.0 
25.8 
23.5 
24.  2K 
26.5 

36.0 
37.5 
35.5 
35.  U. 
38.3 

-  8.4 
-12.1 

-10,1 

67 
70 
70 
68 
70 

7 
7 

7 
7 
7 

3 

1 

-  4 

6 

2 

23 

24 
24 
24 
24 

f91 
843 
906 
921 
621 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
6 
5 

2 

27 
26 
28 
27 
24 

0 
0 
2 

0 
0 

3.52 
6.25 
4.54 
4.93 
4.90 

-  1.06 

.11 

-  .91 

-  .28 

1.75 
3.70 
2.36 
3,03 
3,20 

10 

11 

10 

11 
u 

8.0 
14.5 

8.5 
U.O 
12.6 

7 

23 

3 
5 
5 

5 

3 

3 
2 

2 

1 
1 

2 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

48.0 
47.3 

48. 4r' 

47.7 

22. 7W 
27.8 
23. 9W 
26.5 

35. 4K 

37.6 

36.2)- 

37.1 

-  8.4 
-10.3 

te 

68 
69 
68 

8 

7 
7 
7 

0 
6 

0 

24 
23 

24 

920 
842 

858 

0 

0 

c 

0 

4 

3 
3 
3 

26 
22 

23 

1 

0 

1 

4.74 

4.00 

0  3.85 

6.65 

-   .39 

2.88 
2.12 
2,35 
3,61 

11 
11 
11 
11 

10.0 
8.3 
9.5 

16.8 

10 
8 

11 

23 
23 

23 

5 
6 
3 
6 

2 

3 
3 
2 

1 

1 
I 
1 

DIVISION  08 

36.5 

-  9.8 

4.61 

-   .23 

11.2 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

48.8 

M 
44.9 
44.7 
47.2 

2e.5 

22.8 
25.5 

25.0 
27.8 

38.7 

35.2 

34.9 
37.5 

-11.4 

70 

69 
68 
71 

7 

7 
7 
7 

6 

-  9 

-  3 

-  2 
6 

24 
24 
24 
24 
24 

filO 

914 
Q27 
846 

0 

0 
0 
0 

2 

3 

3 
4 

22 

28 
24 
26 
22 

0 

1 
1 
1 

0 

4.15 
3.91 
5.22 
5.46 
0    3.51 

-  1.50 
.19 

1,89 
2,60 
3.56 
3.06 
2.00 

11 
11 
u 
11 
11 

10,6 

10,0 

10,0 

7.5 

7 
11 

10 

22 
22 

23 

7 
4 
5 

5 
8 

3 
2 
3 
3 

1 

1 
I 

1 
2 
1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

47.0 
44.4 
46.0 
44.9 

2*:. 9 
2h.O 
24.5 
24.5 

37.0 
36.2 

36.3 
34.7 

-  9.6 
-12.2 

68 
68 
60 
60 

7 
7 
8 

7 

7 

-  2 

3 

-  4 

24 
24 
24 
24 

162 
917 
915 
934 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 

2 

25 
23 
26 
26 

0 

1 

0 

1 

3.44 

3.75 

I     4.47 

C  5.09 

-  1.39 

-  ,46 

2.01 
2.08 
1.75 
4.17 

11 

10 

11 
u 

12.2 
12.6 

U.3 

12 
10 

23- 
23* 

4 
4 
6 
7 

2 
2 
4 

2 

I 
2 
2 
I 

DIVISION  09 

36.1 

-10.4 

4.44 

-   .57 

10.6 

Sm  R*f*r«nc«  NotM  Follovylng  Stollon  lnd«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  01 

BEAVER    0AM 

BEflTCNvILLE 
BFRHYVILLE    *    NW 
fiUPFALO    TOWF^B 
EUfiEKA    SPRINGS 

FAVETTEVILLE    FAA    Ap 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  E5E 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 

ODELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CE-^THAL  02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


13   14   15 


29   30   31 


'lEW  2  ESE 


MOUNTAIN 

SALEM 

SHIRLEY 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  0  • 
beech  grove 

beeofville 
black  rock 
blyTheville 
ruhdftte 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

SEARCY 


FORT  SMITH 
GRAVELLY 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 
PARKS 
PELSOR 
HATCL IFF 
RUS5ELLVILLE 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 


WATER  PLANT 


MOUNTAIN  DAM 


BENTON 

blakely 

CONWAY 


CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 
NIMROO  DAM 
OWENSVILLE 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 


1.6Z 
U95 
1.92 


2.26 

2.23 
2.27 


UT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 

ALV 

BIG  FORK 

BOONFVILLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

danville 
dapOanelle 
devils  knob 

FORT  SMITH  we  AIRPORT  //R 


2,56 

D  3.00 
2,55 

D  2.42 
1.71 

2.60 


2.2A 

1,B4 
1.31 

0   2.11 

2.4q 


U69 

2.4C 
3.72 


1.81 
D  2.2fl 
2.47 
2.01 
2.04 

2,59 
2.03 
2.6! 
2.H 
2.16 

2.36 

3.A1 
2.48 
2.04 
3.4G 

2.69 
2.02 
2.39 


.^i 

.03 

.11 

.20 

• 

.50 

.30      .76 
."i?      .63      T 


.U      .24 

.2! 

.10      .21 


.'0 

.33    1.39 

1.39 


.36 
.29 


.02      I 

.27 
.06      .70 


l.OS 

.20 

1.30 

.15 

1.17 

.76 

1.05 

.85 

.01 

.90 

.10 

.05 

.300  .W 
.12  .27 
.14  .28 
.14  .32 
.35      T 

.40 


1.35 

■  5i 

.42 

,4: 

.U 

.9' 

20 

.38 

.30    2.25 

1.38 

.68 

.15 

.57 

.03 

.65 

.38 

.92 

«s  loUowing  Slalion     Indax. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Contmued 

ARKANSAS 
DECEMBER    1963 

Station 

E- 

Day  of  Month 

1    I    2        3 

4        5    1    6 

7 

8    1    9 

10   {   11   I 

12 

13  1   14  I   IS 

16      17  I   18 

19      20      21 

22  I  23   1  24 

25  1  26   1   27 

28   1  29    I  30 

31 

E»ST    CENTRAL    06 

ARK«NS«5    POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT    <.    Stt 
CARLISLE    1    SW 

D    A. 60 
2.69 
3.10 
2.67 

D    3,2* 

T 
.30 

.27 

.03 
.37 

.10 

.50    2.50 

1.03       .63 

1.44 

.40    1.46 
1.39      .65 

T 
.52 

D    .03      T 
T 

D1.30 

I.OO 

.03      ,74 

.60      .11 

D    .90 

CLARENDON 
DES    ABC 
FORREST    CITY 
HELENA 
KEO 

2,90 
2.57 

slso 

3. IS 

T 
.02 

-         -         - 

,02 

.23 

.26 
.16 

1.73 
1.64 

1.90 
.17    2,24 

.56 

.47 

.43 

T 

-        -        - 

T 
.02 

.03      .35 

.46 

T           ^89 
.40      .14 

-        -        - 

.           .           . 

-   : 

MADISON 
MAfllANNA    2     5 
PARKIN    2    M 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 

3.59 
3.69 

3.7« 

T 

-        -         - 

- 

.37 
.35 

.07 

1.33 
.25    2.22 

2.15 

.60 
.65 

-          -          - 

-        -        - 

T         1.29 
T                        .71      .16 

.03      ,06      ,80 

-        -        - 

.           .           . 

-   : 

STUTTGART    9    ESE 
HEST    MEMPHIS 
WYNNE 

D    3.68 

D    3,60 

3.35 

T 

.37 
.30 

.04 

2.01 

2.00 

.80    1.81 

.53 

T 

T           T 

0    ,15      .62 
01.30 
,70 

SOUTHWEST    07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    3    E 
DE    OUEEN 
DIERKS 

2.30 
3.A7 
2.50 

.02 

1.42 
1.38 
2.48 
1.53 

.41 
.45 
.U 

.42 

T 

'.01 

T           .20 

.13 

.11      .02 

Tzi  '.I* 

.27 

.25      .23 

•  If      .» 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

3.29 
2.75 
3.72 

2.A2 

.           .           . 

.        .         - 

T 
T 

T 

1.85 

1.57 

2.20      .82 

1.49 

.51 
.51 

.43 

.          .          . 

.        .        . 

.09      .17 

.01 

.08      ,3t 

Toi    loi 

.U      .46 
.14      .91 
.11       .» 

'iZ      '.It 

.        .        . 

.           .           . 

-   : 

INDEX 

LAN6LEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUB5TA 

D    3,20 
2.18 

1.80 
2.A5 
2.8^ 

T 

.06 

T 

T 

2.00 
1.33 
1.15 
1.45 
1.82 

.38 

.20 
.58 

.43 

T 

D    .10 
T           I 
.02 
T 
.05      .02 

D    ,50 

.12       .35 
.14      .29 
.15      .27 
.21      .23 

NATHAN   4    WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    w 

OKAY 

PINE    RIDGE 

2.55 

0    2,67 

3.00 

-         -         - 

-         -         - 

- 

-           - 

1.43 
1.00      .97 

.44    2.05 

,67 

T 

-          -          - 

-        -        - 

T 
.22 

.20      ,25 

D    .70 

.29 

-        -        • 

•           -           - 

-   : 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT      //R 

5.73 
2.30 
3.63 

T 

T 

4.44 

1.60 

2.30      .53 

.52 
.35 

T 

T 

T          .15 
.35 

T           .62 
.19      .20 
.49 

SOUTH    CENTRAL    08 

AMITY    3    NE 
ARKADElPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    I 

3,16 
3,52 
3,79 
3,58 
5,25 

T 

T 
.02 

1.45 

1.75      .88 

2.63 

2.11 

3.70 

.73 

.43 
.71 
.50 

.04 

.06 

.16      .03 
.11      .13 
,06      .20 

.27      .65 
.89 

.05      .49 
.07      .49 
.19      .58 

FL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE    6    w 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

3,55 

A. 90 
A. 7* 

.07 

T 

.03 

,21 

T 

T 
.22 

2.36    1.21 

.50    3.03 

2.26 

3.20 
2.SS 

.02 

T 

.64 

.34 

.33 

.01 
T 

.03 

T 

T            ,41 
,20 

,03      ,05 

T           .50 

.46 

.35 

•         1,20 

.12      .49 

.35       ,49 

,89 

PRE5C0TT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

A.OO 
D    3.85 

A.<>3 
5.65 

.05 
.05 

.20 

2.12 
2.35 

2.90 
3,61 

,80 
,60 
.25 
.41 

T 
.03 

.15      ,23      ,15      ,55 

;d  ,90 

,5^      ,65 
.02      ,^l^      ,11       .96 

SOUTHEAST    09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
CUMMINS    FARM 
DERMOTT 
DERMOTT    3    NE 

5.5A 

A. 15 
3.91 
5,28 
5,22 

,09 
,15 

.06 

.02       .02 

,15 

.25 
.37 

.29 

.18 

3.75 

.30    1.89 

.35    2.60 

2.00 

3.56 

.66 
.01 
T 
1.93 
.62 

T            .02 
,10      ,02 

T            .05 

.02 

T           .15 
,03      .50      .06 

.05 

• 
.13 

.07      ,55 

.64      .02 
.62      T 
1.20 
T           .72 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

MONTICELLO    3    S 
PINE    "SLUFF 

5,45 
D    3,51 
D    3,0A 

3,A4 

.OA 
.13 

.           .           . 

- 

.20 
.15 
.14 

.26 

3.05 

.21    2.00 
.70    1.45 

2.01 

1.03 
.12 

.48 

,02 
.15 

.           .           . 

T          .10 
0    .45 

D    .350    .40 

.01       .02 

.05      .96 

D    .30 

.02      .64 

.        .        - 

.           .           . 

-   .' 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    2    S 

3,75 
J    A.A7 
3    6.09 

,10 
.14 

*           .           > 

.15 
.26 

.22 

2.08       .49 

1.75 

,22    4.17 

T 
1.1! 
.18 

T 

-           -           - 

.02 

D    .50 
0    .15 

1.01      T 
0    .75 
D    .97 

... 

... 

.    ; 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

p.'h^ 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with 

precipitatioii 

III 

1 

SUtion 

1 
1 

•Bag' 
"  •  i 

1 
S 

> 
< 

1  1 

g       1 
l-ol 

a    J 

^1 

IJ 

I 
o 

o  u 

¥ 

o  in 

g 

3 

1 
o 

1 

s 

s 

N  9 

1 

lii 

sii 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7.0 

33 

w 

8 

70 

76 

53 

55 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

5 

62 

5.1 

LITTLE   ROC<  WB   AIRPORT 

NNE 

10 

6.4 

42 

w 

7 

72 

78 

52 

58 

4 

0 

1 

2 

I 

0 

8 

58 

4.9 

TEXARKANA   WB   AIRPORT 

NE 

24 

e.9 

- 

- 

- 

70 

75 

57 

61 

4 

0 

2 

' 

0 

1 

8 

- 

- 

les  loUowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1963 


Day  Oi  Month 

Dl 

Statton 

V 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST  01 

BE/tVER  DAH 

MAX 

50 

58 

47 

57 

63 

65 

69 

60 

41 

44 

35 

35 

34 

34 

25 

36 

42 

30 

23 

36 

25 

21 

11 

27 

44 

59 

68 

52 

40 

37 

32 

41.3 

MIN 

21 

21 

20 

21 

24 

24 

33 

33 

26 

21 

30 

18 

16 

7 

6 

6 

16 

10 

6 

10 

8 

8 

-  8 

-  6 

23 

23 

24 

25 

19 

14 

14 

16.5 

BENTONVILLE 

MAX 

58 

45 

58 

58 

66 

68 

59 

*9 

39 

35 

35 

34 

31 

25 

39 

40 

35 

33 

35 

33 

25 

21 

23 

44 

58 

57 

48 

43 

38 

34 

40 

42.1 

MIN 

29 

29 

22 

22 

25 

29 

39 

30 

23 

24 

32 

16 

17 

6 

7 

10 

22 

6 

8 

8 

10 

9 

.  7 

8 

18 

31 

24 

29 

19 

11 

19 

18.5 

EUREKA  SRRINSS 

MAX 

58 

55 

56 

52 

65 

68 

62 

49 

45 

38 

33 

32 

32 

24 

32 

38 

35 

33 

36 

30 

21 

19 

25 

45 

62 

56 

51 

44 

40 

35 

34 

42.1 

MIN 

30 

23 

23 

26 

26 

44 

44 

27 

20 

21 

22 

14 

15 

4 

15 

18 

3 

2 

15 

3 

5 

7 

10 

29 

40 

21 

25 

18 

7 

1  1 

IB. 9 

FAYETTEUILLE  FAA  AP 

MAX 

58 

46 

59 

54 

67 

65 

61 

42 

48 

43 

37 

35 

33 

26 

41 

41 

35 

26 

38 

30 

26 

18 

22 

45 

62 

58 

52 

43 

39 

34 

39 

42.7 

HIN 

20 

27 

19 

21 

24 

29 

38 

32 

23 

21 

22 

18 

18 

6 

6 

16 

25 

9 

6 

21 

12 

9 

-14 

5 

20 

29 

21 

22 

18 

11 

14 

17.7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

57 

53 

58 

53 

65 

67 

60 

51 

45 

41 

37 

33 

32 

28 

38 

40 

35 

33 

37 

33 

25 

22 

24 

42 

58 

56 

52 

46 

39 

35 

37 

43.0 

HIN 

28 

25 

22 

24 

26 

38 

47 

34 

24 

23 

24 

16 

18 

6 

8 

20 

24 

7 

8 

22 

9 

10 

-10 

-  6 

21 

40 

23 

31 

19 

14 

17 

19.7 

SRAVETTE 

MAX 

59 

53 

59 

53 

64 

68 

58 

45 

42 

38 

34 

30 

30 

25 

38 

42 

36 

34 

36 

32 

24 

18 

23 

45 

58 

56 

61 

42 

37 

34 

39 

42.0 

MIN 

23 

25 

15 

18 

21 

36 

41 

34 

20 

21 

20 

12 

13 

3 

6 

21 

19 

4 

4 

17 

6 

5 

.13 

1 

18 

31 

20 

29 

11 

9 

14 

16.3 

HARRISON 

MAX 

61 

53 

59 

53 

67 

72 

64 

52 

45 

42 

35 

35 

33 

27 

35 

36 

34 

31 

37 

32 

24 

22 

26 

50 

67 

59 

55 

40 

40 

37 

34 

43.8 

MIN 

21 

20 

25 

29 

25 

30 

45 

31 

26 

21 

31 

21 

20 

9 

9 

17 

17 

10 

8 

20 

10 

11 

10 

10 

22 

34 

27 

26 

20 

15 

10 

20.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

44 

57 

50 

65 

70 

60 

41 

45 

34 

33 

30 

30 

24 

34 

35 

32 

29 

37 

28 

23 

15 

22 

47 

66 

58 

53 

39 

38 

32 

33 

40.6 

MIN 

28 

29 

28 

33 

40 

44 

37 

32 

25 

24 

23 

20 

16 

8 

10 

20 

20 

8 

7 

18 

9 

10 

0 

11 

36 

36 

26 

25 

21 

13 

11 

21.5 

HUNTSvILLE 

MAX 
MIN 

LEAD  HILL 

MAX 

59 

54 

58 

56 

65 

73 

67 

62 

45 

44 

35 

35 

33 

30 

33 

32 

35 

35 

34 

34 

29 

20 

23 

45 

59 

59 

57 

44 

39 

38 

33 

44.0 

MIN 

25 

29 

26 

26 

28 

27 

42 

37 

26 

20 

30 

20 

18 

7 

5 

15 

14 

8 

4 

16 

8 

10 

.  3 

0 

19 

28 

24 

26 

17 

13 

7 

18.5 

ROOERS 

MAX 

58 

55 

57 

56 

67 

68 

65 

60 

47 

40 

35 

34 

35 

28 

37 

43 

41 

32 

37 

35 

26 

22 

25 

42 

60 

53 

64 

49 

40 

37 

42 

44.4 

MIN 

28 

28 

25 

29 

33 

42 

47 

29 

23 

26 

28 

16 

18 

6 

9 

22 

22 

7 

8 

22 

8 

8 

.  4 

10 

27 

37 

25 

30 

21 

12 

17 

21.3 

5IL0AM  SPRIN5S 

MAX 

61 

53 

60 

53 

67 

68 

59 

42 

45 

41 

36 

32 

32 

27 

40 

44 

37 

34 

38 

34 

23 

22 

28 

45 

69 

55 

52 

45 

38 

33 

40 

43.3 

MIN 

2<> 

28 

19 

24 

26 

39 

42 

30 

24 

26 

23 

15 

16 

7 

10 

20 

23 

8 

8 

22 

11 

9 

.  8 

8 

21 

33 

24 

28 

20 

14 

18 

19.7 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

GILBERT 

MAX 

58 

53 

60 

61 

69 

71 

67 

58 

48 

42 

37 

37 

35 

33 

36 

35 

35 

39 

35 

30 

28 

58 

66 

61 

53 

40 

39 

34 

46.0 

HIN 

15 

30 

17 

20 

18 

21 

32 

30 

19 

19 

24 

19 

10 

5 

11 

14 

4 

22 

12 

-  2 

-  a 

12 

26 

20 

16 

14 

5 

16.5 

6REER5  FERRY  DAW 

MAX 

52 

57 

47 

64 

52 

62 

66 

47 

50 

42 

38 

34 

35 

31 

35 

35 

28 

36 

30 

18 

32 

42 

58 

62 

44 

46 

31 

43.1 

HIN 

24 

24 

28 

28 

29 

30 

32 

29 

25 

30 

28 

28 

16 

14 

15 

15 

10 

12 

14 

14 

8 

12 

24 

28 

23 

20 

14 

21.5 

MAMMOTH  SPRING 

HAX 

58 

50 

56 

48 

65 

72 

63 

45 

36 

35 

34 

32 

29 

31 

35 

32 

35 

31 

26 

28 

47 

59 

62 

51 

45 

34 

30 

42.5 

HIN 

18 

28 

20 

20 

21 

22 

34 

29 

18 

30 

22 

17 

7 

7 

9 

10 

3 

16 

11 

4 

-  7 

14 

22 

22 

19 

11 

16 

17.0 

MARSHALL 

HAX 

55 

52 

60 

52 

67 

70 

62 

48 

42 

37 

38 

33 

31 

35 

33 

32 

37 

34 

28 

25 

53 

65 

60 

53 

40 

37 

35 

44.6 

HIN 

28 

26 

27 

28 

28 

39 

48 

26 

28 

23 

23 

23 

10 

10 

24 

12 

9 

24 

12 

0 

5 

24 

40 

27 

22 

16 

10 

22.1 

MOUNTAIN  HOME  I  NNw 

HAX 

*9 

56 

46 

56 

54 

67 

74 

44 

45 

37 

35 

34 

34 

27 

34 

34 

25 

36 

32 

15 

25 

47 

66 

60 

40 

39 

30 

42.4 

HIN 

28 

30 

30 

31 

29 

30 

38 

28 

25 

26 

22 

18 

9 

9 

16 

14 

8 

8 

10 

3 

2 

8 

25 

29 

21 

14 

11 

19.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

HAX 

50 

56 

44 

56 

52 

65 

72 

44 

44 

37 

36 

33 

34 

27 

34 

31 

35 

25 

34 

32 

16 

25 

47 

60 

60 

40 

39 

30 

41.8 

HIN 

22 

23 

27 

27 

26 

24 

30 

28 

22 

26 

23 

18 

9 

9 

10 

15 

14 

6 

8 

10 

3 

0 

2 

20 

28 

21 

14 

11 

17.6 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

HAX 

51 

48 

53 

48 

60 

67 

56 

53 

43 

39 

32 

31 

30 

28 

31 

28 

30 

32 

27 

29 

24 

20 

24 

45 

61 

!9 

51 

38 

33 

31 

40.2 

HIN 

27 

29 

27 

31 

29 

46 

44 

32 

26 

20 

28 

21 

19 

8 

6 

12 

15 

4 

17 

20 

9 

10 

3 

9 

23 

37 

28 

19 

12 

5 

20.8 

NORTHEAST  03 

Al  ICIA 

MAX 
MIN 

BALD  KNOB 

MAX 

55 

52 

54 

54 

62 

65 

62 

64 

51 

43 

38 

38 

36 

33 

32 

32 

36 

34 

33 

30 

28 

24 

33 

37 

57 

50 

42 

42 

38 

34 

42.9 

MIN 

21 

38 

24 

28 

26 

26 

44 

34 

29 

25 

34 

29 

28 

17 

13 

15 

17 

23 

11 

22 

14 

15 

12 

-  6 

21 

27 

26 

20 

18 

13 

21.9 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

HAX 

57 

52 

56 

50 

66 

70 

61 

57 

47 

44 

35 

34 

34 

31 

34 

30 

36 

33 

36 

31 

26 

22 

29 

45 

62 

55 

46 

44 

40 

44.1 

MIN 

28 

32 

27 

31 

28 

39 

46 

34 

29 

23 

30 

24 

22 

11 

8 

13 

12 

16 

6 

20 

10 

12 

8 

7 

31 

27 

20 

6 

21.5 

BATESVILLE  L  AND  0  •! 

MAX 

56 

53 

55 

52 

63 

67 

61 

59 

48 

47 

37 

38 

35 

34 

33 

30 

36 

36 

34 

27 

25 

27 

44 

60 

57 

47 

43 

42 

35 

44.4 

MIN 

19 

37 

20 

23 

21 

26 

48 

37 

32 

20 

32 

27 

22 

14 

7 

10 

11 

4 

22 

7 

14 

14 

7 

31 

29 

24 

16 

17 

4 

20.3 

BEEDEvILLE 

MAX 
MIN 

blytheville 

MAX 
MIN 

CORNING 

MAX 

55 

49 

50 

48 

58 

67 

60 

47 

44 

41 

35 

34 

32 

31 

31 

27 

37 

31 

31 

27 

23 

20 

31 

35 

51 

45 

39 

40 

26 

33 

39.8 

MIN 

26 

34 

26 

28 

25 

32 

45 

37 

32 

23 

30 

25 

24 

11 

11 

17 

13 

15 

7 

17 

10 

11 

13 

1 

14 

25 

25 

22 

12 

10 

21.0 

JONESeORO 

MAX 

56 

50 

51 

50 

59 

66 

61 

61 

44 

42 

41 

37 

33 

32 

31 

27 

37 

36 

33 

30 

25 

21 

26 

34 

51 

47 

41 

42 

35 

33 

41.5 

MIN 

31 

37 

30 

34 

33 

40 

46 

35 

32 

28 

32 

29 

25 

16 

14 

16 

16 

20 

12 

20 

12 

13 

12 

8 

22 

30 

28 

23 

16 

12 

24.5 

KEISER 

MAX 

55 

50 

50 

51 

58 

66 

62 

46 

42 

44 

43 

38 

33 

31 

31 

27 

37 

27 

33 

28 

24 

20 

28 

29 

44 

44 

39 

38 

36 

30 

39.6 

MIN 

2* 

39 

25 

27 

25 

33 

46 

34 

29 

25 

24 

29 

28 

17 

14 

16 

15 

15 

10 

20 

12 

13 

13 

-10 

10 

23 

27 

21 

16 

11 

21.3 

MARKED  TREE 

MAX 

56 

52 

50 

62 

60 

65 

59 

45 

45 

44 

37 

32 

29 

39 

31 

36 

33 

33 

28 

24 

20 

24 

32 

41 

42 

36 

41 

37 

30 

40.0 

MIN 

23 

37 

30 

32 

25 

32 

43 

33 

28 

23 

33 

29 

28 

18 

17 

14 

14 

20 

8 

21 

12 

13 

14 

-10 

7 

24 

27 

21 

16 

11 

21.8 

NEWPORT 

MAX 

58 

57 

64 

51 

63 

64 

62 

60 

46 

42 

38 

37 

34 

33 

32 

30 

37 

36 

36 

30 

26 

23 

27 

40 

49 

51 

38 

41 

37 

31 

42.5 

MIN 

29 

42 

31 

33 

31 

37 

46 

34 

32 

30 

33 

29 

26 

18 

15 

18 

18 

23 

12 

25 

14 

16 

15 

4 

20 

31 

30 

23 

19 

14 

25.2 

PARASOULD  RADIO  kDRS 

MAX 

55 

50 

49 

50 

58 

65 

59 

61 

44 

42 

40 

35 

33 

32 

30 

28 

36 

35 

33 

30 

23 

22 

26 

33 

44 

46 

39 

39 

38 

31 

40.7 

MIN 

28 

36 

29 

33 

28 

34 

45 

35 

33 

26 

32 

28 

24 

16 

13 

16 

16 

19 

10 

19 

13 

11 

14 

3 

19 

28 

27 

23 

14 

11 

23.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 

52 

49 

59 

65 

66 

55 

43 

38 

35 

34 

29 

31 

28 

26 

35 

33 

32 

28 

24 

20 

29 

34 

42 

52 

49 

35 

41 

37 

32 

39.1 

MIN 

24 

29 

22 

25 

50 

36 

28 

21 

28 

25 

21 

10 

9 

14 

10 

15 

5 

■  11 

11 

11 

12 

-  3 

13 

20 

27 

27 

18 

11 

D 

18.6 

SFAHCY 

MAX 

58 

54 

58 

53 

65 

66 

63 

62 

52 

43 

39 

38 

38 

34 

34 

34 

38 

36 

35 

30 

28 

24 

34 

44 

56 

58 

52 

45 

45 

39 

35 

44.8 

HIN 

22 

39 

28 

32 

26 

29 

44 

35 

31 

26 

35 

30 

28 

19 

13 

15 

17 

25 

12 

22 

14 

16 

13 

3 

13 

26 

29 

30 

21 

20 

13 

23.4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

55 

48 

57 

50 

60 

66 

57 

47 

44 

40 

36 

35 

33 

30 

30 

27 

36 

34 

31 

27 

23 

19 

29 

33 

45 

50 

45 

36 

42 

26 

32 

39,5 

HIN 

26 

33 

28 

31 

28 

34 

41 

34 

27 

25 

32 

27 

24 

14 

13 

16 

15 

13 

9 

17 

14 

14 

5 

1 

16 

29 

25 

25 

21 

16 

12 

21.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  !«63 


StaUon 

Day  Of  Month 

0 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

V.E5T  CENTRAL  0* 

BOONEVIULE 

MAX 

MIN 

66 
20 

56 
33 

63 
19 

58 
24 

70 
22 

66 
27 

68 
46 

53 
23 

50 
29 

46 
26 

41 
32 

36 
21 

38 
24 

'>4 
15 

42 
10 

46 
18 

37 
27 

36 
19 

39 
13 

37 
31 

33 
21 

26 
19 

26 

.  1 

46 

3 

61 
17 

63 
32 

60 
27 

50 
29 

45 
21 

40 
25 

40 
19 

47,6 
22.3 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

61 
23 

58 
3* 

59 
22 

57 
26 

65 
25 

64 
29 

66 
39 

56 
34 

50 
26 

44 
26 

43 
37 

41 
25 

40 
24 

37 

16 

37 
12 

41 
19 

35 
24 

35 

20 

37 
13 

35 

31 

31 
22 

30 
18 

26 

1 

40 

1 

56 
17 

61 
28 

56 
26 

48 
32 

45 
21 

39 
23 

39 

15 

46.2 
22.9 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

61 

20 

52 
35 

62 
22 

59 
25 

68 
23 

65 
26 

67 
37 

56 
38 

52 
32 

46 
23 

41 
37 

38 
25 

39 
26 

34 

17 

38 
11 

41 
13 

34 
19 

36 
23 

39 

11 

33 

30 

30 
19 

26 

18 

30 
8 

43 
-  2 

59 
14 

61 
22 

54 
25 

47 
26 

45 
20 

38 
23 

37 
13 

46.2 
21.9 

OEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

S2 
35 

25 

53 
29 

48 
32 

61 
38 

63 
46 

57 
42 

51 
28 

44 
22 

51 
30 

42 

31 

36 
17 

29 

18 

27 
5 

32 

14 

34 

19 

30 
19 

28 
9 

32 

10 

23 

9 

26 

3 

48 
13 

59 

57 
42 

49 
29 

41 
28 

39 
26 

36 

14 

33 

15 

43.0 
23.1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 

*8 
33 

63 

28 

56 
32 

68 
26 

70 
30 

66 
39 

47 
32 

49 
27 

46 
30 

41 
27 

34 
21 

38 
24 

33 

15 

39 

11 

41 
21 

35 
25 

34 

16 

36 
14 

36 

30 

30 
23 

26 

15 

24 

I 

41 

3 

52 

18 

64 
28 

56 
28 

48 
30 

42 
21 

38 
21 

39 

17 

46.4 
22.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

62 
21 

57 
31 

60 
20 

56 
20 

65 
24 

66 
2S 

64 
29 

53 

30 

SO 
28 

46 
25 

40 
30 

37 
20 

38 
21 

33 

U 

39 
9 

42 

15 

35 

17 

35 

14 

32 

10 

36 
30 

30 
18 

26 
16 

32 
.  2 

50 

4 

60 
20 

64 
25 

57 
25 

46 
23 

44 
19 

39 

20 

40 
11 

46.4 
19.7 

MENA 

MAX 
MIN 

56 
29 

56 
33 

62 
25 

57 
34 

67 
30 

65 

37 

65 

46 

50 
34 

52 

28 

47 
32 

40 
30 

38 
22 

35 

25 

33 

16 

41 
12 

♦2 

18 

37 
21 

35 

21 

32 

14 

30 
26 

30 
18 

25 
15 

33 

4 

46 
7 

64 
27 

62 

37 

56 
29 

52 
31 

42 
24 

39 
29 

40 
16 

46.2 
24.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

55 
35 

50 
23 

52 

28 

48 
34 

59 
38 

61 
48 

55 

43 

47 
25 

39 

20 

41 
22 

32 

26 

32 
12 

30 
10 

25 
5 

31 
4 

34 
20 

26 
21 

28 

10 

30 
10 

28 

9 

29 

10 

58 

46 
34 

43 

30 

41.0 
22.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

62 
25 

52 

3* 

60 
25 

60 

30 

67 
28 

74 

30 

65 

40 

49 
35 

52 
29 

45 
29 

43 
34 

38 
25 

40 
29 

37 
15 

36 
13 

42 
22 

35 

26 

35 

20 

38 
15 

36 
31 

32 
23 

27 

19 

28 

7 

42 

4 

55 

20 

66 
28 

56 
29 

49 
32 

45 
22 

39 
22 

40 
20 

46.7 
24.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

65 
21 

55 

3ft 

61 

30 

59 
29 

68 
27 

69 
29 

69 
38 

60 
40 

49 
26 

46 
26 

43 
37 

36 
23 

38 
25 

36 
16 

39 
12 

41 
15 

37 

20 

35 

20 

36 
14 

37 
30 

33 

22 

28 
19 

36 
2 

41 
2 

52 
21 

62 
25 

58 
30 

48 
28 

45 
21 

43 
25 

39 

16 

47.4 
23.4 

PELSOR 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

62 
22 

57 
35 

60 
27 

59 
26 

67 
25 

65 
29 

68 

40 

57 
38 

53 

30 

45 
26 

42 
36 

41 
25 

39 
25 

38 
17 

37 
12 

40 
15 

37 
18 

34 
23 

36 
12 

34 
30 

31 
19 

27 
18 

30 

7 

43 

2 

59 

18 

60 
24 

55 
25 

49 

30 

46 
21 

40 
23 

36 

15 

46.8 
23.0 

SUB  I  ACQ 

MAX 

MIN 

65 
2« 

57 
33 

59 
33 

57 
31 

65 
32 

68 
32 

66 
42 

57 
36 

*9 
30 

45 
29 

42 
36 

36 
23 

37 
25 

36 
16 

36 
12 

41 
17 

36 
22 

34 
20 

37 
16 

35 

30 

32 
22 

26 

17 

25 

5 

40 
5 

52 
25 

59 
30 

56 
34 

50 
34 

44 
24 

42 
25 

38 

16 

45.9 
25.0 

WALORON 

MAX 
MIN 

62 

20 

57 
34 

63 
21 

60 
24 

70 
22 

67 
27 

66 

48 

62 
42 

53 

30 

50 
25 

39 
33 

38 
22 

38 
25 

36 

16 

42 

10 

45 
15 

39 
21 

39 
l9 

38 

12 

36 

30 

33 
21 

29 
19 

32 

-  6 

52 

-  1 

66 
16 

61 
33 

60 
26 

53 
24 

47 
19 

41 
26 

42 

13 

48.9 
22.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

55 

33 

50 
24 

56 
31 

50 
35 

60 
38 

62 

45 

52 

40 

45 
26 

46 
22 

38 
31 

36 
25 

30 
14 

30 
19 

27 

6 

32 
15 

40 
20 

33 

21 

28 

6 

34 
13 

29 
23 

24 
11 

20 
10 

29 

6 

56 
15 

58 
43 

53 

32 

43 
33 

40 
27 

33 

17 

35 

17 

40.8 
23.3 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

58 
26 

58 
38 

60 
29 

60 
35 

66 
31 

63 
34 

63 

43 

63 
36 

51 
32 

49 
39 

40 
35 

40 
25 

37 
26 

35 

19 

39 
12 

41 
15 

38 
19 

37 
25 

35 
13 

33 
26 

29 
15 

25 
15 

31 
13 

49 
9 

63 
26 

62 

40 

60 
30 

52 
27 

44 
23 

42 
24 

35 

14 

47.0 
25.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

60 
21 

56 
42 

63 
23 

59 
26 

65 
24 

66 
28 

63 
46 

63 
33 

63 
33 

59 
28 

42 

37 

41 
30 

37 
26 

37 
22 

37 
11 

41 
13 

37 

13 

37 
28 

37 
13 

33 

27 

29 

17 

26 

18 

33 

8 

41 
0 

61 
19 

61 
26 

57 
29 

48 
25 

43 
19 

41 
26 

36 
12 

47,5 
23,5 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
23 

61 
23 

49 
24 

61 
24 

59 
26 

67 
26 

66 
29 

66 
39 

50 
35 

54 
28 

49 
38 

43 
29 

37 
26 

38 
24 

36 
12 

41 
13 

43 

15 

40 
22 

37 
14 

33 

19 

32 
17 

31 

18 

22 

16 

35 
5 

49 
6 

63 
24 

65 
26 

57 
24 

46 
21 

45 
25 

39 

16 

47.5 
22.2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

60 
20 

55 

36 

59 
25 

58 
27 

66 
25 

66 
28 

65 
46 

62 
38 

51 
29 

46 
23 

41 
34 

44 
27 

38 
24 

36 

18 

37 
12 

41 
14 

37 
18 

36 
22 

36 
11 

32 
27 

30 
15 

27 
16 

29 

10 

42 
-  2 

59 
14 

60 
31 

55 

26 

49 
25 

46 
27 

45 
23 

36 
9 

46.6 
22.5 

GREENBRIER 

MAX 

MIN 

59 

18 

51 
34 

57 
22 

56 
22 

65 

20 

66 
25 

64 
39 

52 
35 

49 
28 

45 

21 

39 

34 

38 

28 

36 
23 

34 
15 

37 

10 

39 

11 

36 

14 

34 

17 

36 
9 

30 
22 

28 
12 

24 

16 

32 

6 

43 
-  1 

56 
13 

62 
23 

56 
22 

47 
24 

47 
16 

38 
21 

38 
9 

45.0 
19,6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

61 
30 

54 
38 

63 
33 

60 
37 

66 

38 

65 
39 

66 
45 

63 
36 

53 
32 

48 
26 

41 
35 

40 
25 

36 
26 

37 
19 

40 
14 

41 
17 

36 
22 

37 
25 

30 
16 

30 
24 

30 

14 

25 

14 

33 

11 

47 
13 

62 
29 

64 
41 

58 
32 

48 
28 

43 
23 

40 
24 

40 
13 

47.1 
26.4 

LEOLA 

MAX 
MIN 

62 
21 

53 

44 

62 
24 

61 
26 

66 
25 

63 

30 

66 
46 

64 
35 

55 

31 

48 
27 

43 
38 

40 
31 

37 
26 

36 
25 

39 

10 

41 
12 

40 
14 

39 
28 

31 
12 

32 
26 

29 

19 

26 

17 

34 
6 

45 
-  3 

63 
19 

61 
28 

55 
26 

44 
21 

42 

17 

40 
26 

38 
13 

47.0 
23,3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
25 

53 

31 

59 

28 

57 

30 

65 
29 

66 
35 

67 
45 

50 
35 

53 

26 

46 
27 

41 
35 

35 
29 

36 
29 

33 

16 

35 

13 

36 
15 

36 

17 

38 
20 

34 
14 

30 
25 

26 
16 

23 

16 

26 
2 

43 

-  1 

46 
21 

60 
21 

49 
29 

41 
26 

42 

20 

33 

18 

35 

15 

43,9 
22,8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

63 
21 

54 
37 

63 
23 

64 
24 

65 
23 

62 

27 

69 
43 

66 
37 

66 
24 

50 
26 

42 

38 

39 
30 

38 
27 

36 
26 

38 
12 

43 
J5 

38 
16 

36 
31 

31 

14 

30 
27 

29 

17 

25 

17 

37 

3 

43 

1 

61 
18 

61 
26 

57 
28 

49 
22 

45 

20 

40 
28 

40 
14 

47.9 
23.1 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

60 
22 

55 

38 

59 

30 

58 
35 

68 
31 

67 
30 

66 
45 

60 
37 

51 
31 

46 
26 

41 

37 

41 
27 

37 
26 

35 
19 

35 
15 

40 
16 

36 

18 

34 
27 

37 
12 

32 
29 

30 
17 

27 

18 

30 
11 

40 

7 

55 

20 

59 
24 

54 
30 

49 
29 

45 
21 

40 
23 

37 
13 

45.9 
24.6 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

50 
23 

61 
28 

50 
21 

63 
27 

59 
28 

68 
30 

64 
34 

66 
38 

47 
33 

53 
25 

,46 
33 

40 
25 

37 
24 

38 
19 

35 

9 

37 
10 

41 
U 

37 
21 

34 
11 

37 
16 

33 
11 

27 

17 

20 
10 

33 

7 

50 
7 

64 
25 

64 
28 

54 
25 

47 
23 

44 
23 

36 

10 

46.3 
21,0 

PFRRYVILLE 

MAX 
MIN 

62 
21 

51 
29 

61 
27 

61 
28 

67 
27 

65 
28 

64 
36 

54 
40 

53 

27 

47 
25 

42 
26 

42 
27 

42 
25 

36 
24 

34 
12 

42 

12 

36 

16 

34 
26 

39 

11 

35 

26 

30 
16 

20 

17 

28 
18 

2 

62 

20 

63 
26 

55 

26 

43 
25 

46 
16 

42 
25 

37 

10 

46,4 
22.5 

SHERIDAN  TOMER 

MAX 
MIN 

61 
26 

53 

40 

61 
27 

58 
31 

65 

30 

65 
35 

65 

47 

61 
32 

55 

26 

49 
26 

46 
36 

46 
30 

35 
26 

35 
21 

35 
13 

41 
14 

38 
16 

37 
24 

31 
12 

30 
26 

28 
16 

24 
16 

32 
11 

41 
4 

60 
24 

62 

34 

51 
31 

42 
26 

41 
21 

33 

23 

37 
11 

45,7 
24.4 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

58 
23 

57 
26 

60 
28 

60 
27 

62 
24 

62 
33 

68 
48 

66 
35 

52 
33 

49 
23 

45 
36 

41 
33 

36 
32 

34 
22 

36 

10 

40 
14 

42 

14 

38 
29 

37 

11 

37 
27 

28 
19 

25 

15 

27 
15 

42 
-  6 

52 

14 

55 

35 

49 
22 

42 
23 

42 
17 

41 
22 

34 
15 

45,7 
23.3 

BBINKLEY 

MAX 
MIN 

59 
24 

49 

56 
24 

55 

24 

65 
24 

64 
26 

65 
36 

62 
26 

51 
29 

48 
24 

41 
32 

40 
29 

33 
28 

30 
19 

33 
12 

38 
14 

39 

16 

29 
21 

34 

9 

30 
12 

28 

14 

19 
12 

30 
12 

40 
-  7 

48 
-  2 

59 
26 

46 
27 

40 
21 

41 
22 

30 
18 

34 
12 

43.1 
19.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

56 
29 

53 

40 

54 
28 

54 
29 

63 
28 

64 
39 

64 

39 

54 
33 

46 
26 

41 
37 

38 
30 

35 

29 

32 

20 

33 

14 

36 

15 

39 
19 

36 
26 

33 

13 

30 
25 

27 
14 

23 

14 

28 
13 

38 
6 

52 

21 

56 
36 

53 
31 

43 
26 

44 
21 

40 
20 

34 

12 

43.3 
24.4 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

HELENA 

MAX 
MIN 

56 
29 

57 
34 

50 
32 

54 
32 

55 

30 

62 
32 

65 
37 

63 
36 

50 
32 

49 
25 

51 
29 

46 
33 

36 

30 

35 
24 

25 

15 

35 

15 

37 
16 

39 
21 

37 
12 

37 

14 

30 
17 

25 

15 

20 
15 

30 

4 

35 
6 

49 
23 

51 

26 

43 
22 

41 

20 

42 

20 

28 

16 

43.0 
23.0 

KEO 

MAX 
MIN 

58 
25 

58 
39 

60 
27 

57 
31 

65 
28 

67 

34 

67 
46 

65 
33 

54 
28 

49 
27 

41 
36 

39 
31 

35 
28 

35 

21 

34 
16 

36 
17 

38 
20 

37 
27 

33 
15 

32 
27 

28 
16 

27 
16 

27 

10 

45 

-  4 

49 
17 

61 
21 

47 
32 

42 
26 

45 
21 

38 
22 

36 

14 

45,4 
24.1 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

55 
26 

62 

40 

53 
26 

55 

26 

61 
27 

63 
33 

64 
44 

63 
34 

49 
31 

SB 

26 

45 
38 

41 
31 

35 

29 

33 

20 

33 

15 

36 

17 

38 

17 

36 
25 

35 
13 

33 
25 

28 
12 

24 
13 

26 

14 

35 

-  8 

44 
12 

50 
31 

45 

20 

39 
24 

40 
16 

36 

16 

30 
13 

43.4 
22.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

58 
26 

58 
35 

50 
28 

55 

26 

56 
28 

62 

28 

65 

40 

66 
33 

55 

33 

50 
26 

45 
35 

45 
33 

36 
31 

38 
21 

34 
14 

35 

16 

40 
16 

40 
19 

36 
12 

35 

14 

27 
15 

19 
14 

28 
-  1 

39 
4 

55 
26 

55 
29 

45 
26 

45 
20 

40 
20 

39 
15 

45.1 
22.9 

8*«  Ilftl*f«ne«  NotM  FoUowlag  Button  lodax 

-    152    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
DECEMBER  1963 

Station 

Diy 

Of  Month 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

STUTTsABT  9  ESE 

MAX 

MIN 

55 

24 

57 
27 

49 
26 

55 

28 

55 
25 

63 
29 

65 
38 

65 
34 

49 
30 

51 
28 

47 
35 

43 
32 

36 
30 

34 
21 

30 
17 

34 
19 

36 
20 

40 
22 

33 

16 

34 
19 

30 
17 

27 
16 

19 

14 

23 

-  6 

37 
5 

45 
15 

52 
22 

47 
22 

39 
16 

40 
20 

27 
11 

42,5 
21.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

54 
30 

52 
42 

50 
29 

52 
34 

60 
30 

64 
39 

63 

48 

62 
35 

45 
30 

50 
25 

48 
38 

42 
32 

33 
31 

32 

19 

32 

16 

32 

16 

39 

17 

38 
23 

34 
11 

33 
26 

30 
12 

25 
15 

23 
15 

32 

4 

48 
18 

46 
37 

42 
28 

39 
25 

40 
23 

35 

16 

34 
13 

42.2 
25.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

58 
30 

56 
28 

53 
24 

53 

26 

62 
27 

64 
39 

63 
29 

50 
28 

50 
26 

49 
25 

40 
25 

36 

30 

32 
28 

31 
18 

33 
15 

32 

16 

39 
17 

36 

20 

36 
11 

31 
3 

26 
12 

21 
11 

25 
9 

35 

-  3 

49 
-  1 

53 

11 

46 

38 

40 
19 

33 

30 
11 

41.9 
19.1 

SOUTHWEST  07 

OF  QUEEN 

MAX 

MIN 

65 
25 

52 
39 

64 
23 

63 
25 

68 
24 

64 
31 

70 
46 

59 
34 

56 
25 

47 
32 

44 
34 

39 
26 

41 
26 

39 
25 

45 
13 

45 

16 

40 
30 

40 
29 

33 

20 

31 
28 

31 
21 

25 
21 

38 
.  5 

42 
6 

66 
22 

65 
35 

62 
25 

64 
23 

43 
21 

47 
29 

43 

17 

49.0 
24.8 

OTERKS 

MAX 
MIN 

«2 
22 

50 
36 

64 

20 

62 
22 

69 
33 

64 

38 

70 
36 

60 
31 

58 
18 

46 
26 

45 
35 

40 
28 

40 
25 

36 
24 

45 
10 

46 
13 

40 
20 

40 
26 

33 

15 

32 
28 

31 

19 

28 
19 

39 

4 

46 
4 

66 
20 

65 
25 

62 
22 

55 

21 

43 
18 

44 
29 

45 
13 

49.2 
22.7 

HCPE  3  NE 

MAX 
MIN 

61 
26 

63 
39 

61 
27 

63 
29 

62 
30 

67 
34 

68 

69 
35 

52 
29 

55 
29 

47 
39 

44 
29 

36 
29 

37 
27 

39 
14 

41 
17 

44 
20 

45 
27 

40 
19 

32 
23 

29 
21 

28 

18 

3 

5 

13 

61 
29 

65 
29 

67 
26 

49 
22 

41 
26 

42 
16 

49,9 
24.3 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

61 
19 

57 
38 

65 
23 

66 
26 

70 
23 

68 
26 

67 
33 

62 
37 

55 
30 

51 
26 

45 
36 

40 
25 

39 

24 

36 

19 

40 
8 

41 
11 

36 

16 

35 

24 

35 

U 

32 
26 

31 

17 

30 
17 

34 

1 

64 

0 

67 

20 

65 
39 

60 
24 

54 
21 

46 
17 

41 
23 

40 
10 

49.3 
21.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

MIN 

60 
23 

61 

50 
22 

64 
24 

63 
25 

69 
26 

64 
30 

66 
29 

50 
22 

58 
23 

48 

40 

46 
29 

41 
26 

32 
24 

41 
12 

45 
13 

45 
14 

40 
25 

40 
17 

32 

24 

29 

16 

31 
19 

22 

4 

40 
6 

46 

63 
21 

63 
24 

61 
26 

52 

20 

43 

20 

43 
12 

46.7 
21.3 

NASHVILLE  PEACH  SU8ST< 

MAX 
MIN 

60 
26 

61 
39 

49 
26 

62 
28 

62 
27 

67 
32 

62 
41 

66 
30 

51 
26 

54 
29 

46 
36 

45 
26 

39 
24 

39 
23 

40 
11 

41 
17 

43 
22 

39 
29 

39 

17 

31 
24 

30 
16 

31 
16 

23 

7 

36 

6 

46 
28 

60 
28 

61 
29 

60 
26 

53 
21 

41 
27 

43 
13 

47,8 
24.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

65 
24 

62 

45 

64 
25 

65 
26 

68 
26 

65 
32 

71 
49 

66 
28 

58 
27 

53 
33 

48 
39 

44 
28 

40 
28 

42 
28 

41 
13 

45 
16 

41 
21 

41 
33 

39 

21 

33 
27 

31 
19 

29 

18 

42 
5 

45 

5 

61 
24 

66 
29 

60 
27 

56 
24 

49 
21 

43 
31 

42 

15 

50,8 
25,4 

STAMPS 

MAX 
MIN 

65 

30 

57 

44 

63 
27 

62 
29 

66 
28 

58 
37 

70 
50 

65 
35 

57 
32 

46 
34 

46 
38 

44 
29 

37 
29 

40 
28 

41 
15 

44 
19 

42 
26 

43 
32 

37 
19 

32 
27 

26 
22 

27 

17 

32 

5 

44 
6 

64 
24 

67 

40 

59 
29 

61 
29 

43 
23 

42 
30 

41 
15 

48.8 
27.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
35 

53 
36 

63 
29 

62 
35 

67 
33 

60 
42 

70 
44 

63 
37 

55 
34 

50 
41 

45 
31 

35 
29 

38 
31 

41 
26 

42 
20 

45 
22 

41 
30 

42 
27 

35 
25 

32 
27 

29 
23 

26 
14 

32 

10 

44 
15 

63 
29 

67 
43 

56 
36 

50 
30 

42 
27 

43 
27 

40 
19 

46.0 
29.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

60 
25 

52 

43 

61 
26 

61 
28 

64 
28 

63 

30 

67 
43 

56 
25 

59 
27 

49 
30 

43 

40 

43 
28 

38 
29 

38 
26 

39 

16 

40 
17 

39 

20 

40 
34 

35 

is 

31 
21 

30 
20 

28 

18 

25 

3 

42 

4 

56 
22 

60 
27 

66 

30 

63 

28 

46 
22 

42 

30 

38 
17 

47.0 
25,0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

64 
24 

58 
47 

63 
27 

62 

28 

68 
27 

60 
31 

70 
50 

67 
37 

57 
30 

57 
30 

45 
40 

43 
30 

38 
29 

39 

30 

42 
14 

44 
18 

42 
18 

41 
34 

34 
16 

31 
28 

30 
23 

26 

16 

32 
12 

45 

1 

66 
20 

66 
26 

69 

26 

57 
23 

44 
20 

42 
28 

40 
14 

49,4 
26,6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
23 

58 
30 

62 
27 

63 
28 

67 
26 

60 
32 

70 
47 

52 

36 

56 
29 

49 

30 

46 
38 

36 
31 

37 
32 

40 
17 

40 
12 

43 
18 

43 
17 

43 
24 

32 

16 

30 
25 

27 
22 

23 

19 

31 
.  1 

42 

•  4 

56 
15 

65 
29 

57 
29 

51 
25 

46 
19 

38 
23 

41 
14 

47.5 
23,5 

FORDyCE  6  M 

MAX 
MIN 

59 
28 

52 
39 

60 
26 

60 
28 

61 
26 

65 
28 

68 
47 

30 

54 
24 

48 
35 

43 
36 

40 
29 

36 
28 

36 

24 

35 
12 

42 
16 

41 
18 

46 
27 

31 
13 

30 
22 

26 
19 

22 

15 

30 
9 

40 
6 

61 
26 

66 
27 

61 
32 

50 
24 

34 
21 

34 

12 

46,9 
24,2 

MA6N0LIA  3  N 

MAX 
MIN 

66 
25 

58 
47 

63 
25 

63 
27 

68 
25 

58 
36 

70 
48 

69 
36 

59 
29 

52 
30 

46 
42 

42 
29 

37 
29 

40 
29 

41 
13 

44 
16 

43 
22 

44 
34 

42 
17 

33 
30 

30 
21 

25 
17 

34 

4 

45 
2 

64 
25 

67 
40 

65 
29 

66 
28 

49 
21 

41 
29 

40 
14 

50.1 
26.5 

MCR08AY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

61 
22 

61 

58 
24 

62 

26 

62 

24 

67 
30 

66 
42 

68 
37 

52 
34 

51 
28 

49 
35 

45 
32 

36 
32 

36 

30 

39 
11 

41 
16 

43 

15 

42 
19 

43 
14 

31 

20 

31 
23 

27 
19 

20 
14 

34 

0 

45 
13 

61 
19 

66 
27 

56 
22 

60 
18 

46 
20 

39 
16 

48.0 
22.7 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

60 
29 

60 
44 

62 
29 

61 
35 

66 
33 

58 
36 

68 

47 

65 
35 

55 

29 

46 
35 

44 
39 

43 
30 

37 

30 

38 
26 

39 

16 

41 
19 

40 
24 

39 
32 

34 

20 

31 
27 

29 
21 

27 
18 

34 

6 

41 
10 

60 
25 

62 
36 

66 
31 

48 
27 

44 
25 

41 
30 

37 

17 

47.3 
27.8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

59 
21 

53 

65 
21 

61 
23 

65 
22 

59 
28 

69 
42 

52 
38 

54 
33 

50 
28 

46 
33 

42 
30 

43 

28 

38 
28 

39 

10 

14 

41 

36 
14 

32 
26 

32 
21 

27 

18 

16 

61 

53 
22 

44 
17 

39 

14 

48.4 
23.9 

WARREM 

MAX 
MIN 

59 
24 

58 
46 

62 
29 

66 
31 

67 
27 

61 
35 

68 
49 

67 
36 

58 
31 

46 
29 

45 
39 

41 
32 

36 
33 

38 
26 

36 
12 

43 
19 

42 
18 

38 
31 

33 
14 

33 
27 

26 
21 

25 
15 

26 
15 

43 

0 

62 
24 

65 

37 

55 
35 

48 
27 

46 
20 

40 
26 

41 
13 

47.7 
26.6 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

60 
27 

61 
46 

61 
28 

62 

30 

65 
29 

58 
34 

70 
47 

53 
39 

58 
30 

51 

30 

49 
42 

42 
36 

39 
35 

39 

33 

41 

17 

44 
22 

44 
21 

46 
32 

35 

18 

35 

30 

31 
25 

28 

19 

33 

19 

54 
6 

67 
22 

63 
38 

66 

30 

50 
27 

47 
23 

39 

31 

42 
17 

48.8 

28. S 

CUMMINS  FARM 

MAX 

MIN 

24 

40 

25 

30 

25 

31 

44 

32 

29 

25 

36 

31 

30 

21 

15 

16 

19 

27 

16 

26 

17 

13 

14 

-  9 

9 

19 

24 

24 

19 

21 

14 

22.8 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

59 
22 

53 

44 

59 
25 

60 
29 

62 
25 

60 
31 

69 
46 

65 
37 

53 

30 

48 
25 

45 
38 

38 
34 

36 
33 

33 
26 

36 
16 

37 
20 

40 
19 

37 
29 

35 

15 

34 
26 

29 
21 

25 

16 

27 
15 

40 
-  3 

46 
16 

52 
36 

46 
29 

47 
26 

44 
23 

38 
25 

34 
18 

44.9 
25.5 

DUMAS 

MAX 
MIN 

59 
26 

53 

40 

59 
29 

60 
35 

63 
27 

62 
33 

68 
45 

64 
32 

53 

31 

49 
26 

45 
38 

40 
32 

34 
31 

33 
24 

37 
17 

40 
19 

41 
18 

37 
26 

35 

15 

?3 
25 

28 
20 

24 

15 

26 
16 

40 
•  2 

44 
13 

50 
28 

60 
30 

44 
25 

43 
22 

36 
23 

36 

15 

44,7 
25.0 

EUDORA 

MAX 
MIN 

62 
37 

56 
47 

60 
32 

64 
31 

65 
30 

59 
33 

71 
47 

67 
38 

57 
31 

50 
30 

49 
38 

46 
33 

40 
30 

37 
28 

32 

16 

39 

20 

41 
18 

41 
29 

37 
16 

34 
24 

29 
19 

26 
14 

31 
16 

41 
6 

50 
23 

68 
38 

50 
34 

49 
30 

45 
25 

42 

30 

37 
20 

47,2 
27.8 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

61 
27 

54 
27 

61 
31 

61 
37 

66 
32 

62 
39 

68 
50 

66 
32 

56 

30 

64 
31 

44 
34 

41 
32 

36 
31 

36 
24 

35 

16 

42 
20 

40 
22 

38 
29 

34 

16 

34 
28 

30 
18 

26 
15 

30 
16 

46 

7 

61 
24 

63 
39 

56 
34 

44 
29 

41 
25 

39 
23 

35 

16 

47.0 
26.9 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
27 

51 
34 

60 
30 

60 
32 

65 
29 

64 
37 

68 
46 

50 
35 

54 
32 

47 
30 

44 
39 

39 
33 

35 
33 

34 
22 

35 

19 

39 
22 

38 
21 

37 
23 

34 
19 

31 
26 

26 

20 

23 

17 

28 
4 

42 
-  2 

64 
19 

62 

38 

47 
32 

40 
28 

40 
26 

33 
20 

35 

16 

44.4 
26.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

60 
27 

58 
30 

54 
29 

61 
29 

62 
28 

65 
28 

58 
34 

69 
36 

54 
31 

57 

30 

50 
36 

47 
35 

40 
34 

36 

30 

34 
17 

37 
19 

40 
20 

42 

20 

40 
17 

35 

20 

34 
20 

28 
18 

21 

14 

32 

3 

40 

4 

50 
24 

48 
32 

48 
28 

46 
24 

45 
26 

35 
18 

46,0 
24.5 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

58 
30 

54 
30 

54 
25 

58 
32 

64 
26 

60 
35 

68 
37 

64 
35 

51 
32 

52 

26 

46 
39 

40 
33 

37 
32 

34 
22 

33 
16 

38 
18 

41 
19 

36 
28 

38 
16 

34 
24 

34 
19 

21 

1^ 

27 
14 

36 

-  4 

47 
13 

50 
32 

50 
28 

45 
26 

46 
20 

38 
22 

38 
16 

44,9 
24,5 

8««  Il«l«r«nc«  NolM  Following  flUtlon  lodsi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

D«y  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T.O 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 

T 

4.0 

1 

3 

3 

1 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

5.5 

6 

5 

4 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

5.5 

1 

T 
6 

5 

2 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

2 

T 

T 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

1.5 

2 

4.3 

6 

6 

4 

3 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

6 

3 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  »1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 
6 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

6.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

J0NES8ORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.8 
8 

7 

5 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

5 

4 

2 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

7.0 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

1.0 

7 

5 

4 

2 

1 

1 

WEST  CENTRAL  0* 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

<>.0 

. 

. 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

♦  .0 
2 
.1 

T 

4 
.2 

2 
.2 

1 

T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

- 

2 

; 

3 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1.3 

1 

4.3 

4 

4 

1 

1 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

0.8 

. 

. 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CENTRAL  05 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 

5 

5 

4 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

3.5 

0.5 

■- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
wTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

9.8 
T 

T 

8 
.7 

5 
.5 

4 
.5 

2 
.3 

T 

EAST  CENTRAL  06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 

1 

12.0 
11 

9 

7 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10.0 
10 

2.0 
12 

10 

8 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

I 

11.0 
U 

10 

9 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

2.5 

3 

2.5 

5 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

1.0 

1 

5.0 

5 

4 

3 

T 

T 

TEXARKANA  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 

5.0 

1 

5 
.3 

4 
.2 

1 

SOUTH  CENTRAL  08 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

10.5 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

3.0 

3 

3 

5.5 

2 

7 

6 

<• 

2 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

4.5 

1.8 

6.3 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

PHESCOTT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 
1 

1.5 
3 

5.5 

8 

4 

1 

T 

S—  r«toi«no*  DOtM  following  SUtion  Ind«z. 

-    154    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1963 


Day  ol  month 

Stobon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST    09 

CROSSETT    7    S 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

4 

4 

7 

6 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

OUHAS 

SNOWFALL 
SN   ON   SNO 

0.5 

I 

9.5 

10 

9 

7 

<> 

2 

1 

T 

T 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

0,2 

12.0 
12 

T 
12 

6 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


StatiGn 

Day  of  month 

M 

[ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  ]  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST    CENTRAL    04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
MIND 

MAX 
MIN 

.09 

9 

51 

32 

.OS 
24 
62 
40 

.03 

8 

60 

31 

.07 
19 
61 
31 

.05 
25 
63 
31 

.03 
22 
62 
32 

.05 
20 
68 
37 

.07 
18 
67 
41 

.13 
22 
45 
35 

.01 
24 
40 
30 

.03 
42 
42 
39 

ft 
32 
40 
34 

.02 

6 

41 

36 

.10 
10 
42 
33 

.02 
11 
40 
33 

.05 
17 

.01 

7 

.04 
21 

.04 
9 

.05 
30 

42 

25 

8 

16 

4 

2 

7 

7 

7 

T. 

8 

516 

CENTRAL    05 

9LAKELV    MOUNTAIN    DAM 

EVAP 
MIND 

ft 
*5 

.09 
35 

ft 
48 

ft 
21 

ft 
27 

ft 
12 

.31 

11 

.08 
60 

ft 
71 

.15 
33 

.03 
52 

66 

21 

71 

29 

19 

14 

36 

43 

26 

45 

52 

89 

30 

13 

17 

20 

16 

15 

27 

28 

1092 

NIMROD    DAM 

EVAP 
MIND 

.04 
1« 

.04 
10 

.02 
12 

.02 

4 

.03 
8 

.03 

1 

.03 

1 

.06 
31 

ft 
49 

ft 
15 

.16 
34 

20 

4 

10 

4 

10 

11 

13 

22 

ft 

27 

24 

1 

5 

4 

7 

12 

3 

5 

e 

12 

391 

EAST    CENTRAL    06 

STUTTGART    9    E5E 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

ft 
88 

126 
55 
36 

75 

ft 
*9 

53 

.31 
22 
59 
39 

.10 
95 
57 
38 

.22 

155 
61 
37 

197 

ft 
53 

.35 

66 
51 
35 

.07 
9* 
44 
37 

38 

102 

47 

124 

17 

51 

- 

66 

28 

83 

83 

67 

45 

44 

63 

25 

23 

ft 

76 

63 

2Ue 

SOUTHWEST    07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.07 
0 

.08 
0 

.07 
0 

.13 

8 

.10 
6 

.07 
14 

.09 
8 

.04 
24 

.04 
65 

21 

40 

62 

.06 
10 

.09 
63 

ft 
51 

ft 
10 

.10 
9 

.18 
25 

.19 

13 

ft 
3 

15 

U 

ft 
4 

ft 
6 

0 

4 

.20 

2 

.02 

2 

• 
2 

.08 
0 

0 

1.85 
476 

SOUTH   CENTRAL    08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
26 
53 

38 

31 
56 
42 

.19 
17 
65 
30 

.06 
27 
62 
30 

.04 

9 

64 

30 

.03 

8 

65 

30 

.08 
31 
51 
39 

.16 
100 
59 
38 

.18 
36 
55 
29 

.01 
4 
58 
31 

40 
42 
38 

ll 
31 

.21 

8 

40 

37 

32 
46 
26 

ft 
14 

ft 
13 

14 

.25 

19 
52 
25 

12 

25 

39 

34 

^ 

5 

35 

3 

51 

17 

12 

19 

24 

729 

- 

MAX  AND   MIN    IN   ABOVE    TABLE    REFER   TO   EXTREMES    OF    TEMPERATURE   OF   WATER    IN   PAN  AS   RECORDED   DURING   THE    24   HOURS    ENDING  AT    TIME   OF    OBSERVATION. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
DELAYED    DATA 


Ten 

nperoture 

Preci 

citation 

0    E 
<  S 

< 

i! 

-= 

• 

£ 
J 

1 

1 

No.  of  Days 

2 

§•1 
9    2 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyj 

Starion 

Mox. 

Min. 

1 

1   o 

a 

1 

o 

6 

o 

1 

si 

sl 

s  J 

o 
o 

FEBRUARY    1962 

BLYTHEVILLE 

S6.3 

36.2 

46.3 

3.3 

80 

13 

20 

6 

524 

0 

0 

8 

0 

7.98 

3.65 

1.75 

24 

T 

0 

9 

7 

4 

APRIL    1963 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

75.3 

52.6 

64.0 

87 

22 

39 

24 

103 

0 

0 

0 

0 

.92 

.41 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

JUNE    1963 

WYNNE 

90.4M 

65. 5M 

78.  OM 

60 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

4.00 

1.16 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

JULY    1963 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

90.1 

67.1 

78.6 

101 

20 

51 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

4.43 

1.73 

30 

.0 

0 

6 

4 

1 

AUGUST    1963 

MARKED    TREE 
NIMROD    DAM 
SPARKMAN    3    WSW 

91.5 
95.7 
90. 3M 

67.5 

67.0 
63. IM 

79.5 
81.4 
76. 7M 

-    0.4 

100 

106 

98 

28 

27 
28+ 

53 
52 
48 

16 
16 
16 

0 
0 
0 

20 
27 
19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.44 
.21 
.48 

-    1.62 

.53 
.10 
.34 

30 
13 
30 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

4 
1 
2 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

SEPTEMBER    1963 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 
MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

85.2 
83,7 

60.2 
57.6 

72.7 

70.7 

1.3 

93 
94 

10+ 
20 

37 
36 

30 

30 

8 
19 

7 
9 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

1.22' 
1.32 

-    2.88 

.52 
.65 

4 
8 

.0 
.0 

0 
0 

5 
2 

1 

2 

0 
0 

OCTOBER    1963 

MENA 

85.3 

55.7 

70.5 

6.5 

95 

8 

43 

29 

16 

10 

0 

0 

0 

.04 

-    3.76 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

12        3 

4    1 

5        E 

7        9    1 

9 

10  1 

11 

12 

13      14      IS 

16 

17 

13 

19  1 

20  1 

21 

22 

23   1 

24 

25 

26  1 

27 

29 

29 

30 

31 

FEBRUARY     1962 

8LYTHEVILLE 

7.9« 

T 

.68 

.60 

.10 

.23 

T 

1.16 

1.75 

1.15 

1.60 

.71 

APRIL    1963 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

.92 

T 

T 

.41 

.30 

.21 

JUNE    196  3 

WYNNE 

4.00 

.33 

.69 

.50 

.22 

.13 

.97 

1.16 

JULY    196  3 

GREEN    FOREST    4    ESE 
MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

2.33 
4.«3 

.13                   .16 

•  93 

.10 

.51 

.21 

.53 

.15 

1.20 
.93 

.12 

1.73 

.06 

AUGUST    1963 

MARKED    TREE 
NIMROD    DAM 
ODEN    2    W 
SPARKMAN    3    WSW 

.21 
2.43 

.48 

T 

.01 

.29 
.51 

.58 

.06 
.01 

.03 
.72 

.06 

.06 
.10 
.02      .03 

T 

.30 
.14 

.26 

.01 

T 
.25 

.24 

.02 

.53 

.34 

.01 

I 

SEPTEMBER    1963 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 
LITTLE    BOCK    FILT    PLANT 
MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 
NATURAL    DAM 

1.22 
1.46 
1.32 
5.88 

T 
.72 

.32 

4.34 

.28 

.60 
.06 

.16 

.55 

.65 
■  10 

.02 
.03 

.10 
1.17 

.14 
.03 

T 

.02 

.13 
.13 

.08 
.07 

OCTOBER     1963 

CARLISLE    1    SW 
MENA 

.00 
.04 

T 

.04 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED   DATA 


StaUon 


FEBRUARY  1962 
BLYTHEVILLE 

APRIL  1963 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

JUNE  1963 
MYNNE 

JULY  1963 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

AUeuST  1963 
MARKED  TREE 
NIMROD  DAM 
SPARKHAN  3  WSW 

SEPTEMBER  1953 
EAYETTEVILLE  EXP  STA 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

OCTOBER  1963 
MENA 


Day  OI  Month 


57  61 

37   29 


82  ei 

66   65 


9*   96   99 

65   70   70 


96   95   96 

70   73   70 


98  100 

71   71 


82   87   94 

*5   49   51 


70   58   34 
52   33   20 


66   60   70 
45   45   46 


90   92   94 


95   95 

73   71 


99   96   96 

75   72   73 


98   98   98 
69   66   68 


84   85   89 
68   65   55 


58   57   54 


42   55   58 


75   80 
40   54 


95   96 

65   66 


89   88   85 
73   59   53 


95   93   97 
75   72   65 


100   98   95 
71   72   68 


95   94   94 
65   65   65 


89   89   91 
65   52   55 


84   90   90 
53   51   54 


91   95   93 

55   57   50 


45   62   74 


80   72 
54   41 


75   69 
49   41 


73   72 
43   45 


90   90 
65   64 


51   53   60 


84   83   92 
75   72   62 


89 

93 

97 

91 

85 

82 

86 

88 

92 

71 

69 

72 

75 

52 

56 

53 

58 

62 

98 

90 

92 

99 

91 

65 

85 

91 

96 

70 

71 

72 

68 

54 

51 

52 

58 

61 

92 

90 

92 

85 

82 

78 

84 

86 

88 

65 

66 

57 

65 

58 

52 

48 

50 

54 

93   91   89 
64   70   72 


90   87   65 
59   57   57 


78   75   60 
50   57   65 


59   53   54 


91   92   91  I  93   91   86 
58   58   57   59   59   58 


16 


59   54 
34   45 


73   83   78 
55   55   64 


82   85 
63   63 


90   95   95 
54   70   72 


82   85   87 
66   65   55 


55   51   54 


62   47   58 
34   27   40 


82   82   86 
50   45   61 


89   85   81 
65   59   55 


95  101   97 
74   74   57 


67   65   61 


66   58   58 


57   65   65 


57   58   59 


90   94   93 
54   60   59 


83   83   83 
55   57   54 


55   49   45 
39   39   34 


87   82   56 

62   48   39 


90   90 
67   66 


89   94   91 
62   63   71 


57   51   62 


85   82   80 
63   52   51 


66   40 
37   32 


74   63 
44   5  3 


90   88 
62   64 


84   82   80 
52   56   51 


84   84   84 
65   53   65 


94   92   94 
74   72   51 


101  104  106 
75   70   72 


94   98   94 
68   66   71 


78   81   81 


78   84   80 
40   50   47 


62   58   59 


76   81   71 
55   61   53 


88   86   84 
55   57   65 


91   85   88 


103  103   92   90 
71   70   72   58 


98   69   85 
66   68   59 


32   80   77 
52   64   37 


78   74   75 
59   55   35 


74   58   73   79 
50   43   44   57 


56.3 
36.2 


75.3 
52.6 


90.1 
67.1 


90.3 
63.1 


83.7 
57.6 


85.3 
55.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

- 

.07 

.09 

- 

.02 

.11 

- 

.15 

.05 

.11 

.17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

11 

7 

18 

31 

13 

14 

38 

25 

75 

79 

38 

43 

20 

13 

12 

20 

22 

21 

20 

14 

69 

70 

35 

28 

50 

23 

33 

39 

15 

20 

916 

><AX 

54 

56 

62 

67 

68 

51 

55 

53 

64 

63 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

54 

60 

- 

- 

57 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

MIN 

36 

38 

33 

34 

38 

46 

30 

37 

30 

34 

46 

- 

- 

- 

- 

- 

31 

39 

- 

- 

28 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FEBRUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

- 

- 

* 

« 

* 

.19 

.13 

.02 

.01 

.16 

.05 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

.77 

- 

.12 

.03 

* 

* 

.41 

- 

.25 

« 

21 

B2.74 

WIND 

31 

77 

44 

17 

14 

13 

42 

34 

40 

21 

39 

44 

63 

97 

24 

60 

21 

10 

24 

43 

71 

50 

33 

36 

32 

n 

49 

114 

1214 

><AX 

- 

67 

- 

67 

71 

48 

47 

57 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66 

51 

68 

70 

- 

- 

47 

71 

71 

- 

70 

- 

MIN 

- 

24 

- 

- 

- 

33 

31 

40 

36 

40 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

30 

30 

32 

- 

-• 

32 

45 

40 

- 

32 

- 

MARCH  1963 

WARREN 

EVAP 

• 

.88 

.30 

.12 

.06 

.14 

.13 

.28 

« 

.12 

.21 

.16 

.16 

.32 

.08 

.07 

.10 

.12 

.05 

.36 

.19 

.27 

.12 

.15 

.19 

.13 

.19 

.21 

.23 

.28 

.21 

5.83 

WIND 

64 

33 

58 

47 

119 

67 

34 

10 

69 

26 

102 

50 

59 

47 

52 

48 

80 

69 

45 

63 

28 

26 

19 

60 

56 

61 

22 

40 

57 

57 

44 

1612 

MAX 

67 

61 

79 

79 

81 

60 

62 

68 

71 

73 

75 

85 

86 

85 

75 

57 

70 

88 

85 

87 

80 

77 

73 

81 

79 

83 

86 

85 

92 

91 

92 

77.8 

MIN 

46 

35 

45 

«3 

51 

38 

40 

42 

41 

45 

43 

54 

44 

39 

37 

43 

30 

59 

59 

41 

36 

32 

39 

36 

53 

43 

39 

39 

45 

50 

52 

44.5 

APRIL  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

- 

.28 

.06 

.31 

- 

- 

.07 

.26 

.13 

.11 

.13 

.02 

.18 

.15 

.28 

.22 

.29 

.23 

.09 

.24 

.08 

.19 

.13 

.11 

.07 

.05 

- 

- 

.22 

B4.96 

WIND 

29 

41 

61 

62 

30 

22 

13 

13 

64 

14 

0 

- 

- 

- 

- 

66 

100 

80 

B2 

47 

32 

45 

51 

13 

26 

18 

21 

18 

30 

38 

B1172 

MAX 

94 

94 

87 

es 

78 

59 

53 

80 

84 

87 

71 

70 

85 

88 

88 

84 

83 

87 

87 

74 

92 

82 

88 

77 

73 

70 

78 

- 

83 

87 

81.0 

MIN 

50 

49 

56 

52 

54 

50 

46 

46 

54 

62 

57 

54 

51 

43 

46 

56 

63 

63 

65 

63 

63 

67 

65 

55 

55 

57 

60 

- 

65 

60 

56.1 

JUNE  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

.27 

.26 

.21 

.30 

.11 

.38 

.16 

.34 

.31 

.33 

.24 

.22 

.26 

.11 

.40 

.15 

.08 

.17 

.10 

.17 

.11 

.18 

.14 

.36 

.06 

.22 

.32 

.26 

.06 

6.51 

WIND 

10 

26 

17 

13 

14 

31 

29 

23 

21 

32 

39 

19 

22 

14 

16 

32 

14 

3 

9 

31 

24 

9 

13 

5 

10 

9 

16 

12 

18 

14 

545 

MAX 

97 

100 

98 

95 

95 

95 

100 

101 

108 

100 

100 

103 

97 

103 

101 

101 

96 

85 

91 

86 

91 

88 

102 

104 

103 

103 

105 

99 

103 

101 

98.4 

MIN 

63 

67 

68 

67 

68 

65 

65 

73 

67 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

76 

71 

70 

72 

70 

69 

71 

65 

74 

75 

68 

65 

71 

72 

65 

69.4 

AUGUST  1963 

NIMROD  Om 

EVAP 

.12 

.11 

.16 

.16 

.17 

.17 

.16 

.13 

.10 

.24 

.01 

.08 

.15 

.11 

.12 

.15 

.14 

.15 

.11 

- 

.17 

.16 

.14 

.16 

.13 

.17 

.18 

.16 

.13 

.10 

.15 

B4.33 

WIND 

4 

4 

5 

4 

3 

7 

7 

5 

•  6 

8 

11 

5 

12 

7 

13 

8 

8 

10 

8 

3 

11 

9 

10 

9 

8 

7 

16 

11 

14 

17 

16 

266 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S«e  Rolerence  Notes  FoUowliig  SUtloo  Indwc 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


STATION  AND  DEPTH 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WARREN 

JANUARY  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

49 

40 

47 

44 

52 
39 

51 

44 

51 

47 

54 
49 

49 

45 

49 
42 

51 
41 

58 

43 

55 

42 

48 

44 

44 
38 

39 
36 

38 
35 

39 
34 

45 
33 

50 
36 

54 
40 

44 
40 

42 
39 

48 
34 

46 
38 

38 
36 

37 
34 

38 

34 

38 
33 

36 

34 

39 

34 

42 
34 

44 
37 

45.6 
38.7 

FEBRUARY  1963 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

52 
38 

55 

41 

46 
40 

44 
39 

49 
38 

52 

37 

46 
41 

47 
45 

50 
41 

49 
45 

46 

44 

45 
38 

46 
37 

50 
35 

48 
36 

47 
34 

50 
41 

43 
43 

53 

41 

55 
41 

46 
43 

47 

38 

50 
38 

54 
36 

56 

45 

55 
42 

54 
41 

57 
38 

49.7 
39.9 

MARCH  1963 

• 

4  INCHES 

MAX 
HIN 

54 
49 

65 
46 

65 

51 

65 

61 

61 
60 

63 
49 

66 

48 

61 
50 

66 

46 

62 

51 

62 
49 

70 
55 

70 
56 

66 

S3 

56 

52 

70 

51 

70 
50 

69 
63 

73 
63 

69 
56 

67 
53 

68 
51 

67 

51 

70 

44 

67 

55 

71 

58 

68 

57 

73 

54 

73 

57 

77 
60 

76 
63 

67.1 
53.6 

APRIL  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
61 

77 
63 

78 
64 

73 
59 

79 
59 

62 
55 

72 
54 

72 
52 

75 
56 

71 
62 

70 
63 

75 
60 

74 
58 

74 

55 

76 
61 

75 
61 

77 
62 

78 
60 

78 
63 

81 
67 

79 
63 

79 
66 

79 
65 

72 
66 

72 
61 

72 
61 

72 
63 

75 
62 

77 
63 

78 
64 

74.9 
61.0 

JUNE  1963 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

89 
69 

89 
70 

88 
70 

87 
70 

89 
69 

89 
79 

89 
79 

90 

80 

92 

81 

92 
81 

94 
76 

91 
76 

94 
78 

93 
73 

93 
79 

92 

84 

90 
78 

86 
73 

85 

74 

86 

75 

86 

73 

87 
75 

92 
73 

92 
81 

88 
79 

89 
79 

89 

64 

91 
79 

88 
78 

90 
78 

89.7 
69.1 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE,   SANDY  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

Id 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1962 
BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JANUARY  1963 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

See  reference  notei  foUovmio  Station  Inde: 
-    158    - 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

g 

u 

Q 

< 

TIME  AND 

2 

fi 

B 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 
a 

1 

i 

OBSERVER 

J 

I 

1 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  0* 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  54 

91  OS 

256 

SS 

7A 

RUBY  e.  OWENS 

ALUM  FORPi 

0136 

SALINE 
YELL 

34  4B 

92  52 

780 
854 

5P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
RE8A  Y,  SWAIM 

AHITY  3  NE 

01  SO 

CLARK 

34  17 

93  25 

475 

7* 

ALTA  F.  GARNER          ' 

ANTOJNE 

01  TB 

PIKE 

285 

BA 

OWEN  B.  NENORIK 

APLIN  I  W 

PERRY 

34  5B 

93  00 

400 

6P 

H06ART  WATTS 

APPLETON 

0196 

POPE 

36  25 

92  53 

S22 

JOHN  A.  JONES 

ARKAOELPHI* 

orzo 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE     1 

ARKANSAS  CtTY 

023* 

DESHA 

33  37 

91  IZ 

145 

7A 

CLARENCE  L. WESTMORELAND^ 

ARKANSAS  POST 

02<.O 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

PUBL1CITY*PARKS  COMM    ; 

ATHENS 

34  19 

93  58 

960 

PAULINE  A  PINKERTON     1 

AUGUSTA 

03261  WOODRUFF 

91  2Z 

218 

TOMMJE  0.  PEEBLES       ' 

BALD  KNOB 

0350  -(HITE 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LlVESTOCk 

0458:  INDEPENDENCE  '   T 

35  49 

91  47 

671 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  NC  1 

Cto'  INDEPENDENCE  ,   7 

35  45 

277 

HELEN  GARRISON 

BEAVER  DAM 

052<.i  CARROLL       1   7 

36  25 

93  50 

1136 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8EEBE 

0530l  WHITE         1   7 

35  04 

91  S3 

Z50 

MARVIN  MORRISON 

SEECH  GROVE 

053<.|  GREENE         7 

36  09 

90  38 

298 

SA 

S.  B.  HAMMOND          ! 

6EEDEV1LLE 

0536:  JACKSON       !   7 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582,  SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

8ENT0NVILLE 

05861  BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

SS 

7A 

M.  D.  RIDDLE 

BERRrvlLLE  i.  NW 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

DAVID  L.  STIOHAM 

BIG  FORK 

34  29 

1100 

ANNA  M.  LILES 

BLACK  ROCK 

0746  LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELT  MOUNTAIN  0AM 

0764.  GARLAND 

34  36 

93  U 

426 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

0798  YELL 

455 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

25Z 

6P 

7A 

FREO  GREENWELL 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE  7  N£ 

0926 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

aOONEVlLLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

60TKIN8URG  2  S 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGmTON 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

0887  FRANKLIN      '   1 

35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936;  MONROE          7 

91  IZ 

205 

7A 

7A 

:  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010, NEWTON          7 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

iO20  BAXTER          7 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDE'TE 

10521  MISSISSIPPI   1   2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102  PULASK I       1   1 

34  57 

92  04 

289 

5P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  HOCK 

11321  HARD         i   7 

36  07 

92  08 

400 

6P 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

1152,  OUACHITA      '   3 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

H 

MIXON  M.  BAILEY         i 

CAMDEN  2 

115A  OUACHITA        3 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIDER 

CARLISLE  I  SW 

34  47 

235 

JOHN  L.  TAIT            1 

CARPENTER  DAM 

1238  GARLAND         3 

34  27 

93  01 

405 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

l".".;  MONROE          7 

34  41 

9i  18 

172 

7A 

RAY  B.  HURST 

1<.55  JOHNSON         1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457  JOHNSON       '   l'  35  32 

93  Z5 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

149Z  VAN  BUREN     i   7  35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  6.  HIDDICK         1 

COMBS  3  SE 

15T4'  MAOISON         7l  35  48 

93  48 

1400 

c 

OTTO  DAVIS              1 

COMPTON 

15821  NEWTON        '   t!  36  05 

93  IB 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS          \ 

CONirfAY 

1596  FAULKNER        l     35  05 

92  28 

316 

7A 

t  H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632  CLAY            7  36  Z* 

90  35 

6P 

COVE 

1666  POLK          ,   4  34  26 

94  25 

1050 

7A 

JOE  C.  ALLEN 

CR05SETT  T  S 

1730  ASHLEY        [   3  33  OZ 

91  56 

175 

5P 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  i/ALLEY 

n50'  PULASKI       I   1 

92  Z7 

350 

WALTER  C.  TIMMING       1 

CUMMINS  FARM 

1768'  LINCOLN       ,   1 

34  04 

91  35 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM     ' 

DAISY  3  E 

1814  PIKE            3 

34  IS 

93  42 

700 

7A 

F 

FERMA  JONES  TEDDER     j 

DAMASCUS 

1829,  FAULKNER        1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN        1 

DANVILLE 

1634  YELL            11  35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  MOUOY 

DANVILLE  SCS 

1835  YELL          I   1  35  04 

93  2* 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1838  YELL          '   l'  35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E*  BURKS           1 

DE  'iUEEN 

1948  SEVIER          4  34  02 

94  21 

5P 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DER■^OTT 

19G0:  CHICOT          2 

33  31 

91  Z6 

140 

BA 

L.  W.  WILSON 

DERMOTT  3  NE 

19621  CHICOT          2 

33  33 

91  23 

143 

6P 

7A 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968  PRAIRIE         7 

91  30 

5P 

C.  J,  HISTER 

DEVILS  KNOB 

19821  JOHNSON       1   I 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

H 

CHRISTINA  B.  OICKEY 

OIERKS 

2015!  HOWARD        >  4 

34  07 

94  OZ 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  MINSLEY 

DUMAS 

Z1A8 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

:  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

33  13 

252 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

CHICOT 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1253 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  ST* 

2444 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

33  49 

92  31 

6P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREHAN 

LITTLE  RIVER 

94  24 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

449 

MID 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

0A 

INA  J,  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

5P 

7A 

:  H 

MRS  IDA  A  KILLION 

CLENWOOD 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

34  53 

93  42 

498 

4 

WILLIE  PENDERGRASS 

gravette 

2930 

BENTON 

36  24 

94  Z8 

1250 

S5 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4.  ESE 

2946 

36  18 

93  22 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962  FAULKNER 

35  U 

92  23 

360 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976  SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREEfiS  FERRY  DAM 

2978  CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

33  55 

210 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088'  ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINGER 

HARDY 

3132  SHARP           7 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164'  BOONE         1   7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

316S;  BOONE           7 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MEBEP  SPRINGS  3  SW 

3230  CLEBURNE      1   7 

35  28 

92  03 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235  POPE          !   I 

92  58 

555 

JANE  LARKEY 

HELENA 

3242  PHILLIPS      ;   2 

34  32 

90  35 

200 

7A 

TA 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 

HOPE  3  NE 

3428  HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

5P 

7A 

7A 

RUTH  HAMILTON 

HOPPE' 

3438  MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

341.2  SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466  GARLAND 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540  MAOISON 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTlG  0AM 

35561  UNION 

33  02 

92  05 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

35B4!  LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W,  E.  MCDOWELL 

JASPER 

36001  NEWTON 

857 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

37041  GARLAND 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBCRO 

3734  CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

" 

BENEDICTINE  SISTERS 

+^ 

u 

OBSERVATION 

C) 

M 

0 

U 

1 

TIME  AND 

z 

9 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

2 

OBSERVER 

if 

Q 

3 

i 

1 

1 

i 

KEISER 

3621 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

5P 

6A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3662 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A,  WALLER 

KINGSLANO  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

34  51 

92  28 

305 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

92  56 

610 

SS 

ETHEL  PUMPHHEY 

LEOLA 

4134 

GRANT 

34  10 

92  36 

261 

SS 

PIERCE  A.  REEOEP 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

34  44 

9Z  14 

257 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  BOCK  FILT  PLANT 

4250 

PULASKI 

34  46 

92  19 

612 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURION 

4386 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MAOISON 

4528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  4:i 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLU  3  N 

4548 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

H 

EARLE  E.  GRAHAM 

33  20 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

HOT  SPRING 

311 

RADIO  STATION  KbOK 

MAMMOTH  SPRING 

457Z 

91  3Z 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

MARIflNNA  2  S 

4638 

LEE 

34  44 

90  46 

234 

6P 

7A 

:  H 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

SS 

SS 

H 

RADIO  STATION  KPCA 

SEARCY 

35  54 

92  38 

1050 

SS 

MINNIE  HOBTON 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

749 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

iZARD 

36  04 

91  64 

610 

7A 

WILLA  M.  GRAHAM 

4756 

6P 

RICHARD  W.  SI.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  6B 

316 

c 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

DREW 

33  35 

5P 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

: 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOPOBAY  LOCK  AND  0AM  8 

CALHOUN 

33  19 

SS 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRIUTON 

CONWAY 

35  08 

9Z  44 

280 

7A 

PERRY  0.  MALLETI 

MOUNT  IDA 

4986 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

5P 

7A 

:  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

35  10 

2800 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

50  36 

BAXTER 

36  20 

92  Z3 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

SA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

STONE 

35  51 

92  05 

766 

SS 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

500 

7fl 

HENRY  G.  AHVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

34  09 

425 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

5158 

HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

7A 

EDNA  J.  WESIFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

CRAWFORD 

7» 

ROWLAND  HAILEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

PIKE 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

35  36 

91  17 

2Z5 

SS 

7. 

H 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5200 

PERRY 

34  57 

93  10 

480 

aA 

6A 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BAXTER 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

MRS.  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

BOO 

7< 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  HARGIS 

OSCEOLA  2  NNW 

5480 

MISSISSIPPI 

35  44 

89  59 

Z45 

6A 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

SALINE 

34  37 

600 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

FRANKLIN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5914 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

7A 

C.  W.  MELSON 

PAPAGOULD  RADIO  KDPS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KORS 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

35  16 

93  48 

776 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  V 

6586 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  48 

93  57 

668 

It 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

ETHEL  CARLTON 

POPE 

93  06 

2000 

,  DOYNE  J.  CURTIS         1 

PERRYVTLLE 

5694 

PERRY 

35  00 

92  46 

325 

SS 

Tl 

A  0  H0L8R00^           ', 

PINE  HLUFF 

JEFFERSON 

92  01 

215 

7P 

HARRY  W.  WHITE          '. 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

34  10 

MIO 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

840 

J.  R.  HUDOLLSTON        ! 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

5P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

6P 

PEARL  NEWTON            1 

PRESCOTT 

9908 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

5P 

7A 

H 

R.  P.  HAMQY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

33  48 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT 

5970 

MARION 

36  14 

92  51 

800 

0.  N.  CUNNINGHAM        1 

RATCLIFF  2  S 

6005 

35  17 

93  53 

460 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKLIN 

35  21 

U  S  SOIL  CUNS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

FRANKLIN 

35  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

35  18 

LULA  H.  WEEKS           ' 

RAVANA  1  NE 

6016 

MILLER 

33  09 

94  01 

250 

BONNY  L.  ALLEN          ! 

REHMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  1 

ROGERS 

6248 

BENTON 

36  20 

94  07 

1367 

SS 

SS 

H 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  Z  NNE 

6253 

OEShA 

33  48 

91  16 

150 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

5P 

5P 

5P 

WM.  W.  SPAULD1N6 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

91  08 

200 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

CLAY 

36  27 

90  oe 

300 

7A 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

6403 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6906 

WHITE 

35  16 

91  44 

245 

5P 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6966 

GRANT 

34  27 

9Z  21 

290 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

BENTON 

36  11 

94  33 

1160 

7P 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

DALLAS 

33  54 

92  54 

162 

SS 

7A 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

392 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STORY 

MONTGOMERY 

650 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

34  26 

91  25 

198 

7A 

UNIVERSITY  OF  APKANSAS 

SU8IAC0 

6926 

LOGAN 

35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

33  27 

94  00 

361 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALORON 

7488 

SCOTT 

34  54 

94  06 

675 

5P 

7A 

:  H 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

75  30 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7A 

7A 

G 

CHARLEY  L,  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

35  55 

94  11 

1340 

GEORGE  W.  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

CRITTENDEN    '   2 

35  08 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

7744 

FULTON 

7 

36  19 

91  62 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

I 

35  41 

93  67 

2Z65 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7960 

YELL 

1 

34  57 

93  28 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

8052 

CROSS 

5 

35  14 

90  47 

"° 

SS 

1 

RADIO  STATION  KWYB 

1 
1 

DRAINAGE  CODE ■   1.  ARKANSAS  2.  MISSISSIPPI   3.  OUACHITA 


RED   5.  SAINT  FRANCIS  6.  SALINE   7.  WHITE 

CORRECTIONS 


January   1963 
January   1963 


January   1963 

January  1963 
February  1963 

February  1963 
February  1963 
August   1963 

August  1963 


Least  total  preclpitatioD  0.24  Inch  : 


Cllmatologlcal  Data  Table    Arkadelphl; 


Cllmatologlcal  Data  Table 

Dally  Precipitation  Table 

Temperature  and  precip- 
itation Extremes  Table 

Cllmatologlcal  Data  Table 

Dally  Precipitation  Table 

Cllmatologlcal  Data  Table 

Dally  precipitation  Table 


Lead  Hill 


Lead  Hill 
Lead  Rill 


Correct  as  follows:  Preclplt 
-3.87;   greatest  day  of  prec 
days  pf  precipitation  with  . 

10.56;   average  1.32;   depar 

ation  depart 
Ipitatlon  .6 
10  or  more  3 
ion  8  total 
tura  -3.78. 

Delete  precipitation  total 

Division  1  snowfall  average 

,3  inch. 

Delete  precipltatl 

Delete  precipltatl 

Correct  total  preciplti 
total  12.80;  Division  : 
departure   -  2.07. 
Add  .18  precipitation  i 


.ion  0.93.  Division  3 
'erage  l,16;Dlvlslon 

I  25tb;   total  0.93. 


REFERENCE  NOTES 
ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data^will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ■'Evaporation  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  i 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  appa 
in  the  record. 

Groxind"  Table,  and  in  the"Seasonal  Snowf all'table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on 

Data  in  the  -Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  'Snowfall  and  Snow  on  Ground- 
Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following; 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

»  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day 
data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  for  45  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price 
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D.  C.  20402. 
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(Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.] 
ubscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 

Checks  and  money 
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orders  should  be  made  payable  to 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


July 


Septambei 


NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILtE  fAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH    CENTRAL    02 

CALICO    ROCK 

GILBERT 

GREERS    FERRY    OAM 

MAMMOTH    SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

DIVISION 

NORTHEAST    03 

ALICIA 

BALD    KNOB 

eATESVlLLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    AND    D    1 

BEEOEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
REISER 
MARKED    TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  04 

800NEVILLE 

CLARKSVILLE 

DAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 
SOBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

8RINKLEV 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  07 

ASH DOWN 
OE    QUE EN 
DIERKS 
HOPE    3    NE 
MOUNT     IDA 

NARROWS   OAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

OKAY 


28.6 
31.6 
26.9 


30,1    j   -    7.6 


32.6   I 
29.4 
29,3      - 
33,2 

30. OM    -    B.4 


36.5 
38.5 
35.5 
38.6 

35. 5M 
38.2 
35.9 
37.* 
39.0 

38.7 


37,9 

36.9 
35. IH 


34,6 
33.6 
33.6 
29. 7M 
31.8 

32.0 
34.7 
28.  2M 
34.4 
34,1 


34.4 

34.2 

34.7 
30.  OM 


37,2      ■ 
36.6 
34.0      • 
35.  OM 


35.9 
33.9 

35.7 

36.0 
33.6 
38.1 
33.1 
35,7 

32. 


36.2 
35.6 

37,7 


33.8 
34,6 
38.6 


35, IM 

39.9 

35.1 


40.8 
40.1 
39.8 
36.3 
38.9 

39.1 

42.0 
34.  OM 
40.9 
40.7 


40.7 
40.8 
42.0 
36.8 


41,2 
42.2 
39.0 
41.2 
37.9 

44*0 
42.2 
39.4 

41.8 
41.1 


37.2 

40.6 
37,1 
40.7 


39.7 
40.5 
45,3 


50.0 
52.5 
54.0 
51,6 
53.9 

52.6 
53.8 
53.5 
53.9 


54.6 
53.1 


54.9 
53.2 
53.7 
55.6 

53.6   I 

51.5 

56.2 


56.3 
55,9 
57,  6M 
55,7 
55.8 

57,8 
56.4 
54.3 
58.5 
55.1 

56.3 


56,  2M 

57.1 
57.0 
53. 4M 


49.  7M 
58,2 
57,9 
56.8 
52,7 

55.7 


57.3 

57.5 
54.  9M 
58.4 
55.5 

59,8 
58,1 
57,7 
57.6 
59.0 

55.4 
57.2 
58.2 


55.1 
59,2 

55.6 
58.2 

57,4 
56.6 

58.2 


59.1 
58,1 
56,7 


54.8 
56.0 
60.7 


63.1 
62.4 


68.3 
61.8 
62. 9M 
63.9 

63,5M| 

61.7M| 
64.0    I 

62.8    ; 


64.0 
63. 8M 
63.4 


64.1 
63.8 
64.5 
64.5 
63.6 

64.9 


65.6 
64,9 

60. 9M 


65.6 
65.4 

65.6 
61.6 


64.7 
63.6 
63.4 
65.3 
62,9 

66.1 
65,4 
64.3 
64,2 
65.6 


63.9 
66.5 

64.4 
64.9 

64.8 

64.7 
66.3 

64.0 
65.0 

64. 5M 

64.9 


66.6 
67.2 
66.9    , 
67.3    ; 
68.0    I 

66.6 

67.4 
67.2    I 
67.9 
67.4 

68.5 

67.4 


66.4    ! 
68.0   I 

65,6m|  ' 
69.2    I 

68,9 

67.1 
69.0    ' 


69,7    I 
69.0    I 

68.3    I 


70,5 
67,5 
71.4 


71.6 
70.9 
71.0 
66.  5M 


71.4 
71.5    , 

71.5 
64.7M[ 


70-1 
69*0 
70.5 
69.0 


75,7 
76.1 
77.0 


78.8 
76.5 


74.9 
76.7    I 

74.9      -    0*6 
76.6    I 

77,0    '        1.2 
75.6    I 

75. 2M 


77,4 
76.7 
75.5 


78,9  0.3 

77.7  0.1 

78.7 

78.7 

77.7    j  -    0.3 

78.5       -    0,1 

78.7  I 
76.7M|  -    0-5 

78.8  0.6 
77.8    ' 


70.5 
71.5 
71.1 
70.2 

71. 9M 
70. 8M 
71. SM 
70.6 
71.6 

69. 2M 


77.8 


79,7 
80.0 
79.3 
74,8 
80.5 

I 
77.7  ! 
77.6    I 


79,7 
79.3 
79.1 

75.5 


78.7 
78.2 

77.  9M 

78.3 

76.9 


78.1 
80.4 
77.6 
79.9 


78.9 
79.9 
78.8 
78.3 


79.4 
80.6 
78-8 
80.0 

78-OM 

79.3 


77-3 
77-6 
80,6 


79.8 
80.6 
79.5    ! 

80.2  I 

80.3  ' 


82.8 
80.3 


78.4 

79,4 
77,9 
79,5 

80.0 
79.1 
78.6 


-    1.0 

1.3 


6.6M 

9.1   1 


73-1    I 
0,9    72.0  j 


69.4 
68.3 


79.1    I   -    0.4 


79.1 
79.7 
78.5 


79.9 
79.6 
79,9 

80,8 
79.1 


79. IM 
79.8 


B0.6M 

80.7 

79.7 

79.3 
79.1 
82.2 


016^ 

0.5, 

0.3  I 
8.7  I 
9,4t«^ 


79.2 
80. IM 

79.4 


81,2 

80.7 

78,5M| 

81,0 

79.6 

80,0 


81,5 
81.5 
82.5 

79,5 


80.8 
80.1 
60.3 
80,7 
60.1 

61.8' 

79.7 
61,1 
80.0 
81.8 

61.4 
62.0 
81.2 


79.2 

79. 7M 

80.9 

62.4 

79.4 

80.5 

81.1    : 

80.5 


72.7 
73. IM 
72.0 
70.  9M 


73,9 
72.9    I 
71.3 


73,6 

70.0M 

74,7 


73.2 
69.6 
75,1 
74.6 


74.5 
74,0 
74.9 
71,0 


72,9 

75,9 

73,1 
74.7 
73.7 
75.0 

74.2 
75.0 
74.0 


66. 3M 
67.5 
70. IM 
66.6 
68.8 

68.1 


66,8 
66.5   : 
69,5 


70, 6H 
70-9 
69.3 
70, 6H 
70,6 

67.8 


73.1 
74. IM 
75.5 


82.5 

75.9 

82.1 

75.1 

81.0 

7».0 

81.2 

-   0.8 

74.3 

80.1 

0.4 

73.6 

80.1 

74.2 

80,6 

74.3 

70, 5M 
69,4 


69,9 
69.2 

70.2 
68-5 


48.2 

28.9 

50.0 

30.3 

49.4»< 

0 

30. 5M 

48.2 

30.2 

50.0 

2 

31.4 

48.0 

1 

29.2 

50.6*< 

3 

32.1 

49.9 

31.1 

50.3 

3 

31.3 

51.8 

5 

32.9 

50.0 

31.5 

49.7 

2 

5 

30.9 

52. 7M 
53.1 

52.0Hi 


5.0 
6.4 
7.6 


54.5 
49.5 
54. 2H 
54.2 


53.5 

54.8 
54.2 
50.  8H 


69.2 

54. 2M 

68.0 

53.0 

69.5 

5.1 

53.8 

67.6 

51.3 

73.5 

7.4 

55.8 

68.1 

53.6 

70.1 

7.C 

53.3 

68.2 

53.8 

71.2 

7.6 

55.0 

69.7 

52.4 

69.8 

6.C 

54.6 

70.7 

54. 6M 

51.9MI 
54.9 
53.0 
54.4 

53. 6« 
53. 3M 
56.5 


55.  5M 
54.0 


57.6 
58.5 
59.0 
57.9 
59.5 

58.2 
59.2 
58.6 

69.5 
60.2 

60.2 


31.0 
29.7 
30.5 


31.7M| 
32.4 

32.8HI 
32.4M| 
32.2 


33.0 
30.5 
30. 9M 


35.5 

31. 8M 
35.6 


54.0 

54.7 

4.8    57.5 


34.9 
34.7 
32.3 

36.8 
35.2 
33.4 
35.5 


34.5 
31. 3H 
33. 9M 
33.0 
34.8 


30. 5M 
33.1 


36.9 
36.0 
37. IM 
35.5 

35. OM 
36.0 
38.1 


59.5 

57.7 
59.5 


60.3 
60.4 
59.3 


59.5 
61.4 
60.2 


61.6 
60.5 
58.2 
61.9 
59.2 

60.2 


8.9 

'   9.5 

8.1 

'   8.4  < 
6.8  I 


62.4 
62.2 
61.5 


8.9 
8.5 
7.8 


62.5 
60.6 
61.4 


1.2 

0.2 

0.5 
1.0 


62.2 
62.3 
62.4 
58.7 


62.1 
61.7 
60.6 
61.9 
59.8 

63.8 
61.8 
61.8 
61.4 
62.7 

60.7 
62.0 
62.1 


0.1 
0.1 
0.9 


1.7 
2.4 


60.9 
61.4 
64.6 
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Tabla  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


Seplembei 


DIVISION 

SOUTH    CENTRAL    08 

ARKAOELPHIA 

CAMDEN    1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGfWLI*  3  N 

M0R05AY  LOCK  AND  DAM  8 
PRE SCOTT 
SPARKMAN  3  WSM 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


-  7.7 

-  7.5 


-  8.0 

-  9.0 

-  7.5 

-  7 


.-  5.7 

-  9.0 


44.5 
42.7 


-  4.0  60.3 

-  4.0  57.8 


59.6 

60.3 
58.9 
60.1 
60.3 


58.2 


56.7 
59.8 
4.7  59.2 


5.4 
4.6 


66.9 

65.4 


66.2 

67.7 
66.5 
66.4 
67.0 


63.7 
66.8 
66.3 


67.3 
66.2 
65.4 
66.7 


71.9 
73.4 
72.8 
73.0 
7X.6 

71,4 
70.6 

72.4 

72.1 


-  0.5 

-  1.3 
0.2 
0.7 


79,2 
80.3 
80.2 
BO.O 


80.3 
82.1 
80.7 
81.1 
79.4 

80.5 
81. 5H 
79,2 
80.8 


80,0 
81, 6M 

eo,9 

78,5 
79.5 

BO. 2 


-  0.3 

-  0,7 


81.4 
B3.3 
76. 7M 
81.5 

-  1.8|  81.9 


78,6 
79.9 
80,8 
82.0 


-  1.5 

-  3.2 


0.9 
0,3 


0.5 
1.0 
0.2 


74.6 

74.7 


74.9 
71.9 
72.8 
74.0 
75.6 


0.4 
0.0 


-  2,9 

-  1. 1 

-  1.7 
-1,2 


-  2.0 

-  2,5 


70.9 
70.5 


70.2 
71,3 
70,6 


6,2 

5,7 


56 

1 

54 

4 

54 

6 

56 

1 

54 

4    ' 

56 

3    1 

52 

9mI 

55.0 
55.2 
57.5 

5'».6M 
57.0 
5't.6 
55.5 

56. OM 

56.0 


a. 3 
36.8   -  a. 2 


36.0 
37.6  , 
35.5  I 
35.1m| 


35. «H 
37.6 
36.  2M 


-10.3 
-  9.8 


62.7   -  0.1 


63.1 
64.1 
62.8 
63.5 


1.5 

1.1 
0.9 


63.6 
63.1 


0.1 
1.5 


62.0 
62.9 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  in  the  January,  April,  July,  October,  and 
December  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


July 


Augiut 


NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *•  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  U.    ESE 

HARR I  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL  3  N 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


^/lEW  2  ESE 


MOUNTAIN 

SALEM 

SHIRLEY 

DIVISION 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

6ATESV1LLE  LIVESTOCK 
6ATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


DIVISION 

WEST  CENTRAL  04 

AB80TT 

ALY 

BIG  FORK 

BOONEVILLE 

CLABKSVILLE      • 

COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT// 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 

PARKS 

PELSOR 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 


.231-    2.79 
.16i 

.6l|-    2.69 


E  ,4?: 

.491-    3 
1.70 

1.04 
.47-    3 
.97-    4 
.80 
E     .74-    3,63 


4.82 
2.57 


,511 
.76^ 


.93 

.77 

1.05 

.61 

El. 10 

3*36 
.67 
.73 
.59 


1.27 
1.17 


,82- 
,47 
1.05 


1.71 
El. 39 
1.87 
1.57 


4.82 
E2,17 
2,62 


2.13-    1.13 


2.61-    1.05 


3.39l~       ,51 

5.13! 


2.32[-    1.34 


4.111 

4.4lk 
4.2ll 

6.52I 
4.23 
6.65 
8.31 
5.91 


4.74 
5.66 
6.80 
6.05 
6.98 

5.32 
7.20 
5.22 
5.86 

4.57 


5.79 
1.83 
3.73 
5.06 


.74 
3.05 
1,12> 


3.36 


4.961 
3.29 
3.82-    2.73 


M 

.661-    3.11 
.86r    2.84 

.19j 


1.66^   2.71 
1.931 


4.13-    2.06 


1.1; 

L 

3 

16 

7.11 

2.36 

5.33 

1.07 

5.36 

1.2<> 

4.21 

2.17 

6.62 

i.te 

B.35 

.85 

3.89 

1.29 

8.36 

1.11 

1 

10 

5.92 

1.2s 

5.98 

.92 

4.27 

.93 

8.36 

1.64 

5.98 

1.37 

2 

96 

5.61 

2.05|-   2.29 


2.49-    1.52 


1.65 
2.26 


3.28 

5.30 
2.20 
2.06 
2.68 
3.|7 

4.19 
2.63 
3.06 
2.24 

4.37 

3.80 


2.77 
2.64 
3.70 


2.53I-    2.37 


3.27-    2.03 


6.55 

5.05 

5.20 

4.B7- 

4.93 


7.38|     3.16 


5.64| 
4.50 
2.831- 


1.71 

1.49 
2.231-   3.27 


3.30 
3.52 


5.50 

4.10 
2.68 

2.20 
4.21 
3.20 

2.87 


3.30-    2.31 


2.40|-  2.67 
2.53^  2.68 
1.831 
1.761 

2.77| 
3.83 
2.85-    1.67 


2.32-    2.79 


5.371 
4.161- 


3.43' 
6.54 
3.26 


4.83 
4.74 
2.581 

2«99h    1.18 
3.23 


2.39 

4.61 
2.70^ 


3.11 
4.54 
2.01 
E4.79 


2.491 


ol-    1.5! 


2.72 

3.81 
2.47|-    1. 

2.46 
5.16 
3.99 


1.6^ 


3.01^ 
1.07) 


1.01 
1.04 
.6»-    3.00 


2.44k 

.8^ 
2.3^ 


1. 721-   2.63 


3.41K 
3.91I 
4.2* 
2.70 
2.0« 

5.87 
2.51 

5.1-^ 


08      1.45k    1.57 


1.22^    2.02 
1.57 
.78 
1.83 
1.54i 


2.69-    1,95 


.62U   2.60 
1.58! 


3. 431 
4.66! 
3.02^      . 
2.09 

2.461 

4.13        . 
2.I7I-    1. 


1.72-    1,25 


3.20{ 
1.371- 
2.951 

.ea|- 

1.2 


2.01 
2.07 


2.99 
1.60 


2.52 
2.33 


5.35      2.13 


3.76, 

7.0T      3.47 

5.38      1.63 


4.7-^ 

5.03] 
5.9^ 
5.061 
3.77^ 


2.47U 
1.32! 

4.45 


3.23- 
2.16 
2.43 


6.18 
4.95 
4.48 
16.32 
5.04 

4.73 
4.25 
3.25 


1.36 
1.45 
1.8 
1.98 


1.68 

.34 
2.17 

1.35-    1.76 

.67 
1.75 

I 
1.54"-    1.96 


i:i9i 
.74- 

1.321- 


1.20-   1.74 


1.82-  1.30 
1.06k  1.90 
3.03 
1.90-    1.74 


2.571-    1.57 


3.22 

5.88 

2.96- 

3.90 


3.99 
2.42-    1.12 


.:ia 

1.271 


.27J 

.07U    3.10 


.07)-   3.38 


5 

i9k    1.55 

>2k    1.14 


1.86-    1.69 

1.94 
1.63r    1*60 
1.65f-    1.39 
2.1^ 
2.69| 

2.67' 


2.20-    1.00  1.95-      .57 

3.19  1.92 

2.09  1,45 

1.69»    1.54  1.44-    1 

1.96;  1.42 

2.03k    1.21  1.50-    I 


1.96-    1.15 

1.64 

2.43 


20.56 
22.26 
23.49 
22.23 
E20. 60-27. 84 

21.031 


E24.24{-17.04 


5.99' 

5.79 

4.74 

5.05      1.64 

5.27 

6.21' 
5.03 
6.64! 

5.48|      1.95 


2.O2I-      .95 


22.59k23.26 


31.48^13.89 
34.95 

29.981 
24.68! 
35.111 

33.99 
28.98 
34.33 
29.56^12.63 

31.00 

29.84 

40.46! 
34.08| 

30.45-13.09 


2.49^ 
1.06' 


2.0T 
3.58 
2.73 
4.04 
3.93 


2.43-    1.90 


2.561-    1,55 


E33,03 

31.86 
E29.81 

28.30-20.28 

25.16 

E28.31 

E33. 081-12. 65 

E28. 401-19. 07 

33.76 
E29.85kl7.20 

28.9oi-20.62 
29,09kia,79 
30,22j 
26,431 
E26,83k23.11 

33.50-16.23 
E28.S2 

26.91 
E32. 23-14. 50 

25.05-23.04 


2.60-    1.47 


30.58kl7.45 


1.23-    2.22 


2.83-    1 
4.62 
3.03 
1.10k    2.08 


9L    1.58 


E20.31 
32.61 
31.76, 

26.41-19.19 
25.56 

28.33 

30.97^17.99 
32.07^16.49 
E24.51, 
27.09^15.13 

23.55! 
31.02 
24.I0I 
E35.03| 
29.99^24.60 


1.65 

2.40I- 
3.72( 


1.96P    1.61 
2.31 

2.58! 

2.36k    1.46 


0 

5.65 

• 

5.02 

1 

7.27 

: 

8.02 

6 

h    3.06 

4.67 

27.471 
E26.66I 
23.70f-21. 
26.91! 


24.17-22.71 
26.74 

27.301 

26.661-23.15 


34.15 
E3I.76! 
33.50' 
46.63 
34.84kl6,84 

33,27 
37,38 
33,91 


I 


i 


» 


Tabl«  2-Coiiliiiuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


SeptomlMi 


MOT  SPRINGS  1  NNE 

JES5IEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP     // 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

HALVE RN 

MORRILTON 

NIMROD  0AM 

OWENSVILLE 


EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CAflOT  4  S« 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
HELENA 
KEO 
HADISON 

HARIANNA  2  S 
PARKIN  2  W 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ASHOOVN 
ATHENS 
DAISV  3  E 
DE  OUEEN 

OlERKS 
FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  HE 
HOPPER 

HORATIO 
INSEX 
LAN6LET 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODCN  2  W 

OKAY 

PINE  RIOGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  we  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  OB 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOftOBAY    LOCK    AND   DAM    8 

PRESCOTT 
SPARKKAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST    09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7   S 
CUMMINS    FARM 
DERMOTT 
DERMOTT    3    NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONT  I  CELLO    3    S 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER    2    NNE 
STAR   CITY   2    S 


.66-    4.3 
.95 
•  SB 
1.64 
.B7t-    4.35 

.73 
1.27 
.52-   3.7S 


1.76- 
1.37 
2.66 
2.26 


1.45 
1.02- 


1.02 
.74 
1.69- 


3.36 
3.12 


1.31 

1.40- 

1.57 

1.32 

1.11- 

1.72- 

1.42 

1.45 


1.20 
1.32- 


2.06 

2.e5 
1.78 
3.28 
2.73 
3.01 


2.87 
2.75 


1.28 
2.97 
2.29 


1.31 
1.65 
1.35 
1.63 
1.35 

2.57^ 


2.96 

3.48 

1.73 
2.89 


2.34 
2.34 
2.40 


5.21 
5.30 
6.06 
5.74 


6.17 

5.42 
6.45 
4.68 
5. S3 
5.40 

6.50 


4.26 
4.06 
4.92 
3.22 


2.54 
1.84 


6.62 
3.92 

4.47 

6.28 
2.87 
7.12 
6.79 
6.42 


2.94 
5.65 
5.97 
3.15 
5.03 

5.04 
4.67 
4.61 


3.99 
4.25 
5.70 


6.80 
4.27 
5.21 


.92 
1.05 


6.26 
4.25 
6.92 

4.27 

4.26 
4.94 
4.79 
4.08 
4.44 

5.26 


3.26-    1.69 


2.46 
2.06 
3.42 
1.29 


2.83-    1.54 


3.66t-      .93 


2.59-   2.55 
1.60 
2.091-    3.07 


1.82 
2.35 


3.87 
1.28 
4.56 
4.60- 


2.33K   3.54 


1.86 
1.75- 
1.63 

2.251 


3.39 
2.64 
1.33 

1.73 


3.83 

1.70 


2.17-   2.54 


3.19 
3.26 
1.66 
1.48 


-  2.14 

-  1.57 


1.981-   1.56 


4.82 
5.08 
3.69 
5.08 


4.021- 
4.79 
2.85 
5.00 


2.86 
4.39 
2.45 
3.29 

3.04- 
2.96 
3.09 


2.31 

3.081 


5.29 
6.42 
2.83 
3.61 


3.01 
3.58 
2.81 


6.15 
4.79 
6.91 
7.27 
4.68 

4.05 


4.21 
3.60 
3.61 
3.65 


1.16 
3.18 


5.93 

6.87 
3.27- 

7.56 
10.17 
6.76i 
«.75l 
5  .781 

3.7; 

6.04 


6.0^      2.09 


6.6^ 
10.54 
3.70- 

6.72 
5.98 
11.76 


82-    2.42       1.14-    2.67 


62p    2.2C       1.81 


1.50 
1.74 
1.67-    1. 


1.69-    1.36 


7.52 
7.76 
5.84 
4.08 
4.50 


T      -    2.90      5.78 


1.181-    1.87 


1.90 
2.51 
3.29 
4.53, 


4.02      1.20 

2.26 

1.60- 

I.5S 
1.62 


2.291-  .! 

l.OK-  l.E 

2.831-  .4 
3.53i 


2.66 

3.90 
3.66 
1.12 
2.45 
3.70 


1.61 
4.16 
3.58 


1.07-   1.66 


64 

2.761- 
1.80| 
1.12| 
2.051 
2. Oik 

3.70| 

2.771        .06 


2.50K      .39 


.00 

T      h    3.01 

.01^ 

•OO-   2.80 

\i 

.O0i~    3.1 

■  001 

•OOk    2.99 

.ool 


•"I 

T      \-    3.0 


3. 551 
.6^ 


2.2 

1.601 
2.65 


1.60-    1.94 


1.761-    1.79 


2.96 

.04r-    3.49 


1.45, 

•'1 
1.99W 


1.471-   1.42 


E    .00^    2.83 


2.04 

3.40 
2.65^    1.36 


5.65(      1.82 


2.30 

2.63r    1.61 

3.451 

3.40U    1.1 
3.12! 
2.46i 

2.86|-    1.19 


45.61^    9.87 

44.021 

30.54 

42.591 

26.26-20.40 

34.38; 

42.86 

28.97kl7.B2 

31.631 

39.321 


36.10-15.56 


3.63 
2.30 
3.68 


3.06-    1.22 


3.501-   1.23 


3.76| 
E3.45|-    1.28 
E3.6ei 


33.20 
36.94 
35.40 
E29.12 


33.03-16.80 

31.34, 

38.21H12.47 


4.281-14.16 

5. 691 


3.29-    1.19 

2.75! 

3.72-      .74 

E2.61 


3.90 
3.03 
5.01 

4.05I 
4.25 
3.47 


2 

82 

2 

55 

E2 

67 

E3 

09 

3 

00 

E2 

061 

5 

73 

3.63U      .92 


3.52r    1.06 


E36.34 
35.86 
32.86 


36.191 

34.301-15.79 
42.67! 

39.00-12.68 
E41.il 


27.56 
E29.87 
35.16 
33.12 
33.37 

35.66 
32.68 
E27.76 
E35.il 
35.17 

E28.17 

42.60 
32.72 
37.91 


35.76-15.41 


1.23 
1.96 


84 

-19 

36 

49 

-16 

09 

22 

35 

96 

-13 

82 

40.l0j-ll.73 


36.93pl4,06 


4.77 
4.46i 
4.761 

4.45i 


4.55 

3.75 
3.73[- 


4.01, 
4.24h 

3.96i 


4.15^-    1 
3.911 
5.28! 
5.22| 

5.45 
E3.51 
E3.04 
E5.90J 

3.440    1.39 


3.75! 
E4.47 
E6.09 


9.77 


40.67 
43.15 
37.09 
38.81 


42.25- 
E34.51 
E35.B7! 
F39.20I 

32.82rl9.31 

41.61 
E36. 21-14. 06 
E43.21] 

39.I2I-12.64 


\ 


Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1953 


Station 


Lajst  spring  minimiiTn  of 


IB"  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


FijSt  fall  minimnm  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

GILBERT 

GREERS  FERRV  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATeSVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESSORO 
REISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL  0* 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

PELSOR 
RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

BRINKLEY 

DES  ARC 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

SOUTHWEST  07 

ASHOOWN 
DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 


103 

8-28 

106 

7-23 

103 

8-28 

102 

7-24 

102 

7-23 

104 

7-23 

104 

8-27 

101 

8-28 

105 

8-28 

102 

7-23 

8-28 
8-29 
8-28 
8-28 

8-28 
8-29 
8-28 


6-28 
8-28 
8-28 


8-28 
8-28 
8-28 
8-28 
8-28+ 

8-28 
8-28 
8-28 
8-28 
8-28 


8-26 
8-28 


8-27 
8-28+ 


8-26 
8-26 


8-26 
8-26 


7-20 
8-26 
8-26+ 
8-26+ 


8-28 
8-28 
8-29 
7-  4 
8-28 

8-26 
8-28 
8-28 
8-26 
8-25 

8-27 
8-26 
8-28 


105 

8-28 

104 

8-28 

99 

6-14 

99 

8-28 

100 

6-14 

102 

8-27 

105 

8-28 

99 

6»15 

99 

6-14 

8-26 
8-27+ 
8-26 
8-28  + 
8-26 


12-23 
12-23 
1-23 
12-23 
12-23 

12-23 
1-23 
1-23 

12-23+ 
1-23 

12-23 


12-24 
1-24 


1-24 
1-24 
1-24 


12-24 
1-24 
1-24 


1-24 
1-24 


1-24 
1-24 
1-24 
12-24< 
1-24 


12-23 
1-24 

12-24 
1-24+ 

12-2  3+ 

12-23+ 
24+ 
13 
13 

12-24+ 


12-24 
1-24 

12-23 
1-13 


1-24 
12-24+ 

1-25+ 
12-24 
12-24 

1-24 

12-24 

12-24 

1-24 

1-24 

1-24 
1-24 

1-24 


1-24 
12-24 


12-24 
1-24 


12-24 
1-24 


1-24 
12-23 

1-24 
12-2  3+ 

1-14 


2-26 
2-26 


2-23 
2-23 
2-26 
2-22 

2-26 
2-27 
2-22 


2-22 
2-22 
2-22 


2-22 
2-27 
2-22 

2-22 
2-22 
2-26 
2-22 
2-22 


2-22 
2-22 
2-22 
2-26 
2-22 

2-27 
2-22 

2-22 
2-22 

3-12 
2-22 
2-22 
2-22 
2-26 


2-23 
2-22 
2-22 

2-22 
2-22 
2-22 
2-22 
2-22 

2-23 
2-22 
2-22 


2-23 
2-22 
2-23 
2-22 


2-22 
2-22 
2-22 
2-23 
2-22 

2-27 


2-22 
2-22 
2-13 
2-22 
2-22 


.2-26 


3-22 
2-23 
2-27 
2-26 

2-26 
2-27 
2-27 


2-23 

2-27 
2-26 


2-27 
2-27 
2-26 
2-27 
2-27 

2-22 
2-27 
2-27 


2-23 
2-27 
2-22 

3-10 
2-22 


2-22 

3-12 

2-22 
2-22 
2-24 
2-26 


2-22 
2-23 


2-22 
2-23 


2-22 

2-22 
2-23 
2-22 
2-23 
2-22 

2-27 


3-22 
3-22 
2-26 


3-22 
2-28 
3-2? 
2-26 

2-26 


2-27 
2-27 
2-27 


2-27 
2-27 


2-27 
2-27 


2-24 
2-27 
2-23 


3-13 
2-26 
2-25 


2-27 
2-23 
3-  6 
2-23 
2-27 

2-22 
2-23 
2-23 
2-23 
2-23 

2-26 
2-23 

2-27 


2-27 
2-27 
2-28 
2-22 

2-27 
2-27 
2-22 


2-2  3 
3-22 


3-22 

5-  1 
3-22 
3-  1 
3-10 
3-  6 


3-22 

3-22 


3-22 
3-22 


3-22  28 
3-22  25 
3-27  28 


2-27 
2-27 
2-27 
2-27 
2-27 


3-22 
3-22 
3-23 


3-22 

3-  6 


3-22 
2-27 
3-22 


3-  8 
3-23 

2-27 
3-23 
2-27 
3-23 
2-27 

3-22 
3-22 
3-22 


2-27 


2-27 
2-28 
3-  2 
2-28 
2-27 


3-22 


3-  7 
3-  6 
3-23 
3-  6 
3-23 


5-  1 

5-  1 
3-22 
5-  I 

»-  I 


3-22 
5-  1 

5-  1 


4-24 
3-22 
5-  1 


3-21 
5-  1 
3-22 


3-22 
3-21 


2f 


3-22 

3-27 


3-27 

3-27 
3-27 
3-21 
3-22 

5-  I 

3-22 

3-22 
3-27 


3-23 
3-22 
3-27 


3-22 
3-27 


3-27 

3-  6 
3-27 
3-22 
3-27 
3-  8 

3-27 
3-27 
3-22 


3-22 
3-  7 
3-23 
3-22 

3-22 


3-22 

2-27 


3-2? 
3-23 
3-27 
3-23 
3-27 


32 


10-29 
10-29 
10-29 
10-29 
10-29 

10-29 
ll-U 
11-13 


11-13 
11- 


10-29 
10-30 
11-  2 
10-30 
10-30 

10-30 
11-  2 
11-14 
11-  1 
11-  2 


31  ] 11-13 

32  111-  3 
32  10-30 
31  11-  2 
28  11-  2 


10-29 
32  11- 
10-29 
11-13 
11-  2 

10-29 
11-  2 
11-13 
11-  2 
10-29 


10-29 
11-13 


11-14 
11-  2 
11-  2 
11-  2 
10-29 

11-14 
10-29 
11-13 
10-30 
11-13 


11- 


10-30 
10-30 
11-13 
11-14 
11-    2 

10-30 
11-  2 
11-13 
10-30 
11-    2 


11-    2 
10-29 


11-13 
10-29 
11- 

10-29 
11-13 
11-13 


10-29 
11-14 
10-29 
11-13 

11-14 
11-13 
11-13 


11- 

11- 

11-14 

10-30 

11-14 

11-15 

11- 

11-14 

11-14 

11- 

12-13 

11-15 

11- 

11-24 

11-14 


11- 
11- 
11-    2 
11-13 
11-13 

11- 
11-14 

11-13 

11- 

11-13 


11-24 

11-13 

11-14 

11- 

11- 

11-14 
11-13 
11-14 
11-  2 
11-14 

11-14 
11-14 
11-13 


10-30 
11-  2 
11-14 


10-30 
11-14 


11-13 
12-10 


11-14 
11-13 
11-13 
11-  2 
11-13 

10-29 
11-13 
11-24 
11-14 
11-13 

11-13 


11- 
12- 
11- 
11-14 

12-12 
11-24 
11-14 


11-14 
11-15 
11-14 
11-14 
12-10 


12-10 
12-14 


12-14 
12-13 
11-15 


11-  2 
11-14 
11-  2 
11-13 
11-14 

11-14 
12-12 
11-13 


11-14 
12-  1 
11-14 
11-13 


12-14 
11-14 
11-14 
11-14 

11-  2 

12-14 
11-14 
12-14 
11-14 

12-  1 


11-14 
12-14 


11-14 
11-14 
12-14 
12-14 
12-14 

11-14 
12-14 

11-14 
12-14 


11-14 
11-13 
11-14 
11-14 


11-14 
11-14 
11-13 
11-13 
11-14 

11-1 

11-14 

12-12 

11-14 

12-12 

11-14 


12- 

11-  2 
12-14 
11-24 
12-14 

12-13 
12-13 
12-10 


12- 

12-14 

12-14 

11-14 

12-14 


12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 


11-14 
11-14 
11-14 
12-12 
11-1 

11-14 

12-14 

12- 

12-14 

11-14 


12-14 
12-14 
11-14 
12-12 


12-14 
12-15 
12-15 
12-  1 
11-14 

12-14 
12-15 
12-14 
12-15 
12-14 

12-14 
11-14 
12-15 


12-15 
12-14 
12-14 
12-15 
12-15 

12-14 
12-15 

12-15 
12-14 


11-14 
12-15 

y-14 


12-13 
12-12 
12-12 
11-14 
11-14 

11-14 
12-14 
12-13 
12-14 
12-12 

12-12 


12-15 
11-14 
12-14 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 


12-  3 
12-15 
12-14 
12-14 
12-15 


11 

16 

12-14 
12-14 

17 

12-15 

18 

12-15 

18 

12-15 

16 

12-14 

10 

12-14 

19 

12-15 

14 

12-14 

16 

11-14 

20 

12-14 

20 

12-15 

17 

12-14 

19 

12-14 

19 

12-14 

15 

12-14 

20 

12-12 

15 

12-14 

20 

12-14 

17 

12-15 

15 

12-14 

15 

11-14 

14 

12-12 

19 

12-15 

11 

12-15 

12 

12-15 

20 

12-15 

17 

12-14 

19 

12-15 

10 

12-15 

15 

12-14 

1? 

12-15 

19 

12-15 

19 

12-15 

20 

12-15 

13 

12-15 

10 

12-15 

19 

12-15 

20 

12-16 

15 

12-15 

16 

12-15 

20 

12-15 

14 

12-15 

17 

12-19 

19 

12-15 

18 

12-15 

19 

12-15 

15 

11-14 

14 

12-15 

15 

11-14 

15  295 

15  295 

10  291 

13  296 

14  295 


290  289 

289  251 

251  225 

277  270 

289  237  225 


181 
181 
221 
181 

181 

181 
194 
236 

185 
185 


188 
225 
181 
185 

237 
185 
225 


222 
185 
181 


222 
225 

224 
245 

252 

225 

217 
240 


216 
220 
215 
237 
225 

181 
225 

225 
215 


224 
235 
215 
237 


237 

220 
220 
225 
216 

253 
215 
235 
217 

250 

220 
216 
225 


222 
251 
236 
225 

222 
241 
251 
222 
248 


224 
215 
224 
216 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1963 


~ 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimxim  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

23°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

t 

^ 

^ 

» 

» 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

1 

_o 

J3 

s 

0 

2 

o 

s 

d 

0. 

a 

0, 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

■a 

(D 

» 

« 

9 

a 

o 

a 

o 

B 

o 

s 

0 

a 

2 

a 

0) 

a 

© 

a 

© 

a 

a 

a 

o 

0 

0 

o 

o 

S 

& 

2 

& 

a 

H 

a 

H 

s 

e2 

Q 

e2 

& 

S 

a 

^ 

a 

H 

a 

H 

Q 

e2 

a 

H 

CD 

g 

s 

h 

h 

NARROWS    DAM 

106 

8-27 

1 

1-24+ 

2-23 

10 

2-23 

10 

3-   7 

24 

3-22 

27 

3-27 

30 

10-29 

31 

11-    2 

27 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-15 

12 

295 

264 

252 

225 

216 

NASHVILLE   PEACM  SUBSTA 

104 

8-27 

0 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-   6 

23 

3-    6 

23 

3-23 

30 

11-    2 

31 

11-14 

19 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-15 

11 

296 

265 

253 

253 

224 

OKAY 

106 

8-27+ 

5 

12-24+ 

2-22 

15 

2-22 

16 

2-23 

23 

2-24 

26 

3-   7 

31 

11-    2 

29 

11-13 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-15 

13 

296 

265 

264 

262 

240 

STAMPS 

103 

8-2B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-    2 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

TEXARKANA    VB   AIRPORT 

102 

e-26 

6 

1-24 

1-28 

13 

2-22 

19 

2-22 

19 

2-22 

19 

3-  6 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

12-15 

20 

12-15 

20 

12-22 

14 

328 

296 

296 

266 

253 

SOUTH   CENTRAL    08 

ARKADELPHIA 

102 

8-28+ 

3 

12-23 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-27 

22 

2-27 

22 

3-  8 

32 

11-    2 

31 

11-14 

26 

12-15 

15 

12-15 

15 

12-15 

15 

296 

296 

291 

260 

239 

CAMDEN    I 

104 

8-26 

1 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-23 

22 

2-27 

28 

3-22 

31 

11-    2 

30 

11-14 

22 

11-14 

22 

12-15 

14 

12-15 

14 

296 

296 

264 

260 

225 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

101 

8-26+ 

-    4 

12-24 

2-22 

16 

2-22 

16 

2-23 

23 

2-23 

23 

3-23 

32 

11-    2 

30 

11-13 

26 

11-14 

22 

12-14 

17 

12-15 

12 

296 

295 

264 

263 

224 

FORDYCE   6  W 

105 

8-28 

2 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-   6 

28 

3-22 

31 

11-   2 

31 

11-13 

28 

12-    9 

24 

12-15 

12 

12-15 

12 

296 

296 

290 

252 

225 

MAGNOLIA    3   N 

103 

8-28 

2 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-23 

24 

3-   7 

28 

3-22 

30 

11-    2 

26 

11-    2 

26 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-15 

13 

296 

265 

264 

240 

225 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

104 

8-27 

0 

12-24 

2-2  3 

15 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-   6 

27 

3-23 

31 

11-    2 

28 

11-    2 

28 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-15 

11 

295 

264 

264 

241 

224 

PRESCOTT 

106 

8-27 

2 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-   6 

25 

3-22 

32 

11-14 

27 

11-14 

27 

12-15 

16 

12-15 

16 

12-15 

16 

296 

296 

296 

253 

237 

SPARKMAN    3    WSW 

101 

7-    4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-    2 

27 

11-    2 

27 

11-13 

23 

11-14 

20 

12-15 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

MARREN 

105 

8-26 

0 

12-24 

2-22 

14 

2-22 

14 

2-23 

23 

3-22 

28 

3-23 

31 

11-    2 

30 

11-14 

26 

12-    1 

24 

12-15 

12 

12-15 

12 

296 

296 

281 

237 

224 

SOUTHEAST    09 

CROSSETT    7    S 

101 

8-26 

4 

1-24 

2-22 

14 

2-22 

14 

2-23 

22 

3-22 

26 

3-23 

30 

11-    2 

31 

11-14 

25 

12-15 

17 

12-15 

17 

12-24 

6 

305 

296 

295 

237 

224 

CUMMINS    FARM 

99 

8-28+ 

-   9 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-28 

24 

3-   6 

28 

3-22 

32 

10-30 

32 

11-14 

25 

12-    1 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

296 

296 

276 

253 

222 

DERMOTT    3   NE 

99 

8-28+ 

-    3 

12-24 

- 

- 

- 

- 

- 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-14 

21 

12-15 

16 

12-15 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

DUMAS 

100 

8-28+ 

-   2 

12-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-22 

31 

11-    2 

32 

U-14 

28 

12-14 

24 

12-15 

17 

12-19 

15 

300 

296 

290 

260 

225 

EUDORA 

101 

8-28+ 

5 

12-24+ 

1-28 

13 

2-21 

17 

2-21 

17 

2-26 

27 

3-  6 

31 

11-14 

27 

11-14 

27 

12-15 

16 

12-16 

16 

12-15 

16 

321 

297 

297 

261 

253 

MONT  I  CELLO   3   S 

99 

8-28+ 

_ 

2-25 

16 

2-25 

16 

3-27 

23 

3-27 

23 

3-29 

32 

11-    2 

21 

11-    2 

21 

n-  2 

21 

11-14 

20 

12-15 

10 

42 

43 

85 

86 

87 

PINE    BLUFF 

102 

8-28 

7 

12-2* 

1-28 

12 

2-22 

18 

2-22 

18 

2-27 

28 

3-  6 

30 

11-14 

32 

12-    1 

27 

12-14 

24 

12-15 

16 

12-15 

16 

321 

296 

295 

277 

263 

PINE   BLUFF   FAA   AIRPORT 

101 

8-28 

-    2 

12-44 

2*22 

16 

2-22 

16 

2-22 

16 

2-27 

27 

3-  6 

31 

11-13 

32 

12-    1 

27 

12-14 

22 

12-16 

19 

12-23 

4 

304 

296 

295 

277 

262 

PORTLAND 

100 

8-29+ 

3 

12-24 

1-29 

15 

2-23 

17 

2-27 

24 

2-28 

28 

3-   7 

31 

- 

11-14 

26 

12-15 

17 

12-15 

17 

12-23 

14 

328 

295 

291 

259 

- 

ROHWER   2    NNE 

101 

6-14 

-  4 

12-24 

Z-i2 

15 

2-22 

15 

2-23 

24 

2-2  7 

25 

- 

10-30 

30 

11-14 

23 

11-14 

23 

12-15 

16 

12-15 

16 

296 

296 

264 

260 

- 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1963 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH   CENTRAL    02 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

EVAP 

- 

- 

_ 

6.19 

B   6.37 

B   7.17 

7.43 

6.82 

5.09 

4.93 

B   2.86 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

. 

WIND 

- 

- 

731 

1232 

758 

502 

499 

8      352 

644 

559 

873 

- 

_ 

MAX 

— 

— 

— 

74.6 

84.6 

94.0 

98.5 

96.7 

88.9 

79.1 

61.3 

— 

— 

^ 

MIN 

~ 

- 

- 

51.3 

59.2 

69.0 

72.2 

69.6 

63.0 

54.4 

40.6 

- 

- 

WEST    CENTRAL   04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

_ 

_ 

B    4,39 

4.35 

B    6.43 

7.51 

B    7.08 

7.46 

4,73 

4.53 

B    2.14 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

.66 

-       .74 

.20 

.52 

-      .58 

.29 

-      .79 

.73 

.15 

_ 

. 

WIND 

520 

484 

697 

504 

339 

382 

328 

214 

336 

230 

380 

516 

5030 

MAX 

- 

54.6 

74.6 

80.4 

91.3 

100.4 

99.1 

100.0 

90.4 

82.7 

63.3 

MIN 

~ 

37.8 

47.5 

57.8 

64.6 

72.9 

75.2 

74.7 

67.4 

59.1 

45.8 

- 

- 

CENTRAL   05 

BLAKELY   MOUNTAIN    DAM 

EVAP 

- 

- 

B    3.94 

B    4.57 

5.80 

B    7.14 

B    6.32 

5.90 

4.47 

4.04 

B    2.93 

_ 

_ 

OEP 

— 

— 

- 

— 

— 

- 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

- 

WIND 

1235 

1085 

1265 

1163 

938 

862 

862 

687 

894 

530 

1116 

1092 

11829 

NIMROD    DAM 

EVAF 

- 

.71 

B    3.14 

3.26 

B    4.19 

B    4.39 

B    4.06 

B    4.33 

2.92 

2.72 

B    1,37 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

- 

-    1.68 

-    1.75 

-    2.60 

-    3.15 

-    2.43 

-    2.44 

-       .93 

-    1.00 

— 

- 

WIND 

B      448 

412 

655 

554 

424 

411 

333 

266 

370 

286 

402 

381 

4942 

EAST    CENTRAL   06 

STUTTGART   9    ESE 

EVAP 

- 

B    2.33 

5.69 

B    7.09 

8.02 

8.85 

7.67 

7.17 

5.48 

5.59 

3.20 

_ 

_ 

DEP 

— 

.59 

2.39 

2.56 

2.24 

2.06 

.82 

.63 

.47 

2,12 

1.10 

— 

. 

WIND 

1706 

2009 

2923 

1980 

1816 

1394 

1560 

1107 

966 

801 

2030 

2118 

20410 

MAX 

- 

- 

73.0 

78.0 

89.7 

97.7 

97.5 

98.8 

91.0 

92.1 

66.0 

MIN 

~ 

- 

38.7 

47.6 

59.2 

71.4 

73.5 

74.3 

67,4 

57.7 

47,1 

- 

- 

SOUTHWEST    07 

HOPE    3    NE 

EVAP 

- 

B    2.40 

8    4.78 

4.57 

6.46 

B    8.06 

B    7.06 

7.70 

5.65 

5.62 

_ 

B    1.85 

_ 

DEP. 

— 

— 

.46 

-       .79 

.16 

1.15 

-      .»3 

.38 

-      .12 

1,01 

— 

-      .08 

— 

WIND 

1136 

1338 

1617 

~ 

B    1030 

669 

835 

409 

558 

574 

915 

478 

- 

NARROWS    DAM 

EVAP 

- 

- 

8    4.55 

a    4.99 

5.59 

6.57 

6.16 

6.73 

4,42 

5,12 

B    2,84 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

- 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

WIND 

625 

770 

1354 

1093 

755 

601 

626 

513 

533 

612 

948 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

67.7 

75.9 

85.7 

93.5 

93.4 

95.6 

87,0 

80.9 

64.1 

- 

- 

MIN 

- 

- 

45.5 

55.3 

63.5 

71.3 

73.7 

71.7 

66,8 

56.0 

45.7 

- 

- 

SOUTH    CENTRAL   08 

WARREN 

EVAP 

- 

B    2.74 

5.83 

B    4.96 

6.41 

6.51 

8    7.04 

5.94 

4,40 

4.31 

8    2.81 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

— 

- 

- 

~ 

- 

— 

- 

- 

— 

— 

WIND 

B      947 

•      1214 

1612 

B    1172 

765 

546 

598 

297 

122 

365 

672 

729 

9039 

MAX 

- 

- 

77.8 

81.0 

92.2 

98.4 

100.2 

100.3 

94.5 

88.0 

71.3 

- 

— 

MIN 

■ 

" 

44.5 

56.1 

62.9 

69.4 

70.3 

71.0 

61.3 

50.6 

43.1 

~ 

~ 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

Februaty 

Maich 

April 

May 

June 

July 

Augu»t 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

1 

< 

: 

i 

§ 

1 

1 

■5 

s 

1 

§ 

1 

« 

i 

9 

s 

i 

> 
< 

i 

1 

> 

< 

1 

o 

I 
s 

< 

1 

9 

t 
< 

B 

s 
< 

: 
1 
1 

1 

< 

s 

1 
i 

a 
1 

s 

s 

B 
1 

WARREN 

4    INCHES 

42.2 

58/33 

44,8 

57/34 

60.4 

77/44 

66.0 

81/52 

76.2 

96/59 

79.4 

94/64 

64.4 

100/69 

84.5 

92/78 

78.8 

87/69 

71.8 

78/62 

59.8 

73/50 

44.4 

54/32 

66.2 

100/32 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-    170    - 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

d 

XQmrA 

or  closed 

6 

Z 

1 

s 

during  yr. 

Refer 

Station 

z 

g 

County 

■§ 

1 

o< 

d 

to 

£-g 

X 
0) 

:s 

.3 

B 

'? 

> 

B 

t3 

5'S 

tables 

« 

1 

^ 

(5 

3 

c 

0 

e2 

I 

II 

u 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

39   0* 

94  12 

624 

22 

2 

ALICIA 

006* 

03 

LAWRENCE 

39    54 

91    05 

256 

1 

37 

1    2    3   C 

ALUM   FORK 

0130 

05 

SALINE 

34   48 

92    52 

780 

26 

26 

1    2    3   C 

ALY 

0136 

0* 

YELL 

34   47 

93    29 

894 

21 

2         C 

AMITY    3   NE 

0190 

OB 

CLARK 

34    17 

93    25 

475 

19 

2 

ANTOlNe 

0178 

07;P1KE 

34   02 

93    25 

269 

21 

2         C 

APLIN    1    W 

0168 

05IPERRY 

34    58 

93    00 

400 

19 

2 

APf>LETON 

0196 

04  iPOPE 

35    25 

92    53 

922 

C 

AfilUDELPHlA 

0220 

08 

CLARK 

34   07 

93    03 

200 

67 

67 

1    2    3   C 

ARKANSAS    CITY 

0234 

09 

DESHA 

33    37 

91    12 

149 

73 

2 

ARKANSAS    POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

34    02 

91    21 

178 

1 

1 

AUG 

1    2    3 

ASHOOWN 

0266 

07 

LITTLE   RIVER 

33    40 

94    08 

329 

19 

19 

OCT 

1    2   3 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

34    19 

93    58 

960 

19 

Z 

AUGUSTA 

0326 

05  IWOODRUFF 

35    IB 

91    22 

218 

2B 

2         C 

BALD   KNOB 

0350 

03  IWHITE 

7 '35    16 

91    34 

230 

19 

19 

1    2    3 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

0456,03  llNDEPENDENCE 

7I35   49 

91    47 

571 

22 

22 

1    2    3   C 

6ATESVILLE    L    AND    0   Rl 

0460,03 llNDEPENDENCE 

91    38 

277 

90 

1    2   3   C 

BEAVER   DAM 

0524:01  ICARROLL 

93    50 

1136 

2 

2 

1    2    3 

BEEBE 

0530,03  .WHITE 

91    53 

260 

C 

BEECH   GROVE 

0534   03  |GREENE 

7    36    09 

90    38 

298 

22 

2 

BEEDEVILLE 

0536  103 

JACKSON 

7;  35    26 

91    05 

221 

1 

23 

1    2   3 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

34    33 

92    37 

269 

34 

3* 

1    2   3 

BENTONVILLE 

05B6 

01 

BENTON 

36    22 

94    13 

1299 

67 

97 

1    2    3 

BERRYVILLE   *   Ntf 

0616 

01 

CARROLL 

35    26 

93    37 

1150 

S 

2         C 

BIG   FORK 

0564 

04 

POLK 

34    29 

93    58 

1100 

19 

2 

BLACK    ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

36    07 

91    06 

299 

61 

2 

BLAKELV    MOUNTAIN    DAM 

0764 lOS IGARLAND 

34    35 

93    11 

425 

7 

13 

13 

1    2    34C 

BLUE   MOUNTAIN   OAH 

0798  'Ot    YELL 

35   06 

93    39 

426 

C 

BLUFF   CITY    3    SW 

0800  |0e    NEVADA 

33   41 

93   09 

360 

2 

BLYTHEVILLE 

0806    03    MISSISSIPPI 

35    55 

89    55 

292 

37 

37 

1    2    3 

BOONEVILLE   6    NW 

0825   04    LOGAN 

35    12 

93    59 

600 

C 

BOONEVILLE    7    NE 

0826    04    LOGAN 

35    13 

93    50 

730 

C 

BOONEVILLE    6    NNE 

0827    04    LOGAN 

35    13 

93    54 

610 

c 

BOONEVILLE 

0830  '04    LOGAN 

1    35    09 

93    55 

911 

- 

22 

1    2    3   C 

BOTKINBURG    Z    S 

0842  ,02  'VAN    8UREN 

35    39 

92    28 

1200 

C 

BOUGHTON 

NEVADA 

33    52 

93    20 

239 

26 

2 

BRANCH   ft   NW 

0987 

04 

FRANKLIN 

35    21 

94    00 

470 

C 

BRANCH    3    SW 

0688 

04 

FRANKLIN 

36    16 

93    59 

600 

c 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

34   53 

91    12 

205 

72 

72 

1    2    3    C 

BUFFALO   TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

35    92 

93    30 

2578 

19 

2 

BULL    SHOALS   OAH 

1020    02 

BAXTER 

7 

35    22 

92    34 

460 

C 

BURDETTE 

1062    03    MISSISSIPPI 

I 

35   49 

69    97 

240 

19 

2 

CABOT    4   SW 

1102    06'PULASKI 

\ 

34    57 

92    04 

2B9 

19 

2 

CALICO   ROCK 

1132  102  llZARD 

7|36    07 

92    08 

400 

1 

98 

1    2    3 

CAMDEN    1 

1152  l08 ;OUACHITa 

3! 33    35 

92    49 

116 

73 

73 

1    2    3 

CAMDEN    2 

1154    08 iOUACHITA 

3    33    35 

92    51 

165 

C 

CARLISLE   1    SW 

1224  '06, LONOKE 

1     34    47 

91    45 

239 

23 

2 

CARPENTER   DAM 

1238  .05  .GARLAND 

93    01 

405 

C 

CLARENDON 

1442 

06  !  MONROE 

7|34    41 

91    18 

172 

99 

2 

CLARKSVILLE 

1455 

04,  JOHNSON 

1  !35    28 

93    28 

436 

10 

10 

12    3 

CLARKSVILLE    6    NNE 

1457 

04    JOHNSON 

l!,5    32 

93   25 

840 

C 

CLINTON 

1492 

02  [VAN   BUREN 

7!  35    35 

92    26 

510 

41 

2 

COMBS    3    SE 

1574 

01 

MADISON 

7|35   46 

93   46 

1400 

C 

COMPTON 

1562 

01 

NEWTON 

7    36   05 

93    16 

2155 

C     1 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35   05 

92    26 

315 

79 

79 

1    2    3 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

35    24 

90    35 

293 

69 

I    2    3   C 

COVE 

1666 

04 

POLK 

34    26 

94    25 

1050 

2 

CROSSETT    7   S 

1730 

09    ASHLEY 

33    02 

91    56 

179 

40 

90 

1    2    3 

CRYSTAL   VALLEY 

1750 

05    PULASKI 

34   42 

92    27 

390 

19 

2 

CUMMINS    FARM 

1766 

09    LINCOLN 

34   04 

91    35 

176 

19 

19 

1    2    3 

DAISY    3    E 

1614 

07, PIKE 

3!  34    15 

93   42 

700 

21 

2         C 

DAMASCUS 

1829 

05    FAULKNER 

1    35    22 

92    26 

709 

10 

2 

DANVILLE 

1634 

04IYELL 

1    35   03 

93    24 

370 

47 

2 

DANVILLE    SCS 

1835 

04 [yell 

1 .35   04 

93   24 

370 

C 

DARDANELLE 

1838 

04    YELL 

35    13 

93   09 

330 

77 

77  1 

1    2    3 

DE    OUEEN 

1946 ;07 

SEVIER 

A 

34   02 

94    21 

420 

29 

29  1 

1    2   3 

DERMOTT 

1960    09 

CHICOT 

33    31 

91    26 

140 

23 

2 

DERMOTT    3   NE 

1962 |09 

CHICOT 

33    33 

91    23 

143 

1 

1 

JUL 

1    2    3 

OES    ARC 

1966    06 

PRAIRIE 

34    96 

91    30 

204 

27 

27 

1    2    3 

DEVILS    KN08 

1962 l04 

JOHNSON 

35   43 

93    24 

2350 

26 

26 

1    2    3 

DIERKS 

2015    07 

HOWARD 

34   07 

94   02 

422 

4 

4 

1    2    3 

DUMAS 

2146.09 

OESHA 

2    33    53 

91    29 

162 

56 

96 

I    2    3   C 

EL    DORADO   FAA    AIRPORT 

2300,08    UNION 

33    13 

92    46 

252 

62 

62 

1    2    3 

EUDORA 

2355   09   CHICOT 

33    07 

91    16 

135 

2 

2 

1    2    3 

EUREKA    SPRINGS 

2356 

01    CARROLL 

36   24 

93    44 

146S 

61 

61 

1    2    3   C 

EVENING    SHADE    1    NE 

2366 

02    SHARP 

36   05 

91    37 

490 

23 

2 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

2443 

01 IWASHINGTON 

36   00 

94    10 

1253 

15 

19 

1    2    3 

FAYETTEVILLE    EXP    STa 

2444 

01    WASHINGTON 

I , 36   06 

94    10 

1270 

75 

1    2    3 

FOROYCe    f>   W 

2540 

06    DALLAS 

3    33   49 

92    31 

280 

31 

31 

1    2    3 

FOREMAN 

2544 

07    LITTLE   RIVER 

33   43 

94    24 

400 

C 

FORREST    CITY 

2964 

06    ST    FRANCIS 

35    01 

90    47 

261 

1 

1 

DEC 

1    Z    3   C 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

2574 

04    SEBASTIAN 

35    20 

94   22 

81 

81 

1    2    3   C 

FORT    SMITH   WATER    PLANT 

2578 

04    CRAWFORD 

35    39 

94    09 

793 

9 

29 

1    Z    3 

FULTON 

2670 

07  !hEMPSTFaO 

4    33    37 

93    48 

260 

77 

2 

GEORGETOWN 

2  750 

03    WHITE 

7    35    07 

91     26 

200 

50 

Z 

GILBERT 

2794 

02  .SEARCY 

36    69 

92    43 

595 

26 

37 

1    2    3   C 

GLENWOOD 

2642 

07    PIKE 

34    19 

93    33 

547 

2a 

2 

GRAVELLY 

2922 

04    YELL 

34    53 

93    42 

496 

23 

2 

GRAVETTE 

2930    01  IBENTON 

36    24 

94   2  6 

1290 

65 

65 

1    2    3 

GREEN   FOREST    <,    ESE 

2945  ,01    CARROLL 

36    18 

93    22 

1300 

23 

2 

GREENBRIER 

2962 !05    FAULKNER 

35    14 

92    23 

360 

2 

20 

1    2    3 

GREENWOOD 

2976  104    SEBASTIAN 

35    13 

94    15 

918 

23 

2 

GREERS    FERRY   0AM 

2976 

02    CLEBURNE 

35    31 

92    00 

927 

2 

3 

12    3 

GURDON 

3074 

Oe'CLARK 

33    55 

93    09 

210 

19 

2 

HAMBURG 

3086 

09    ASHLEY 

33    14 

91    46 

177 

7 

2 

HARDY 

3132 

02     SHARP 

36    19 

91    29 

362 

C 

HARH I  SON 

3164 

01    BOONE 

7    36    14 

93    07 

1190 

62 

62 

I    2    3 

HARRISON  .iFAA   AIRPORT 

3155 

01    BOONE 

36    16 

93   09 

1370 

2 

2 

12    3 

HEBEf)    SPRINGS    3   SW 

3230 

02  !  CLEBURNE 

36    26 

92    03 

C 

HECTOR         > 

3235 

04  I  POPE 

35    28 

92    58 

955 

15 

2 

HELENA 

3242 

06    PHILLIPS 

34    32 

90    36 

200 

90 

90 

1    2    3 

HOPE    3    NE 

3426  107    HEMPSTEAD 

33   43 

93    33 

375 

92 

92 

_ 

1    2    34C 

HOPPER 

3i38   07    MONTGOMERY 

34   22 

93    41 

700 

15 

2 

HORATIO 

3442  l07    SEVIER 

33    56 

94    22 

337 

17 

2 

HOT    SPRINGS    I    NNE 

3466    05    GARLAND 

34    31 

93    03 

710 

70 

70 

12    3 

HUNTSVILLE 

3540    01 iMADISON 

36   05 

93    44 

1453 

1 

1 

OCT 

1    2    3   C 

HUTTIG   DAM 

3555l08!uNION 

33    02 

92    05 

60 

C 

INDEX 

3564,07    LITTLE    RIVER 

33    35 

9*    03 

300 

3B 

2 

JASPER 

3600  101     NEWTON 

36   01 

93    11 

857 

15 

2 

JESSIEVILLE 

3704 |05. GARLAND 

34   42 

93   04 

730 

15 

2 

Years  of 

Opened 

d 
2 

ref^nrd 

or  closed 

d 

1 

1 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

1 

County 

<0 

.2 

d 

to 

1! 

X 

3 

> 

.s 
<5 

1 

I 

0. 

213 

tables 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

39    90 

90   42 

345 

67 

67 

12    3 

KEISER 

3621 

03 

MISSISSIPPI 

35   41 

90   09 

232 

4 

1    2    3 

KEO 

3662 

06 

LONOKE 

3*    36 

92    00 

230 

19 

19 

1    2    3 

KINGSLAND   3    SSE 

3904 

06 

CLEVELAND 

33    50 

92    16 

214 

C 

LAKE   CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

35   49 

90    26 

230 

23 

2 

LAKE   MAUHELLE 

4010 

05 

PULASKI 

34    51 

92    26 

305 

7 

2 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

34    19 

93    91 

796 

19 

2 

LEAD   HILL 

4106 

01 

BOONE 

36   25 

92    55 

810 

57 

97 

12    3 

LEOLA 

4134 

05 

GRANT 

34    10 

92    35 

261 

2 

20 

12    3 

LITTLE    ROCK   WB   AIRPORT 

4246 

05 

PULASKI 

34   44 

92    14 

257 

83 

13 

1    2    3   C 

LITTLE   ROCK    FILT    PLANT 

4250 

05 

PULASKI 

34   45 

92    19 

512 

15 

2 

LURTON 

4366 

01 

NEWTON 

35   46 

93    09 

2007 

2 

MADISON 

4528 

06 

ST    FRANCIS 

35   00 

90    43 

215 

32 

2 

MAGNOLIA    3    N 

4548 

Oe^COLUMBIA 

33    19 

93    14 

315 

46 

46 

12   3 

MAGNOLIA    5    N 

4550 

08    COLUMBIA 

33    20 

93    13 

360 

C 

MALVERN 

4962 

05 (HOT    SPRING 

34    23 

92    49 

311 

15 

19 

12    3 

MAMMOTH   SPRING 

4572 

02 

FULTON 

36    29 

91    32 

690 

58 

58 

12    3 

MAR I ANNA   2    S 

4638 

06 

LEE 

34   44 

90    46 

234 

51 

91 

1    2    3   C 

MARKED    TREE 

4654 

03 

POINSETT 

39    32 

90    25 

229 

58 

56 

12    3 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

39    54 

92    36 

1050 

44 

1    2    3 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

35   03 

92    39 

749 

C 

MELBOURNE 

4746 

02 

IZARD 

36   04 

91    54 

610 

18 

2 

MENA 

4756 

04 

POLK 

34    35 

94    15 

1207 

74 

7* 

1    2    3   C 

MILLWOOD    DAM 

4839 

07 

LITTLE    RIVER 

33   41 

93    68 

316 

JUL 

C 

MONTICELLO    3    S 

4900 

09 

DREW 

33    35 

91    46 

286 

22 

22 

1    2    3    C 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

33    19 

91    29 

125 

C 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM   8 

4934 

06 

CALHOUN 

33    19 

92    27 

2 

23 

1    2   3   C 

MORRILTON 

4936 

05 

CONWAY 

1 {36   06 

92    44 

280 

46 

46 

12    3 

MOUNT     IDA 

4966 

07 

MONTGOMERY 

3!  34    33 

93    36 

563 

63 

63 

1    2    3    C 

MOUNT   MAGAZINE 

5010 

04 

LOGAN 

35    10 

93    41 

2800 

15 

19 

12    3 

MOUNTAIN    HOME     1     NNW 

5036 

02 

BAXTER 

36    20 

92    23 

800 

50 

90 

12    3 

MOUNTAIN   HOME    C   OF    ENG 

5036 

02 

BAXTER 

36   20 

92    23 

600 

11 

11 

11 

1    2    34C 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

6046 

02 

STONE 

7  I  35    91 

92    05 

766 

2 

23 

12    3 

MULBERRY    6   NNE 

5072 

04    FRANKLIN 

1 ;36    34 

94    01 

500 

23 

2 

NARROWS   DAM 

5110 

07, PIKE 

3    34    09 

93    43 

426 

13 

13 

_ 

1    2    34C 

NASHVILLE    PEACH   SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

4    34   00 

93    56 

550 

24 

24 

1    2    3 

NASHVILLE    SCS 

5114 

07 

HOWARD 

4,33    57 

93    51 

373 

C 

NATHAN   4   WNW 

5156 

07 

HOWARD 

3(34    07 

93    52 

550 

19 

2 

NATURAL   DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1I35    36 

94   23 

673 

1 

2 

NEWHOPE    3   E 

5174 

07 

PIKE 

3|34    14 

93    90 

850 

23 

2 

NEWPORT 

5166   03 

JACKSON 

7    39    36 

91    17 

225 

79 

79 

12   3 

NIMROO   OAM 

9200    05    PERRY 

1    34    57 

93    10 

460 

21 

21 

_ 

1    2   34C 

NORFORK    DAM 

922B    02  iBAXTER 

7    36    15 

92    15 

425 

C 

ODELL    3   N 

5354  {01 

WASHINGTON 

1    35   48 

94    24 

1600 

2 

ODEN    2    W 

5356107 

MONTGOMERY 

3    34    36 

93    46 

600 

35 

2 

OKAY 

5376    07 

HOWARD 

4    33   46 

93    53 

300 

34 

34 

12   3 

OSCEOLA 

9480  |03 

MISSISSIPPI 

2 '35   43 

89    59 

245 

62 

2 

OWENSVILLE 

9496 |05 

SALINE 

3    34    37 

92    49 

500 

19 

2 

OZARK 

5506 

04 

FRANKLIN 

35    29 

93    50 

^96 

67 

67 

1    2   3 

OZONE 

9514 

04 

JOHNSON 

35    38 

93    27 

1900 

8 

2 

paragoulo  Radio  kors 

5562 

03 

GREENE 

36   03 

90   29 

276 

39 

39 

1    2   3 

PARIS 

6576 

04 

LOGAN 

35    IB 

93   43 

410 

15 

15 

1    2   3 

PARIS    4   WSW" 

5577 

04 

LOGAN 

1 

39    15 

93   48 

775 

C 

PARKIN    2    W 

6566 

05 

CROSS 

36    16 

90    35 

222 

32 

INAC 

2 

PARKS 

5591 

0* 

SCOTT 

93    57 

668 

22 

2 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

39    57 

93    16 

925 

C 

PELSOR 

5664 

04 

POPE 

35   43 

93    06 

2000 

1    2    3 

PERRYVILLE 

5694 

05 

PERRY 

35   00 

92    48 

325 

23 

23 

1    2    3 

PINE    BLUFF 

5754:09 

JEFFERSON 

34    13 

92    01 

215 

75 

75 

1    2    3   C 

PINE   BLUFF    FAA   AIRPORT 

5755   09 

JEFFERSON 

34    10 

91    56 

204 

12    3 

PINE    HID6E 

5750  |07 [MONTGOMERY 

3!  34    36 

93    64 

840 

38 

2 

POCAHONTAS    1 

5820   03  IRANDOLPH 

35    15 

90    59 

330 

69 

69 

1    2    3 

PORTLAND 

5666    09    ASHLEY 

33    14 

91    30 

122 

56 

96 

1    2    3 

PRESCOTT 

5908   06  InEVADA 

33   48 

93    23 

31B 

73 

73 

1    2    3 

PRESCOTT    SCS 

5910   06  InEVAOA 

33   48 

93   23 

318 

C 

PYATT 

5970   02    MARION 

35    14 

92    61 

800 

C 

RATCLIFF   2    5 

6005 

04    LOGAN 

39    17 

93    53 

450 

c 

RaTcLIFF    5   NE 

6005 

04    FRANKLIN 

36   21 

93   49 

420 

c 

RATCLIFF    5    NNW 

6007 

04    FRANKLIN 

39   22 

93    55 

460 

c 

RATCLIFF 

6008 

04    LOGAN 

35    18 

93    53 

463 

18 

2 

RAVANA 

6016 

07   MILLER 

33    04 

94    02 

250 

c 

REMMEL   OAM 

6102 

05    HOT    SPRING 

34   26 

92    54 

315 

c 

ROGERS 

6246 

01 

BENTON 

36    20 

94    07 

1397 

72 

72 

12    3 

ROHWEB    2    NNE 

6253 

09 

OESHA 

33    48 

91     16 

150 

4 

* 

1    2    3 

RUSSELLVILLE 

6352 

04 

POPE 

36    19 

93    09 

360 

50 

90 

- 

1    2    34 

SAINT    CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

34   23 

91     08 

200 

29 

29 

1    2    3 

SAINT    FRANCIS 

63B0 

03 

CLAY 

35    27 

90    08 

300 

35 

2 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

36    23 

91    90 

668 

8 

2 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35    15 

91    44 

245 

52 

92 

1    2    3 

SHERIDAN    TOWER 

6966 

05 

GRANT 

34    27 

92    21 

290 

22 

22 

12    3 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN   BUREN 

35    39 

92    19 

533 

23 

z 

SILOAM   SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

36    11 

94   33 

1150 

22 

22 

12    3 

SPARKMAN    3    WSW 

6766 

08   DALLAS 

33    54 

92    94 

152 

1 

20 

12    3 

STAMPS 

6804 

07    LAFAYETTE 

33    22 

93    29 

270 

1 

19 

1    Z    3 

STAR    CITY    2    S 

5820   09|lINCOLN 

33    54 

91     51 

392 

20 

2 

STORY 

6890 (07 , MONTGOMERY 

34    42 

93    31 

550 

4 

2 

STUTTGART 

6916    06 'ARKANSAS 

34    29 

91    32 

214 

74 

76 

1    2    3 

STUTTGART    9    ESE 

6920    06 {ARKANSAS 

34    26 

91    26 

198 

27 

27 

_ 

1    2    34C 

SUBIACO 

5926    04    LOGAN 

35    18 

93    39 

500 

64 

64 

1    Z    3 

TAYLOR 

7036    08  IcOLUMBIA 

33    06 

93    27 

247 

20 

2 

TEXARKANA   WB   AIRPORT 

70*6    07'HILLER 

33    27 

94   00 

361 

78 

78 

1    2    3   C 

WALORON 

7468   04 i SCOTT 

34    54 

94   06 

675 

43 

43 

1    2    3   C 

WALNUT    RIDGE    FAA   AP 

7530 {03 .LAWRENCE 

36    06 

90    56 

272 

15 

19 

1    2    3 

WARREN 

7562    08    BRADLEY 

33    36 

92    04 

206 

68 

68 

1 

1    2    34 

WEST    FORK 

7694    01    WASHINGTON 

35    55 

94    11 

1340 

C 

WEST    MEMPHIS 

7712:06   CRITTENDEN 

35   06 

90    11 

220 

2 

2 

1    2    3 

WHEELING 

7744    02    FULTON 

36    19 

91    52 

680 

C 

WHITE   ROCK 

7772 

04 

FRANKLIN 

35   41 

93    57 

2285 

26 

26 

1    2    3 

WING 

7960 

04 

YELL 

34    57 

93   28 

390 

c 

WYNNE 

8062 

06 

— 

CROSS 

39    14 

90    47 

260 

54 

54 

1    2    3 

t  DRAINAGE   CODE:       1.    ABKANSAS      2.    HISSISSIPPI      3.    OOACHITA      4.    RED      S.    SAINT  FRANCIS      6.    SALINE      7.    WHITE 


REFERENCE  NOTES 
i  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  nirport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202, 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkan 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.   "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Climatological  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record. 

+  Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 


E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Statio 


Index  the  letter 


indicates  that  soil  temperatures  are  published. 


M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

f   amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 


T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  months.   V 


annual  column  means  total  is  for 


-year  period . 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  45  cents.   Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


ABBOTT 
"ALICIA 

ARKANSAS  CITY 
ATHENS 
BEEDVILLE 

BENTONVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
CALICO  ROCK 
COBIBS  3  SE 
DEQUEEN 

EUDORA 

FAYETTEVILLE 

FORREST  CITY 

GLEN WOOD 

GREERS    FERRY    DAM 

HELENA 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

KEG 

LEOLA 

MARKED  TREE 
MARSHALL 

NASHVILLE  SCS 
OSCEOLA 
SHERIDAN  TOWER 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 
STUTTGART 

WALDRON 
WARREN 
WEST  FORK 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  100  feet  SW 
Temperature  equipment  Installed 
Equipment  moved  1000  feet  NE 
Equipment  moved  0.4  mile  NW 
Temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  0.2  mile  SSW 
Equipment  moved  "0.3  mile  ENE 
Equipment  moved  0.5  mile  N 
Temperature  Equipment  installed 
Equipment  moved  0.2  mile  S 
Equipment  moved  35  feet  SW 

Temperature  equipment  and  rain  gage  installed 
Evaporation  equipment  installed 
Temiperature  equipment  Installed 
Equipment  moved  500  feet  NE 
Equipment  moved  75  feet  E 
Equipment  moved  2,5  miles  NE 
Standard  rain  gage  moved  100  feet  S 

Standard  rain  gage  moved  50  feet  E 
Equipment  moved  85  feet  S 
Standard  rain  gage  moved  35  feet  NW 
Temperature  equipment  installed 
Equipment  moved  1.2  miles  ESE 
Standard  rain  gage  moved  65  feet  E 

Rain  gage  moved  0.6  mile  SSW 

Equipment  moved  0.9  mile  S 

Equipment  moved  75  feet  NW 

Temperature  equipment  Installed 
Temperature  equipment  added 
Standard  rain  gage  moved  50  feet  E 


Equipment  moved  25  feet  N 
Evaporation  and  soil  temperatu 
Equipment  moved  4  blocks  NW 


data  published 


DATE  -  1963 

June  26 
September  11 
November  1 
February  18 
September  10 

October  29 
July  I 
August  6 
November  4 

October  19,  1962 
October  15 

May  1 
June  1 
December  3 
July  12 
July  1 
May  1 
June  25 

July  11 
March  14 
May  13 

November  1,  1962 
February  5 
July  22 

October  16 
July  1 
May  3 
May  21 
February  21 
August  12 

June  26 
January  1 
March  12 
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